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اھ _ سس ےا 2 
سورة یس 
آسماء الشورة: 
مراف بسُورة (یس)(. 
بیان المكيٌّ والمتت: 
سورةٌ (يس) مکی » وشكي الإجماعٌ على ذلك۳. 
مقاصد السورخ: 
من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 
تقريرٌ آمهات ۳ الذین: وَحدانيّة ارب العالمين» والبّعث والجزای 


والوّحي والرّسالة9». 


(۱) سُمَیتْ هذه السُورةٌ ب (یس)؛ لأنَّ الله تعالى افتتحها بهاء وقد انفرّدت هذه السُّورةٌ بافتتاحها 
بهذين الحرقين» فمُيرت بهما عن بقیّة السوّر. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(۱/ ۳۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۶۱). 
وینظر ما زوي في تسمیتها بهذا الاسم في ((الدر المنشور)) للسيوطي (۷/ ۳۷). 

1) وقیل: مَك إلا آي منهاء وهي ول تعالی: ویک کشا ...€ [يس: 14۷ فمَدَية. يُنظر: 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۳۹۸ ((تفسیر الماوردي)) (۵/ ۵). 
وقیل: آية 2 ان تي الْمَوق وت ڪب ما تما رهم که [يس: ٢١‏ مَدَنة. يُنظر: ((تفسیر 
ابن عطیة)) (5/ ٤١‏ 4) ((تفسیر الرسعني)) (۷/ ۰۳۰۸ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
/١(‏ ٦٦)۔‏ 

(۳) من نقل الإجماعً على ذلك: اب عطيّة» والقرطبي» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) 
(5/ 55 5)»: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۳۹۰). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر الرازي)) (77/ ۰0۳۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰۸۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۲/ ۳6 ((التفسیر الوسیط)) لطنطاوي .)٩/۱۲(‏ 


4۰8 ۔ ل سم 


موضوعات السورة: 

من أَهَمٌّ مُوضوعات هذه السّورة: 

١‏ - التأكِيدٌ على صدق الرّسول صلی الله عليه و واثبات رسالته. 

۲- ذكرٌ قصّة أصحاب القرية» وما جرّی بيهم وبِينَ الرْسل لین آرسلهم 
له إليهم. ۱ 

۳- بيان بعض مُظاهر قدرة الله تعالی» ونعمه على عباده. 

-٤‏ الإخبارٌ بيتعض دعاوى المُشركينَ الباطلةه مع الرَد علیهم» بیان مَشهّد 
خروجهم من قبورهم یوم القيامة للحساب والجزاء. 

-٥‏ بيان ما أعدّه الله تعالی للمُؤمنِينَ في الجن وما آعدّه للکافرین وشهادة 
جوارحهم عليهم. 

-٦‏ تنزية القرآن عن أن يکود مُفتَرَى» وتبرئة الرّسول صلی ال عليه و 
مما نِم به من نظم الشعر وتسلیه عمّا أصابّه» مع بیان وظيفته» وهي البلا 


والإنذار. 


اشن تقریر العف وال دعل 1 /) 


AOE 
)۱۲-۱( الآيات‎ 


ایس O‏ لفان کر © تک لین آلمزسلن © عل رط سیر © 
مارم زی ری تنورف ما ادر ابا هم عون (2) لد حَقَّ الول علج 
کم مهم لا منوت )إا جملا في آعتقهم آغتلا هی إل الاذقان فهم مُقَمَحُونَ 
لیا لتا من بن ادوم مدا وین علفهن سا قامشیتهم فهم لا یره یا 
ومو عم مهم آز ار رهم لا بوم © کم شور من اَم کر 


رکش ال باب مره بمغفرة مر کريم نا حن نحی الموقف 


وت ڪب ما دموا ي اترم ول کیء لَحَصَيْئَة ف إِمار شین( 4. 

غريب الکلمات: 

مر : أي : طریق واضح واسع سهل» قیل: صل الصَّاد فيه سینٌ؛ من 
قولهم: سرطث الطعام؛ ذا آسرعت بلعه. 


طحق القول 6 کب O‏ :يذل على إحكام اي 


و 5 60 


تلا : أي : سلاسل؛ جَمْعُ عُل» وهو طوق ند به اليد إلى الق وأصل 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۱۰) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹٤٣۳)ء‏ ((الوجوه والنظاتر)) لأبي هلال العسكري (ص: 
٦ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۰۷ ۸۳٥)ء‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۰۱۹۳ 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)۹۱/۱٦(‏ 

(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۲۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸/ 7 ۰)1۰ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۵) ((تذکرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳ ۰0۳ ((تفسیر القر طبي)) 
(۱۵/ ۷). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


۱ 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) 


(غلل): يدل علی احاطة وتبات(. 


مقمحونَ 46: اک مرفوعو الژّؤوس''' مع غض الابصار من قولهم: بعير 
قامخ: وهو الرَافمٌ رآسّه من الابل عند الشرب؛ امتناعًا منه» والاقماخ: رفع 
الرس وغض البصّر”". 


ہے ح ور 3 عم 3030 2 و 2 
ايهم 4: أي: أعمَیْناهم, وغطينا آبصازهم وأصل (غشي): يدل على 
تغطية شيء و 
و اترم : آي: خطاهم وما استن به بعدهم من سننهم» واصل (آثر): 
يذل یی انس ""“ 
€> م ومو 559 عه ره و ۳ 7 و 0 
#وأحصيئة 46: أي: أثبتناه وکتبْناہ والاحصاء: التحصيل بالعدد» من لفظ 
۶ م2 2 2 
الحصی واستعمال ذلك فيه من حیث إِنّھم كانوا یَعتمدونّه بالعد وأصله هنا: 


(۱) ینظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰)۳۷۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰61۱۰ ((تفسیر 
القرطبي)) (۹/ ۰6۲۸4 ((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ 0۲۰). 

(۲) قال العُلّيمي: (لأنَّ من عُلّت یڈہ إلى ذَقَنه ارتقّع رأسه). ((تفسیر العليمي)) .)٥٦٤ /٥(‏ 
وقال ابن جرّي: (والمعنى: هم لگا اشتدّت الأغلالٌ حّی وصلث إلى آذقانهم» اضطُرّتْ 
رؤوسهم إلى الارتفاع). ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۸۰). 

(۳) تنظ ((غریب القرآن)) لابن ية (ص: 6۳۹۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 48۷)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۲ ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ ۰45۷ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۳ ((النهاية في غريب الحدیث والأثر)) لابن الأثير (۱۰/4). 

۰8۲۵ /5( پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
.)٠١ /۱۵( ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۳ ((تفسیر القرطبي))‎ 

(۵) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳5 ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰44۰٩‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۵۳ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۳ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (0577/5). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


کک : ص لي 9 
زر سورة يس - الآيات (۱۲-۱) تج O‏ 


العَذٌُ والإطاقة©. 


ما مین 4 آي ان المعو یر الکتابٌ: وأصل (آمم) نک 
على ديل و مر مدي ي الوح لمحفوظ بذلك لكونه صل كل ما کب 
من 5 وصحف راق (بین): انکشاف الشّيء يقال: بان 2 وآبان إذا 
اتضح و کف( 


مُشکل الإعراب: 

وله تعلی: نر ايز ایی © 

رر بالتّصب علی المصدر تسرد 0 ا محذوف؛ 0 
فصار سر كما قال سر تہ ی کم 1 لوہ 


و 
ساس سرت آعني أو أمد دح غ. وقری بالرّفع”" على أنه خبرٌ مبتدأ 


محذوف» أي: سا 


وله تعالی: چو نء اَحْصَيکة و رماو ِن 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (4 ۲/ ۰۳٩‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۷۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰ ۲). ((تفسیر الرسعني)) (۸/ .)٥٥٤‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰۲۱/۱ ۰۳۲۸ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 571۸ (الکلیات)) للكفوي 
(ص: 185). 

(۳) قرأ اب عامر وحفص وحمزةٌ والکسائیُ وخلف بنصب الّام. وقرأ الباقون بالرّفع. يُنظر: 
((السبعة في القراء‌ات)) لابن مجاهد (ص: ۰۵۳۹ ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (۲/ ۰۳۵۳ ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة هر لا .)٥‏ 

(5) يُنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ ٤٥٥)ء‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۰۱۰۷۸ 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۲/۹). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


4! ت جوا التفسیر المحزر للقرآن الكريع)‎ O 
5 ہن‎ 
ول #6: مفعول به لفعل محذوف يُفْسّرُه ما بعده» آي: 0ہ‎ 
حصنا‎ 
المعنی الإجمالي:‎ 


ابتدأ الله تعالى هذه السَورة الكريمة بقوله :یس که وهو من الخروف المُقطعة 
التي افحت بها بعض الور القُرآنية ة؛ للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» ثم 
اق تعالى بالقرآن التحكيم أن مُحمّدًا صلی اه عليه وس من رل اله وا 
على طریق مُستقيم يُوصِلٌ إلى الله تعالى؛ وأ هذا لقن تزیل من الله العزيز 
الرّحيم؛ لير به مُحمدٌ صلی ال عليه وسلّم قومًا منز آباژهم من قَبْله؛ فهم 
غافلونَ عن الَقَ. 

لكنْ من هؤلاء الّذِين بُعث فيهم ال صلی الله عليه وسلّم لإنذارهم من رد 
۶ئ0 ا ف فارج ا ان 
ES‏ 
قيودًا فهي واصلة إلى أذقانهم» فهم مرفوعة رُؤوسُهم لا یستطیعونَ حَفْضَهاء 
وجعلنا من بِيْن أيديهم حاجرًا ومن خلفهم حاجرّاء فجعَلنا على أبصارهم 
غشاوة وأغطية» فلا یرون شیفاه وانذازك وعدَمُه عندهم سوا فهم لا یومنون 
با الذي جتّهم به -يا محمّدٌ-! 

ین لله تعالی من هم آهل للّذکیرهفیقول: تما تَنذرٌ إنذارًا نافعًا من انبم 
لقن وخاف الله بالعٌیب؛ فَبَشّرْ هذا الصف من النَّاس بَغفرة عَظیمة وئواب 
ع 

SGD کر‎ 


.)۸۹ /۳( ینظر: ((مشکل إعراب القرآن)) لمكي (۲/ ۰0۷۹7 ((إعراب القرآن)) للدعاس‎ )١( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


زر سورة يس - الآيات 


الموتّی بوم القيامة؛ لكي سای علی آعمالهم» ونك آعمالهم الت عَملوها 
في الڈّنیاء وآثارّهم التي تركوها بعد موتهم» سواءٌ آکانت صالحة أمْ غير صالحقه 
وکل شيء ناه رع موضح لكل شيء وهو 2 المحفوظ. 

تغسیز الآيات: 

طس ()4. 

هذه الحروف المقطعة التي اک بها هذه اور وغیڑھاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ نهر عجر الحَلْق عن معارضته بمثله مع آنه مركب من 
۹۷ َو 


(۱) لی ((تفسیر ابن کثیر)) (۱/ ۱۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱/ ۲۰ ((تفسیر این عتیمین- 
الفاتحة والبقرة)) (۲۶/۱). 
قال الشوكاني: (واختٌلف في معنى هذه اللّفظة؛ فقیل: معناها: یا رجُل» "۹ء۶" 
سعيدٌ بن جُبير وغیژه: هو اسم من آسماء مد صلی الله عليه وسلّم؛ دليله: 3 نک ک لین 
لْمْرْسَِينَ پچ ... قال الواحدي: قال این عباس والمفشرون: یریڈ: یا إنسان -يعني: محمّدًا صلی 
الله عليه وسلم. وقال آبو بكر را : معناه: يا سید ابر وقال مالك مر اخ ين أسماء الله 
رَوى ذلك عنه أشهّبٌ. وحکی آبو عبد الرحمن ن الم عن جعفر الصَادق أن معناه : يا 
سَید. وقال كعبٌ: هو قسَم أقسَمَ الله به) . ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4۱۲) . وینظر: ((الوسیط)) 
للواحدي (۵۰۹/۳). 
وقال ابن القیٔم: (الَحیخ نوش بمنزلة وحم ) وماد ليست اسما من أسماء اي 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ۱ 4۲). 
وقال أيضًا: ما ما يَذكُرُه العوامٌ أن يس 4 ولإطه ‏ من أسماء الي نیز صحیح؛ ليس 
ذلك في حدیثِ صَحيح ولا حَسَن ولا مُرسَلِء ولا تر عن صاحب. وإنَّما هذه الحروف مثلّ: 
2 6 رفح > وتر € ونحوها. ((تحفة المودود)) (ص: ۱۲۷). ونسَبّه ارجام إلى 
أهل العرييّة . يُنظر: ےا وت (8/ ۰6۳۷۷ 
وقال الشنقيطي : (قوله تعالی : یش الحقيق هم جملة الحروف المُقَطّعة في أوائل الشُور). 
((أضواء البيان)) .)۲۸٦/٦(‏ 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ص بح ص 
568 سم ۱ 


OF 3 


آي: تس رن ذي الحکمته المحكم لس فلا اختلاف فيه ولا خلل» 
ولا یه لباطل من بين یه ولا من لفه» الحاکم الذي یجبُ از جوع الیه(۲. 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۳۹۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٦(‏ ۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۵ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١15-١١‏ 
قال آبو حیان: (الحکیم: لا فعيل بمعنی مُفعل...» وتا للمُبالَغة من حاكم, وتا على معنّى 
سیب آي: ذي حكمة) ((تفسير أبي حان۸/۹()6 ۱ 
من اختار أن الحكيم بمعنى المُحكم: فقانل 0 ا 57 
والقرطبي؛ واب کثیر وجلال الدين المحلي» والغليمي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) 
(۳/ 6۵۷۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۳۹۹ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ٦۸۹)ء‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۹/ ۰۱۰۰۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ۵۷۸)ء ((تفسیر العليمي)) (9/ 417). 
ولگ اختار أن معنی الحکیم: ذو الحکمة: الخازنْ والايجي والسعدي. ظط ((تفسیر 
الخازن)) (4/ 6۳ ((تفسير الإيجي)) (411/6) ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1۹۲). 
قال السعدي :(الحكيمٌ الذي وَضْفْه الحكمة وهي و كل يو وضكه؛ وضع الأمر هي 

في الموضع الائی بهماء دوف م الجزاء بالخیر ور في محلھما اللائق بهما؛ فأحكامه 
الشَّعيهُ لکشتم على غاية الحكمة) ہو مہ بی 7۲. 
وقال الزمخشري: («1 کر #: نی الحكمةة أو: لالہ دلیل ناطق بالحکمت كالحيٌ» أو لہ 
کلام َکیم, فصف بصفة المتكلم به) ۔ ((تفسیرالزمخشر)) (8/ ۳ 
وعلی اللو به بمعنى حاکم فالمراد أن القرآنَ حاكمٌ على جمیع الب التي أنزلها اله تعالى 
من لمیر صحیکها من مّحَرّفهاء مثل وله تعالى: وتا عه & [الماندة: 4۸ وقول 
تعالی: ول معهم آلککب باحق لخم بَيْنّ کاس وِيمَا اكوا یه که [البقرة: ۲۱۳]. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (۳/ 6۱۱۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۸۲ 
وقال ابن مثیمین: (فالقرآن حكيمٌ كل مَعنى الحكمة» وک معنى الا حکام؛ كلض 
الحكم.. . ذو حکمة ومحکشٌ ومُحكمٌ وحاكم). ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: 
۱۱. 
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۷ ۶ ط۶ لحت 2 


A‏ 0و3 


سي إلى بعض المقصود من القسم» 
وهو تشريف الم به قوسم 

یل العزيز احم 4 

أي: ترّل الله تعالی هذا القرآنَ تنزیلا من ذي القَدْر العظيم» الغالب الذي لا 
يُعْلَبُ» الممتیم من أن یناه سوت ومن عرّته الانتقام ممّن گر بالق الرّحيم 


۳ ا 
تمن امون نه وإتبعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۳۹۹ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۰۵7۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)٦۹۲١‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۰۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۵ ((التبيان في آقسام 
القرآن)) لابن القیم (ص: ۰4۲۷ ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ۵7۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۲) ((تفسیر ابن عاشور)) (35577/757). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲ ۶۰/۲ ۳). 

(6) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۰۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(1/۱۵) ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) = 
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6 © 2 ا التفسير المحرّر للقرآن العريى) اھ 


2 


روود ہوہ ہمہ ورام 


3 لشنذرتوما مآ در ناكم فهم غلفلون 0 


لجا آقسم تعالی على رسالة نيه صلی الله عليه وسلم» وآقام الأدلة عليهاء ذكرَ 
شِذَةَ الحاجة إليهاء واقتضاء الضرورة لها 
تب ےج و 
:3 نرقو مَآ کا آنذرءاباژهم هم حون ۲:9 
8 نزل القرآن سر مش 0 برّسول من 


= (۲۲/ ٣٣۳)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۷). 

(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ۹6). 

تر وا E‏ ہنی پوت 
قرو لم اتهم فیا يل ومضی آباُھم لم يتسمعوا نیز اما عبانم هن دهم 
الأعلى في عمود تسيهم الذي تميّروا به حدما وهو دان لاہ جدّمُ -أي: اض = العزب 
المستعربة» اند 06٣٦‏ ابن عاشور)) ؛ ‏ ئ0 
وقال اا ی (المعنی: لتُنذرَ قَومًا منز آباومم الاقزبون؛ لتَطاول مُدّة الفتر ولم 
یکونوا ‏ من آهل الكتاب... فآباؤهم الأقدّمون آتاهم الَّذِيرٌ لا محالت بخلاف آبائهم الأدنِينَ 
وهم تيان کی لت تمق قوله: عفر يبروا لول رج َه ما کر بات باهم لول که 
[المؤمنون: 7۸]). ((روح البیان)) (۷/ .)۳٦۸‏ 
وقال الرازي: (معنی وله تعالی: 98 درف ار ارم که اي: ما اندرو بعتما لوا عن 
طریق الرسول المتقدم» والیهوذ والتصاری دخلوا فيه؛ هم لم نز آباؤهم الأدنّونَ بعدما 
صَلواء فهذا دلیل على کون الب صلّى ال عليه وآله وسلّم مَبعونًا بالحٌَ إلى الق کف 
((تفسیر الرازي)) /۲٦(‏ 6۲9۳ 
وقال السمعاني: (قوله تعالی: (١‏ دروم رمرم که فيه قولان؛ آحذهما: أنَّ «ما 


للنّميء والمعنی: لم يُندَّرْ آباژهم أصلاء فن الله تعالی ما بث إلى قزیش سوی ای = 
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قَبْلك؛ فهم لذلك غافلون عن الى . 


= والقول اللّاني: أنَّ «ما» هاهنا بمعنی الذي» فمعنی الآية على هذا: در قومّا با الا 
آباژهم). ((تفسير السمعاني)) .)۳٦۷ /٤(‏ 

ممّن اختار القول الأول -أنَّ (ما) نافية-: الأخفشء والر اج والثعلبينٌ» والبغوي» والخازن؛ 
وابن جُرّيء وابن كتير والشوكاني» والسعديي, والشتقيطي» وذگر الواحدي أنه قول عامٌة 
المفسَّرينَ. ینظر: ((معانی القرآن)) للأخفش (۲/ ۰4۸۸ ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج 
(۰۲۷۸/4 ((تفسیر الثعلبي)) (۰۱۲۱/۸ ((تفسیر البغوي)) (5/ )۰ ((تفسیر الخازن)) 
(5/ ۰۳ ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰۱۷۹ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ٥٥۵)ء‏ ((تفسیر الشوكاني)) 
(4/ ۰۱۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰1۹۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (٦/٦۲۸)ء‏ 
((البسیط)) للواحدي (۱۸/ 4۵۲). 

ومّن اختار القول اللني: السمرقندي ونسبه الواحدي لمقاتل. يُنظر: ((تفسیر السمرقندي)) 
(۳/ ۰۱۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ 4۵۲). ۱ 

قال ابنْ عطیّة: (اختلف المفسّرون في قوله: ا در 46 فقال عِكْرمةُ: (ما) بمعنى: : الذي 
والتقدیز: الي لني ره الاب من اش والعذاب. کت أن تکون «ما» مصدرية على هذا 
القولٍ من أنَّ الآباء آنذروا . فالآباء على هذا کل هم الأْدَمون على مر دور وقوله تعالى: 
و َم مع هذا لول بمعنى : فإتهم» دخلت فا لقطع الججملة من الجملة . وقال قتادة: «ما» 
نافية, أی: آباتهم لم يُنذّرواء فالآباُ على هذا هم القریبون منهم» وهذه ال كقوله تعالى: 
و کرت سیا 4٤ء‏ وھذہ الاو الم هي نذارةٌ المباشرة والأمر 
والتهي ال َو اه تعالى من الأرضي لم مق وقوله مه على هذا: الفاءٌ من 
واصلة بی الجُماتينء ورابطةٌ للتّانية بالأولى) . ((تفسیر ابن عطیة)) /٤(‏ 1 4). 


(۱) نظن ((تفسیر ابن جریر)) 051/13 ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۰۹ ((ضمير أبن 


کثیر)) (5/ ٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰0۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۸ 
((آضواء البیان)) للشنقيطي (7/ ۰6۲۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۱ ۲). 
جملة: له > َف على القول بأد (ما) نا فالجملة تعلق اي آی: لم یروا فهم 
غافلون» على أن عدم إنذارهم هو سب غفلتهم. وعلى القول الّاني في (ما) فالجملة متعلقةً 


بقوله: ا إِنَكَلَنَْمرسَِنَ 4 ِشُنذِرَ یہ كما تقول: أرسَلتُك إلى فلان لتَذْرّه؛ فإله غافل» أو فهو 
غافل. نظ ((تفسیر الزمخشری)) (4/4). 
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کی“ ص بح 1 رح 
BOE‏ سس 


كما قال تعالی: ذد ومام ھم تن تَذِ مین لاک لملم دک رون که 

.4 © قد ال گرم تم 1ھف‎ (<١ 

أي : قد ويب عذابٌ الو على أك مُشركي العَرَب لین سبق في علم اله 
آنهم لا یهتّدون فأکترزهم مُتَمزُونَ على الإصرار على كفرهم حتّی يأتيّهم 
الموت وهم على ذلك . 

ج سرت 2 حَقَّتَ عم کلمت ريك لا منوت ٭ ولو جاء تہم 


7 سح مر ا کا و یں ای 


کل ای بو داب لیم 4 [یونس: ٦۹ء‏ ۹۷]. 


> رمع 


وقال شبحانه: و وکن الوم لاملا هم بے الْحِنَةِ ولاس معت * 
اا 
ہے عتقهم آغتلا قهی رک آلاذقان هم مُقَمَحُونَ (م) . 


)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٠7‏ 5)» ((تفسیر ابن عطیة)) /٤(‏ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(٥۷/۱)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) /٦(‏ ۵7۳ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ۰4۱۳ 4۱6 ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰)1۹۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورةیس)) (ص: ‏ ۰۲ ۲۵). 
قال السعدي :نَا عق عليهم القول بعد أنعَرَض عليهم ال فرقضوه؛ فحيتئذ مُوقبوا بالطبع 
على قلوبهم). ((تفسیر السعدي)) (ص: 197). 

9 قال التاوردی (وفي قوله: طف آمهم یہ قولان؛ آحدهما: في أيديهم؛ فكنَّى بالأعناق عن 
الأيدي؛ ان الع کون في الأيدي. قاله الكلبي» ... الاني: ها في الأعناق عقيقةء لأنَّ الأيدي 
نُجِمعُ في الل إلى الأعناق. قاله ابن عبّاس). ہو ہد (9/ 6۷ 
من اختار الثاني» وهو أنَّ المراد: أنَّ الايدي مجموعة بالقيد مع الأعناق: 9 شمان 
وی ا والسمعاني وابنْ كثير» وجلال الدين المحليء والشنقيطي. ینظر: 
((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰۵۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۰۳ ((الوجیز)) = 
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رح 


کک : ىك 
و سورةٌ يس - الآيات (۱۲-۱) یج O‏ 


= للواحدي (ص: ۰۸۹۷ ((تفسیر السمعاني)) (6/ ۰۳۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰۵۳ »)٥ ٦٤‏ 
((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰۵۷٩‏ ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۲۸۸). 

وممّن قال بهذا القول من السَلف: ابن عّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 5 50). 

قال ابن كثير: لكا كان رثن اتجاكيت بد عام ات مع العنّق» اكتفى بذكر العنق عن 
اليدیْن) یں تو رت . ويُنظر: 2 اا 
وان ان وا (وفر ا نو وہ اس ینید تلم 
بخرفها لقن وال مج مجن له فيِضْطَءٌ المغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك 
هو الإقماخ. ء0239 NOS A‏ أن تعود «هي» على الأيدي وان لم یتدم لها 
ذكرٌ؛ لؤُضوح مكانها ِ من المعنی؛ وذلك أنَّ الل نما یکون في الم مع اليدين) . ((تفسیر ابن 
عطية)) (4/ 1۷ 5). 

من اختار أنَّ المي يعودٌ على الأغلال: الزمخشري» وابنُ جُرّي» وأبو حیانه وابنُ القیم. 
بنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ 0))» ((تفسير ابن جزي)) (۱۷۹/۲))ء ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ ۰9۰ ((شفاء العلیل)) لابن القيم (ص: ۹۵). 

قال أبو حيّان: (والظاهِرٌ عَؤْدُ الصمير في هی 6 إلى الأغلال؛ لها هي المذكورة والمُحَدَّثُ 
عنها). ((تفسیر أبي حیان)) (9/ 0 

7003130212017 وا روو وا ا شس 
القرآن)) للفراء (۲/ ۳۷۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۰۳ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (۹/ ۱۰۰۵ e‏ 

(۱) من اختار ان اراد بقوله : موه 1 مون 6 أي : رافعو رژوسهم: القرطبيّ والنسفي» وابن جُري» 
والسمین الحلبي» وابن كثير» وجلال الدین المحلي؛ والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر 
القرطبي)) (۰)۸/۱۵ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ٩7‏ ((تفسیر ابن جزی)) (۲/ ۰6۱۸۰ ((الدر 
المصون)) للسمین الحلبي (۹/ ۰۲4۸ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۳ ((تفسیر الجلالین)) 
(ص: ۵۷۹) ری یہ سے 6۱۳ O‏ 
وک اسان ا م المْقنح: الرَافعٌ رھ اق ال زاین کت والزَّْاج 
والسمرقندي؛ والبغوي؛ والزبخشري» والخازن» والبقاعي» والغليمي > وأبو السعود 
والشوكاني» والقاسمي. بنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۰۳۷۳ ((غریب القرآن)) لابن = 
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ر6 ا ع و 
لا یدرون أن بطاطئوها(. 


= قتيبة (ص: ۰۳۳ ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج (۰)۲۷۹/4 ((تفسیر السمرقندی)) 
(۰۱۱۲/۳ ((تفسیر البغوي)) /٤(‏ 7 ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵ ((تفسیر الخازن)) 
(5/ ۰6 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ۰۹۵ ((تفسير العليمي)) (5/ 48۹ ((تفسیر آبي 
السعود)) (۷/ ۰۱۲۰ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ ۰68۱6 ((تفسیر القاسمي)) (۸/ 4 ۱۷). 

قال ابنُ جریر: (والمُفْمَحُ: هو المُفيعُ وهو أن يَْدُرَ الذََنَ حتی يَصيرَ في الصدرء نرق 
کر رٹ وٹ الجا عو امرس هن یہ ة. وفي قول بعض الکوفیین: هو 
الغاض بصَره بعد رفع رأسه). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 4۰۳). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (۲/ ۱۵۷). 

قال السمين الحلبي: (قوله: «فهم مُقَمَحُْنَ 4 هذه الفاء لأحسّن ترتيب؛ لأنه لا وصلّت 
اغا إلى الاذقان لمرضهاء رم عن ذلك ازس روژسهم إلى فرقه ار لكا وك الايدي 
إلى الأذقان وصارت تحتها؛ رم من ذلك رفعها إلى فوق» فترتفع رؤوسّهم). ((الدر المصون)) 
(۲۸/۹). 

ممن اختار معنی القول الأوّل: النسَفيٌ» وابنٌ جُرّي» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسیر 
النسفي)) (۳/ ۰٩۲‏ ((تفسیر ابن جزی)) (۲/ ۰۱۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٩۳‏ 
((آضواء البیان)) للشنقيطي 0 ۸) 

قال النسفي : لأ طرق الل الذي في عق المغلول يكوك في ملتقی ريه تحت الق 
فيها رس العمود خارجًا من الحلقة إلى الق فلا ليه بط رأسه؛ فلا يزال ا 
((تفسير النسفي)) .)۹٦۲/۳(‏ وينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۵). 

ومكّن اختار معنى القول اللّاني: الأزهريٌ» والقرطبي» والعُليمي. يُنظر: ((تهذیب اللغة)) للأزهري 
(٤/٥۵)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۸ ((تفسير العليمي)) .)٥٦ /٥(‏ 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۰۱۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۷ ۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
/٦(‏ ۰۵۱۳ ۵14 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۹۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ )۳٣۹‏ 
((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲/ ۲۸۸ - ۲۹۰). 
اناف المفشرون في الكراد بای على قولين : (أحذهما : جَعْلٌ الأغلال حَقيقةً . والثّاني: 5 
امار وا "۷ من القولين سای من الصحابة والتابعينَ). ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (۹/ ۷ ۲). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (۵/ ۷). = 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


کک : ص لي 9 
زر سورة یس - الآيات (۱۲-۱) تج O‏ 


تک ےد رک یتیج پت بر تعالی أَنَھم لا 
یؤمنولء أخبر عن شيء من آحوالهم في الآخرة-: أبو حيّان» وجوّزه اب عاشور. يُنظر: ((تفسیر 
أبي حيان)) (۹/۹٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳9۰/۲۲). وینظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(۹/۱۵)۔ 

قال ابن عاشور: (فیکون فعل لا 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ .)۳٥٣‏ 

والقول اللَاني أن كلك فك ور لد ۱ على الحقيقةء نسَبّه ان الجوزي إلى أكثّر 
لمحتتو پنظر: ((تفیر ابن الجوزی)) (۳/ ۵۱۷). 
واختلف القائلون بهذا القول في الآية على ثلاثة أقوال: (أحذها: e‏ 

قاله قتادة. والثّاني : لخبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعٌ كالأغلال» قاله الفْرَاءُ واب 
ال Ce‏ 
وینظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۰۳۷۳ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)۳٦٣٣‏ 
فان اه ا لصمیمهم على الکفی وامتناعهم عن الهدی: یحبی بنْ سلام 
ا بنْ عطية» وابنٌ جُرّي» وجلال الدين المحلي» وأبو السعودہ والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير یحبی بن سلام)) (۲/ ۸۰۰ ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ 6۵ ((تفسير ابن عطية)) 
٤۷ /5(‏ ((تفسیر ابن جزي)) (۱۷۹/۲ ((تفسير الجلالین)) (ص: ۰۵۷۹ ((تفسير 
آبي السعود)) (۷/ ۱۲۰ ((أضواء البیان)) للشنقيطي .)۲۸۸/٦(‏ وینظر أيضًا: ((تفسير ابن 
کثیر)) (5/ ۰۵۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۹۷). 

قال الشنقيطي: (والمُراڈ بالاية الكريمة: ا مولاء الاشقباء لد مق کم ضرا علم 
الله ی المذکورین في وله تعالی: لد حن الول ع كيم کا ا صرفیم الله عن 
ایحا مرا میا ماع امن وس لا من مل فى غ وصار الكل لی ده 
00 ر أن یط وجعل مامه سداه وخَلقه سَداه وجعل على بَصَره 
الغشاوة: لاح نف ولافي لب تفي فيه لاني دع سنا لین افقامم 
الله بهذه المثابة» لا صل إليهم یر وهذا المعتی ال و 51 ڈیا -من 
كونه جَلَّ وعلا یتصرف الأشقياء الذي مب لهم الاو في علمه عن الحو ويول بهم 


ع نر تعر عرض وو 


وبِيْتّه- جاء موضّا في آیات کثيرة؛ كقوله تعالى: 19 جعَلنَا عل فلوبهم حكن أن هو وف = 


ی ۹ 


جع م جلا 4 مستقبلا وعیّر عنه بصيغة الماضي؛ لتحقيق وقوعه). 


1ے 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


1 7 أي 5 ص 
OE‏ جلا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


ا ی مم له 22 5 ۳ ee‏ ہے 44 ہے ود کم کی ود 2 
فلا يَرَوْنَ ا 


َءَادَاهِموَقَرَا 46 [الكهف: ۵۷ ]» وقوله تعالی: 1# حَتَمَأَعَلَ فلوبهم وعل سَنعهم وکل رهم کو 4 
[البقرة: ۷]ء وقوله تعالی: یت من تاه وه وله ار وم عل سود وله ول 
عل بصرو شوه ه [الجائیة: ۲۳]). ((آضواء البیان)) .)۲۸۸/٦(‏ 
وقال ابن عاشور: (... فیجوژ أن یکون تمثيلًا بأن شُبهّت حالة إعراضهم عن ابر في القرآن 
و5عوة الاسلام والنَائُل في حُججه الواضحة بحال قوم مجعلّت في آعناقهم آغلال غليظة رف 
Ea‏ وی صا لی sS‏ لوا الا شون 
نكا ولا شمالاء فلا روو الی کی سنا حولهم). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ .)۳۹٩‏ 
ومن اختار أنه تمثيل لحبسهم عن الانفاق في سبیل الله بموانع كالأغلال: را وابنُ ی 
والواحدي. ینظر: ((معاني القرآن)) للفراء ۳۱۳/۷ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
۳ ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ٤٥٥)ء‏ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۸۹۷). 
قال الواحدي: (کقوله: 2۵ لا یل يد مق الک عدْقِكَ ‏ [الإسراء: ۲۹] معناه: لا تُمُسکھا عن 
التَّقة). ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۱۰). 
وقال ابن جریر: (یقول تعالی ذکژه: ‏ جَعلَنا مان هؤلاء الكمّار مَغلولةً إلى آعناقهم بالاغلال» 
فلا تبسط بِشَّيِء من الکیرات). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۲۳ 4). 

E O)‏ سر نارق کو رین ابن E‏ اسر 
السعدي)) (ص: ۰۹۲ ((أضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۲۸۸). 
قال السمین الحلبي: (قوله تعالى هذا يحتَملٌ الحقیقةً والاستعارة). ((الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون)) (۲۹/۹). 
فالقول الاول: اذ ذلك میَحدتُ حقيقة یوم لقيامة. ومّن استظهر هذا المعنی: آبو سیّان. گا 
((تفسیر آبي حیان)) (9/ 59). 
والقول الثاني: أنَّ هذا تمثيل» والمرادٌ أذ الله تعالی جعل لهم حاجرًا یحجُهم عن الإيمان 
ولا يُخرجُهم من الصلالةء فلا یرون الهدی والححقَّ؛ فهم بمنزلة من سد طریقه فلا يستطيعٌ 
الخروجّ ممّا هو فیه. وممّن قال بهذا المعنی في الجملة: ابن جری وابن القيّم» والسعدي = 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


جر سورةّ يس - الآيات 


سوه میم رهم ار ترشزرشم اورف (ع) . 
أي مُستّو في عن مولاء الکافری الدين عن علیهم الول: الانناژ وع 
فوا ادر العذابِ -يا محمّدٌ- أو ترك |نذازهم فإتّهم في كلا الحالین لا 
وتو بك یم جتگهم نالک 


ہے مسب م و رو م 


یا ی هم وم کس 222 سر کس 
۾ نا نز ر من آتبع زكر وخٹی الحمن باب نره پمغفرق وا 


مُا ذكرٌ تعالی المأيوسٌ من انتفاعهم بإنذار النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
7-1 ۳2 می ام ع 5 2 8 
ذكرٌ الذین ينتفعون به؛ تأنيسًا له بهم» وتقوية له بظهور ثمرة إنذارہ فیھم''' 


$ سے کم ور رھ ور 


رقا لايش ره و[ و عم رهم أو 
لفو أن الإنذار في جانب الاین دق افرل نهم لا يؤمنون هو 


بل 


و عدمه سا وكان ذلك قد پوهم انتفاء الجدذوی من الغير وبعض من فضل 
أهل الإيمان؛ 3 ین ن جذوی الإنذار بالنّسبة لمن اَم لذکر وخشی ادن 
بالغيب'". 


و رس سه ص د 


ط4 نژ من ابع زكر . 


= والشنقيطي. ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰64۰۵ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۹۵ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰1٩۲‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /٦(‏ ۲۸۸). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ »)٤٩۷‏ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۱۱۷)» ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية /۱٦(‏ ۰۵۸۰ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵7۵ ((تفسير السعدي)) (ص: .)٦٩۲‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)۳۰٣‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (٤/٦)ء‏ ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۰۵۱ ((تفسير أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱7۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ٣٥۳)ء‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱۷۹/۸ء ۱۸۰). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


027 البَحمَنَ باب 0 


1 س9 ِب 1 270 8080107 
آی: وتنذر إنذارًا نافعًا من خشی الله الرّحمنَ بالغيب”". 


)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۱۱ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱7/ ۰۱۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۵7۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۹۳ 
((تفسیر ابع عاشور)) (۲۲/ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۳۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰44۰0۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۸۹۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۰/ ۰۱۱ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۵710 ((تفسیر السعدی)) (ص: .)1٩۳‏ 
قيل: معنى یلع الب 46 أي : خشي الله تعالی حال الغيبة عن النَّاس ذ في الخلوات. 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» والزجاج» ومكي» وابن عطية» وابن كثير» 02 ورجحه 
ابن عثيمين. ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (507/19)» ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج 
(6/ ۲۸۱ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 5059). ((تفسير ابن عطية)) »)٤٤۸ /٤(‏ 
((تفسیر ابن كثير)) (7/ ۵7۵ ((تفسير العليمي)) (۵/ ۰4۷۰ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
يس)) (ص: .)۳۷-۳٣‏ 
وقیل: المرا: و خشی اس والحال أنه O E‏ بهذا المعنی: مقاتل بن فاہات 
والواحدي» وجلال الدین المحلي والقاسمي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ٤‏ 0۷ 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ۸۹۷ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰۵۷۹ ((تفسیر القاسمي)) 
(۸/ ۸٦۱۷)۔‏ 
قال القرطبي: («إوَحَتِىَ لح بانب که أي : ما غاب من عذابه وناره. قاله قتادة). ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۱۱ وینظر: ((تفسیر الماوردي)) (۸/۰). 
الاي (أي: خشي عقابَ الرحمن حال کون العقاب ملتبسًا بالغيب» أي: غائيًا عنه» 
وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة أهواله). ((تفسیر الألوسي)) (۳۹۰/۱۱). = 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


کا و ھپ س سو مرو 


كما قال تعالی: تنم زر آلذین مختورک رهم باَب وأقاموأ َو 4 
[فاطر : ۱۸ ]. 


مس رو مه م 


آي: فش ا - من اب القرآنَ وخشي : ي الرحمنّ بالغیب : بمغفرة لوب 
كما قال تعالی: وا وأزلقت للم رب ٭ هذا ما و عدون لکل اواپ حَف یط 


٭ نشی رن بل وجاء لب منیب * [ق: DFE‏ 


ہ ہیو وی معروم د وو کک ہے کے مو ھ2 مر ےو ہی 
ل لا من شی الموک وتک ما دموا و ارم وکل شیء آحصنه في امار 
2 


ف ااهل الد تما هار سر اس 

¢ 7 پت ۳ 5 03 ۶ 3 3 

أن الله تعالى لما بین الرّسالة -وهى أصل من الأصول الثلاثة: (التوحيد- 
8 0 2 7ک و 3 و ر 
الرسالة- الخشر) التى يصيرٌ بها المكلف مَوْمنًا مسلمًا- ذکر أصلا آخ وهو 
ات 

واه ار أن الله تعالى لا ذكَر الإنذارٌ والبشا 7 ۶“ 


له: 
ولم يَظهَرْ ذلك بکماله في الڈّنیاء فقال: إن لم بر في الذنیا فالله يُحَبي الموتی» 


ويخشاء ایشا خشيةٌ عالصةً في حال غیتهعگن ره من ناس TT‏ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۷ ۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(5/ ۰91۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱ 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


۳ و 4 4 2 و 4 
ويجزي المنذرین» ويجزي المیشرین". 
> حور ود مہ ہیں 
لا نحن نحي موق 4. 

7 207 5 وه اسم ا ا 1 65 

ی 2ڑھ عو 0 ل و ا 

أي: ونحن نکتب"" ما قدموه في الدنیا من خير وشرّ ونکتب ما تولد عن 
ذلك من آثار» وما تسبّبوا في إيجاده من ذلك في حال حياتهم وبعد وفاتهم 

ہی کا 9 5 27 ° 

ونكتبٌُ آثارَ خطاهم إلى الطاعة أو المعصيةء فتجزیهم على ذلك؛ إن خيرًا 
ج0 ا ] 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۰/ .)۲٥۷‏ 

(۲) ینظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۸۹۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۵ ۰۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: .)٦۹۳‏ 

(۳) قال ابن تيميّة: (وأمًّا الکتابة فرْسله يكتُبونَ» كما قال: ہل اف ین درل إلا یه رب عد 
[ق: ۲۱۸ وقال تعالی: 3 ئا ن نحي لو وتڪ ما َدَمُوأ و اترم یی فأخبرٌ بالکتابة 
بقوله: ان 4 لأنَّ جنده یکنبون بأئرہ). ((مجموع الفتاوی)) /٥(‏ ۵۱۲). وینظر: ((تفسیر 
ارو قلي E‏ 

)٤(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (508/19» 504)» ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۲ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ ۰0۱۲ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٤٠)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) 
/٦(‏ 77.056 تفسير السعدي)) (ص: ۰61٩۳‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ .)۳٥٣‏ 
قال الشنقيطي: (قوله: 3 وََاكَدرَهُمَ یه فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء: 
اس ات تا ماب کیا سس حياتهم» رذ مق آنزهم: هو ما سوه 
في الإسلام من سن حسنة أو سي فهو من آثارهم التي یل بها بعذهم. 
الثّاني: ا خطاهم إلى المساجد ونحوّها من فعل الخیره وكذلك خطاهم إلى 
لش کما هع سیل افه عليه وم اه قال: ها بي سَلمة؛دیازکم كلت گی سی 
کاک من بوتکم إلى جد صلی الله علیه وسلّم). ((آضواءالبیان)) 00 = 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


جر سورةٌ يس - الآيات 


كما قال تعالی: ‏ اذ قانع ین وال ويد * بلط ین ول لا دي 
رت ید [ق: ۰۱۷ 18 ]. 

وقال تبارك وتعالى: ولف عَم حَنِفِظِينَ * کراما کین * بعاموت ما تون 4 
[الانفطار: ۱۰ - ۱۲ ]. 

وقال جل وعلا : ولا یقطحُود ۷ کیب سم 46 [التوبة: ۱(۱. 

وقال سبحاته: 9# بو آانتن تون بما قدم وأ 4 [القيامة: 0 


وعن جریر بن عبد الله رَضيّ الله عنه» أنَّ رسول الله صلى ال عليه وسلّم قال: 
7 00 3 یو ره 5 ات و و 4ر 
بے لے رر بے ایت 


و 


بھاء ولا من أجورهم شي ومن سَنَّ في الاسلام سنه سين + فعمل بها 
۰ بَعْدَه؛ کتب عليه مثل وزر مَن عَمل بهاء ولا ينص من أوزارهم ا 


ان تک 


و بقاغ حَوْل المَسجد 
فأراد بنو سلمة أن تلا إلى ا یس 
وسلّم فقال لهم: إِله بلعني نکم تُریدون أن لوا قرب الممسجد. قالوا: نعم 


و جیا ما سنوه من سُنَّة حسنة أو مه واستنٌ به من 
بَعْدَهم: القَرَاءُ وابنٌ فيب والرَجَاجُ» ونسبه الماتريدي إلى عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (۲/ ۰6۳۷۳ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 10۳56 ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ ۲۸۱ وینظر: ((تفسیر الماتريدي)) (۸/ ۰۵۰۷ ۵۰۸). 

وقال ابن کثیر: (وفي قوله: «9وءائَرم # قولان؛ آحدهما: نتب آعمالهم التي باشروها 
اتهم وآنازهم التي أثروها من بعدهم. . والقول الأني: أن المراد بذلك ناژ طاهم إلى 
الطاعة أو المعصية. .. وهذا القول لا تنافي بيه وبيْنَ الأوّلِء بل في هذا تب ودّلالةٌ على ذلك 
بطريق الأولى والأشرى؛ فَإلَه إذا كانت هذه الکناژ تکتّب. فلان تكب تلك التي فيها قدو بهم 
۰۵۹ ۶ ((تفسیر ابن کی 194010 


() رواه مسلم (۱۰۱۷). 
الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


نت الله قد ردنا ذلك» فقال: يا بني سَلمَةَ دیارکم كنت آئاژکم( دیارکم 
كت اف 
ہق ہے کے چم مو م 
وكل شیء أَحصَیْتَهُ ف إِمَاوِ کین 4 
مناسّبتها لما قبلها: 
21 ہہ 5 : ہے ح ره سره رم ہے سور و کر 7 ۳ 
لما كان قوله تعالى: 3# وتحكمب ما دموا وءاگرهم ربُما أَومَمَ الاقتصارٌ على 
4 3 سے یں ر ء۶ 5 0 و 
كتابة ما ذکر من آحوال الادمیینَ» أو الحاجة إلى الكتابة؛ دل على قدرته على ما 
58 ے لے 2 م2 
لا تمکنْ القدرة عليه لأحد غيره في أقل قلیل مما ذكرٌ فكيف ہما فَوْقَه؟ فقال۳: 


7 2 راس بير 


ع وش ر ۳ 9 2 ۳ ع 2 کی کے 
أي: وکل شیء مما كان أو سيّكون -ومن ذلك أعمال العباد؛ خيرها وشرها- 


3 7 ۓ رز 7 و 
محفوظ ومُتْبَتَ في كتاب موضح لكل شي» وهو اللوخ المحفوظ. 


(۱) دياركم تكتّبْ آناژکم: أي: الرّموا دیازکم يُكتَبْ أجرُ خطاکم وئوابٌ أقدامكم؛ لکل خطوة 
كَرَجة. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۲/ .)۵٩۳‏ 

(۲) رواه مسلم (170). 
وفي رواية الترمذي )۳۲۲٢(‏ وابن ماجه (۷۸۰) أن بتي سَلمةّ لما آرادوا الانتقال إلى قرب 
ال ولك کا رت گا خن الاک ریسفت وا تفا اتک ها نکن سور 
(یس) مکی وقضة بتي سلمةً کانت بالمديئة: فقیل: السورة مكيف وهذه الأية وحدها مدنية 
قال ابن القيم: (وأحسنٌ من هذا أن تکون [أي: الآية] ذکرث عند هذه القصة» 5 عليهاء 
ودکُروابها عنتها قاين الب صلی ال علیه وسلم. وتا من جبریل تاس علی ذلك النزول). 
((شفاء العلیل)) (ص: ٠‏ 5). وینظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (5/ 54 5). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۰۲). 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۱۲ ((تفسیر القرطبی)) (۱۵/ ۰۱۳ ((شفاء العلیل)) 
لابن القيم (ص: 66۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۵۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ 6۱۰۲ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۷). ت 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


9 2 
SONS 


ےر صرح ہے ار 


كما قال تعالی: 2۵ وَوْضعَ الدب هری السرم مشفقیت معا فيه ون با 


مسففن همم 


مال هذا التپ لا يغادر صغيرة ولا کیره ام و ما ان 


و ےق٢ے‏ 


يد ربك آحدا 4 [الکهف: .]٥٤‏ 
وقال شبحانه: ‏ ول کم نملو ف یر * ول صر وك شط 
[القمر: ۵۲ ۵۳]. 


< من اختار ان المراد بالامام المبین: لوح ارد مقاتل بنْ شُلیمات وابن القیّم وابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۵۷۵)» ((شفاءالعلیل)) لابن القيم 
(ص: ٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵7۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۳). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَدَي» ومجاهك وقتادة وابنٌ ژید. يُنظر: ((تفسیر یحبی بن 
سلام)) (۲/ ۰۸۰۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۵7۸). 
وقیل: المرادٌ: صحائف الأعمال. يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) /٤(‏ ۰644۸ ((تفسیر ابن عثيمين- 
O‏ و 

قال اب القيم: (والاحصاءٌ في الكتاب ین علْمّه بها «أي: آعمال العباداء وحظه لهاء 
والإحاطة بعدّدهاء واثباتها فيه). ((شفاء العلیل)) (ص: 4۰). 

وممّن اختار مين # أي: بين واضح: ابن أبي زمنين» وجلال الدين المحلي» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسیر ابن آبي زمنین)) (4/ 64۰ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰4۵۷٩‏ ((آضواء البیان)) 
للشنقيطي /٦(‏ ۲۹۰). 

ومن اختار في الجملة أن معناه: مُظهرٌ لجمیم الأشياء مما كان وما سیکون؛ مُوضحٌ لكل شيء: 
راركو اق .ارال ارم را یه E‏ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۲۱ 
((تفسیر الشوكاني)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير الألوسي)) (۱۱/ ۰۳۹۱ ((تفسير ابن عثيمين- 
وریا( 0 

وذكر ابن عثيمين أن مین # هنا بمعنى م]ظهر وموضح؛ لال لفط جامعٌ ین الظهور بنفسه 
والإظهار لغيره» وإذا كان مُوضحًا فهو وان ضحٌ؛ فالمعنى آشمّل. يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- 
ررقي E O‏ 

وقال ابن جریر: (وقیل: من € لاله ین عن حقيقة جمیع ما نیت فيه). ((تفسیر أبن جریر)) 
(۱۹/ 4۱۲). 
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الفوائد التربويّة: 

۱- قال الله تعالی: چ تزیل اریز لتحم 4 آضاف تنزیل القرآن إلى هذين 
الاسكين: امیر ا + ار وُجوب عم بما جاء : فی القرآن وان 
ن لم یل به فان أمامه العزيرٌ الذي یذ أذ عزیز مُقتدر. والح #6 إشارة 

0 مت 7 7 ۳ 7 
إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى بخلقه؛ لن الله 
عا يا رر ات وت 
و والفرديَة لااد ففي الآية تقایل للذین يُخالفونَ هذا القران 


1 


۳7 
عه مر ¢ 


أنه رل من عند عزيز یم من خالفه» وإشارةٌ إلى أن هذا القرآن من مُقتضّى 
ریخا وا 


ےر موی مس 42 مت وج د ہے ر۔ ہی مره مجح مرو 


۲- قال الله تعالی: # لِمُنذرقوما ما آذراباژهم فم عون * یم 
ع کم هم لا ینود ه تقوم حب الله على العبد أوَّلَاء ویعمّل هو -كاسبًا 
ہے ری ای 
ثالقًا؛ ولهذا قَْمّت التّذارة وما يريط بها على هذه الآية: ۶ قد حى لول علج 
رخ تشه # التي فيها ین ما سن من علم لله فيهم؛ فا سشبحانه لم 
يُجاز الْخَلْقَ على مُقتضى علیه فيهم -وهو العلمٌ الذي لا يتخلّفْ- ا 
جزاءهم علی آعمانهم؛ سے رت ابا وت » فلا 
نُجازي على مُجزّد الظَن بل ولا على مُجرّد اليّقين» نما تکونْ المُجازاةٌ بعد 
صدور الأعمال؛ فرب شخص قَدَّرْتَ فيه الخيرٌ أو ال ففعل ضدّ ما قدّْتَ! 
فلو جاره تلع نما طابق جزاؤك موضته وال کل ما لا یسح 
فالحکمة والعدل والمصلحة في ربط المُجازاة بالاعمال» وهذا ما کان منّ الله 


.)۱۸ بنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
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مر مر 


۳- في قوله تعالی: ا تا نونک که وقوله: تابن 
َم كحدًا ‏ ترهيبٌ؛ فان کل ما دعا إليه الإسلامُ من عقائدٌ وأخلاق وأعمال: 
فهو ما تقبله الفطر لشي ود رکه العقول ا الج فمّن قاين 
دعوة الاسلام بالاعراض والعناد رن نت فطرته» وعاكسٌ عقَله کان حقیتا 
بهذا العقاب الشديد من مس البصيرة» اطع على القَلبٍ؛ فر له نا هذه 
لت ة بهذا اميل البلیغ لدي صَوّرھا في أبشّع صُورة وأفظعها -علی قول-؛ 
د من الاعراض عن الح والعناد له» رن بعاقبة ذلك على آهله. 

-٤‏ في قوله تعالى: 3 وَبَعَلََا م بین دبیم سنا ومن علفه مر سا دأَعْشَدكهُمْ 
فهم ل 5 ےو ےت ہت 
أولئك؛ فإذا رأی الانسان من نفسه أنه قد حیل بيه وین ن الهدی» وصار لا ببصر 
الحتّ؛ فلَيَعلَمْ آنه على خطر» ولیتدارك الأمر۳. 

ه- في قوله تعالى: بیغ از لمزم کا بم » تدر 
تا فا ANE‏ استوی عنذهم وضده؛ ارا 
ومّا يؤدّي إليها من إهمال الفطرته وترك ره فان الإنسان نما متا على 
بقيّة الحيوان بتمییزه بِينَ الحقائق بالفطرة والفكرة» وإدراكه الفوارق ما بيْنَها؛ 
OE‏ نكس وسار ات کانت الما وا اد کا 
فطرتها سليمة لادراك ما فیها استعدادٌ لادراکه٩!‏ 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن بادیس)) (ص: ۰۳۰۰ ۳۰۱). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۲۹). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن بادیس)) (ص: ۳۰۳). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ص کک 1 رح 
من حكككئ 


-٦‏ في قوله تعالى: هو وكيب ما دموا و اترم هُمْ که بيان لو مرتبة الدّعوة 
إلى اف والهداية إلى سَبيله یل وَسيلة وطریقِ موس إلى ذلك؛ ونزول رجة 
الذّاعي إلى الم الإمام فيه واه سل الخلیقة وا وا وأَعظمُهم 
انلکن 

۷- في قولہتعالی: توالت على العَّشي للمساجدِ 
۷۴۵ المسجد آکدر جرا -کما في حدیث وطن بني سَلمة حین 
آرادوا الق إلى قرب المسجد”- وأنَّ لاجر على قدر ا 

۸- قال الله تعالى: و سم نورقم # على العاقل a‏ 
محاسّبٌ على آفعاله وعلی آثار أقواله- ألا يقل فعلا ولا یقول ولا حتّی يَنظرَ 
في عراقه؛ نقدتکون نلك المواقت امد عليه ين أصل القول وأصل ال 
فقد یقول القول مر ویفعل الفعلّ مر يقندي به فيه آلاف عديدةٌ في آزمنة 
متطاولة ۱ 


لي 


E ۹‏ شیء اَحَصَيْتَةُ ‏ إِمَاوِ مین * أنه سبحاته قد أحاط 
و و ۔ 


بکل شيء علمّا» فهو غنىٌ بعلمه عن هذه الكتابة» ولکتّه جَعَل هذا الکتاب إظهارًا 
الات بی ریت کے وت 


شب ام کش ادها عابي لوت اتخطتهم: وما تخطاهم لم یکل 


.)1٩۳ ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه قريبًا. 
وعن آبي موسی رضي الله عنه» قال: قال الب صلی ا علیه وسلم: ((أعظمٌ التاس أجرًا في 
الصلاة آبعذهم فأبعدهم ممشی ...)). آخرجه البخاري (19۱) ومسلم (11۲). 

(۳) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۱۷ ۲). وینظر أيضًا: ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۲۲۲-۲۰/۱۰) و (۲۵/ ۲۸۱). 


.)۳۰۸ پنظر: ((تفسیر ابن باديس)) (ص:‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ليُصيبهم؛ فیزول ین قُلوبهم الحَوفُ من الحوادث والمخلوقات. تمظع قم 
بالله» وفي ذلك أعظمٌ 2 في هذه الحياق وأكبرٌ راحة للقلب من صروفها(). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱-مذا اك الذي اح ابر لم یکن بَا من لسانهم» وإنّما من 
الخروف لني ركبو نها کلاتهم يشير إلى هذا قوله تعالی: رج ولهذا 
لا تأني هذه اروف اجان في ول السُورة إلا وَجَذْبَ بعدھا ذكرَالقُرآن في 
الغالب”"؛ فهذه حروف تعجيزٍ وإفحام وتقريع؛ لأنَّ ان ال زوا عن 
معاّضته من هذه الخروف وأواتها؛ فمنه ترگیت کا ھک یُتال لهم: 
اما هذا الذي عجَزكُم عنه الا کلام من جنس کلامکم» وما کیت کلم إلا م 
5 منه کلمانکم» وهذا لعجزهم آفضخ ولتقریعھم أوجع”". 

۲- في قوله تعالی: ‏ راهان یکیو کہ عَظَمةٌ القرآن العظیم؛ لأ الله تعالی 
اسم ب ولاقم إلا بشيء معطم لقن الكريم عَظيمٌ في نغیه 

ا ےت ےت لا سر نايد لح الها 
وان لم یکن المخاطبٍ مُْكرًا- ب لذن الله سبحائه هنا نا یْخبر يحبر ای عليه الصَلاة 
والسّلام والمؤمنينَء وهم لا يُُكرونَ ذلك؛ و 


ر 
س‫ 


0390-7-1 27 4 وحم ے و ا 07 
5 - في قوله تعالی: *2 فان امک * لک لین لسن # اتصال لا یخفی 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن باديس)) (ص: ۳۰۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۵). 
(۳) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: ۲۸۷). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ٦‏ 


والقاعدةٌ أن الق ايكون إلا باسم معطم . يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (۱/ .)٦۷٤‏ 
(۵) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 6 م مد . 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


يي ص کک : رح 
دنو حكككئ 


ین المقسم به -وهو ال رن الحكيم- وبين الم عليه -وهو رسالة سول 
بر هو - وه لو لم یی لرسالته لیل ولا شاه إلا هذا 
رآ الک نی به دی وشاهدًا على رسالة محمد صلی اه له سل 
رن العظيمٌ آقوی الأدلّة المتْصلةالستَمرة على رسالة الرّسول؛ فادلَة 
وو وت 

0 - في قوله تعالی: «( فان الکو ٭ لک لین المرسلوت 46 العناية با 
مات صلی ال علیه وسل؛ لأنَّ الله تعالی أَقسَم عليهاء وأكدها زيادة على 
الق م بسن وللام ۳ 

-٦‏ - في فوله تعالی: « على صرط مس تہ 
ول ابا حیّه۳ الذین یقولون: المکلف وص واصلا إلى ال فلا 
ری o‏ ا 
شالكون ساتحرۃ تهتدون هجون إلى القیل المُستّفیم؛ فکیف ذلك الجاهل 
ال ۱ ۱ ۱ 

۷- قال عز وجل: 2۵ یرم » في قوله تعالی: ‏ یل 4 أن القرآن 


ل پر ہےر ساسحلا 6 رم رھ 


مل -يعني یرل شيمًا فشيئًا ے كما قال تعالی: وإ وفر اا رقت لرام عل الاس 
ڪل مک ورل نيا % [الاسراء: 5 ۰ فانه یل شيئًا فشیتاه ویر أحيانًا 


ع( 
کا 
م 


.)597 پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )١( 

(۲)بظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١5‏ 

6ال کو آمل الاباحة: هم ال يُسقطون الأمرّ والنّهِيَ والتکالیف مطلقاء ومنهم اباطعت 
وطائفةٌ من الصوفيّة. يُنظر: ((تلبيس ابلیس)) لابن الجوزي (ص: ۹۲)ء ((اعتقادات فرق 
المسلمين والمشرکین)) للرازي (ص: ۷4 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ 4۵ 
۷) ((الاعتصام)) للشاطبي (۱/ ۰ 

(4) بنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۲۵۲). 
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عن القرآن نك باعتبار نهايته فإله باعتبار التّهاية E‏ وباعتبار 
التدريج في 0 رم 


۹- في قوله تعالی: 2۶ تیا رم که تنبية على أن هذا الدّينَ الذي نّله 
27 2 گے ۳ 7 5 5 
الب الموصوف بالعزة والرّحمة: 0" تر در خی ومن مقتضى العزة: 
ال والمَنَعة والرّفعة» ومن مُقۃ مقتضى الرّحمة: ا ا و 


كلها متجلية في أحكام الاسلام") 
۰- في قوله تعالی: 35 تیل ال میم 4 آن القرآن بل الشرع كله: من 
آثار رحمة له .)٩‏ 


ا استقراء القرآن العظیم على أنَّ الله جل وعلا |ذا ذکر تنزیله 
لکتابه أَنْبَعَ ذلك ببعض آسمائه کت المتضمُنة صفاته ا ففي أوّل 
سورة (الزمّر) و(الجائیة) و(الأحقاف) قال تعالی: یل آلکتب من له اَی 
كير [الزمر: ۱] [الجائية: ۲] [الأحقاف: ٢]ء‏ فلمًا ذکر تنزيله کتابه» بيّن 
اا تزیله كاز منه جل مھ رھ استه الك واسته العزیل وال 
وقد تكرّر کثیرا ذ في القرآن ذکزه بعض آسمائه وصفاته بعد ذكر تنزیل القرآن 


العظیم؛ کقوله في آوّل سورة (غافر) : حم # تزدل كتنب من لمیر 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۱7). 

(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: .)۱٩‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن باديس)) (ص: ۲۹۵). 

.)١9 ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص:‎ )٤( 
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يد ص کک ص 
دنو '' جج 


4A 


٭ افر الب وقایل لوب شید الیتاپ ذى سول لا له هو امب 4 [غافر: 
١‏ - ۳ وقوله تعالی في أوّل ٣ھ"‏ : لاحم ٭ زيل من لن لیر 4 
[فصلت: ۰۱ 7]» وقوله تعالی في أوّل (هود) : ار کک کت ایند م هيت 


من لن كر خی 4 [هود: ١]ء‏ وقوله في (فصلْث): و کت عرب * لا 
ا له 4١‏ ۲ 
وقوله تعالى في صدر (يس): 3 زيل العزیز میم * لِمُنذِرقوما ما آنذر ءاباؤهم 
ا ا و" انان # رل بد تم 
[الشعراء: ۰۱۹۲ ۱۹۳ وقوله تعالی: 38 یل ین رب ایب * ور نقوا 
الااوبل 6 الاية [الحاقة: 4۳ 44 ]. ولا خفی أنَّ ره جل وعلا هذه الا یمتا 
کشنی العظیمگ بعد ذكره زيل هذا ارآ العظیٍ دل بإيضاح على عم 
القرآن العظيم» وجلالة شأنه» وأهميّة هيه رو 


2 


-١‏ في وله تعلی: یرتک ربوم مهم + ود 4 أن الام التي 
بعت فيها ا لله عليه وسلم لم تک عنها نذارة الب من أحد”", ولا 
یمارض هذا يقث الأنبیاء الک و فان هؤلاء القوم لم يُدركوهم ولا آباژهم 


الاقرّبون 


(۱) ینظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۵۳۵۱ ۳۵۲). 

(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲۹۰). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جزی)) (۱۷۹/۲). 
قال ابن کثیر: (قال غيرٌ واحد من العلماء :إن الله تعالى لمع بعد إسماعيل نبًا في العرب نإل 
محمّدًا صلی الله عليه وسم ۳6ھ" ((البداية والنهاية)) (۳/ ۲۵۱). 
وقال ابن تيميّة: (ومّن لم َعَم م عليه الْحَجَة في الڈُنیا بالرّسالةء كالأطفال والمجانین وهل 
الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال اظھَرُھا ما جاءت به لژ نهم يُمتحَنون یوم القيامة» قيمعت إليهم 
من يأمُرُھم بطاعته؛ فان أطاعوه ا" ارات عصوّه اما ای . ((الجواب = 
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5 
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۳- قوله تعالی : 8 لشندرفوما ما آنذرءاباژهم قهم غود يعني بهم العربّ» 
وذکزهم وَخدّهم لا يتفي إرساله إلى مَن عداهم كما زعَمَه بَعض النْصاری» كما 
أنّ ذکر بَعض الأفراد لا ينفي الغموم؛ فقد دلت الا یات والأحاديثٌ المتواترة 
على موم بَعثته صلوات الله وسلامه علیه(). 

رت رت رت جا علی 
المعتزلة والقدریّف والمراد ب لول 4: القول الّذي قال -والله أعلم- : وکن 
اقول می لاملان جه ر مرت ے الْجِنَّة ولتاس مهوت 16 السجدة: ۱۳ ]» وقال 

حم 2 و 

على ره ما آزال به کل رَیبء وکشف کل لبسةء فقال: لا جع ن عقوم 
تلا قهی رک لادان فھم مُقَسَحُونَ # وجعلتا من بان ایدم متا وين ا 
سل همق یت آلیس قد خر نصا آنه حال بيهم وب الإيمان 
الما نع التي ذكرها؟ ! وهل 7 ترك لت للقوم بعد هذاء لولا جَهْلهم 

مکابرتهم! ا ٤‏ کم بتأكيد ثانء فقال کٹ ار ودره لا 
00 

رر ےر لت ان ات نتاس 
هم من آهل جهنم 0 

-٦‏ في قول تعالی: لے للع لش سؤالٌ: هل لمن 


و3 


مات على کفره حب ہما سبق من علم الله فيه؟ 


= الصحيح)) (۱/ ۳۱۲). ويّنظر: ((طریق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ۰۳۹ ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي (۳/ ۷۳). 

(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۵۱۳). 

(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقَصَاب (۳/ ۷۱۸). 

(۳) ینظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۲۸۷). 
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الا حك لله قامّت على خلقه ہما رکب فيهم من عقلء وما مکتهم 
من اختیار» وما نت لهم من آيات مُشاهدات» وما أرسّل إليهم من رسُلٍ بيات 
ينات وهذه كلها آموز معلومة لدیهم؛ ضرورية عندهم, لا یستطیعون أن ينكروا 
شین منها؛ فلا یمکنهم أن یجحدوا ما عندهم من عقل ومن اختيار» ولا أن ینوا 
ارت تا تاک بل ان aa‏ از ال 
وم لا عليهم من آيات» وبھذہ الأشياء قامت شا عليهم؛ وکان زاوم 
على ما اختاروه ده لأنفسهم؛ فان ما سبق من علم الله فهو مر عنھم 
فیز مور فیهم ؛ لا العلع ليس من صفات اللَائیر ولا دافع لهم؛ فليس لهم أن 
يتچوا به لأنفسهم؛ لائھم لم يَعمَّلوا لأخله» كيف وهو مُعَيّّ منهم؟! اما 
عملوا باختیارهم الذي يجدونه بالصرورة من آفسهم() 

۷- في قوله تعالی: یج ف مهم آغتلا قهی رک آلاذتان فَهُم 
مُقَمَحُونَ 4 أن من بلاغة القرآن الكريم تمثيل المعقول بالمحسوس"» على 
أحد القولين في التفسير. 

۸- قال تعالى: إا جع ف آعتقهم كلا هی رک آلاذقان فهم مُقَسَحُونَ 
* ولا من بن ےم متا ومن علفهم سا َفشیگهم مهم لا مو إن مانم 
الويمان: ما أن یکون في التّفس» وام أن یکون خارجًا عنهاء وله المانعان جميعًا: 
ا في لس فالغل وأا من الخارج فال فلا ب نرهم على هم فيا 
لیات التي في هم ۰٤‏ - ولایَم نظرهم على الآفاق؛ 
229 02 ین لا بصرون ال فاق» فلا نہ ین لهم الایات "۳ على قول. 


.)۲۹۹ پنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)۳٥٣ /۲۲( پُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲/ ۲۵۵ ((تفسپر ابن عاشور))‎ )۳( 
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جين عر سر کو e‏ 


۹- قال تعالی: إا جعلنا ‏ آعتقهم أعَدَلا هی رک آلاذقان فهم مُقَمَحُونَ 
* وَجَعَلَنا من بن ایدم سنا ومن حَلفھم سدا فأفشیتهم َم لا یرود که وقال 
تعالى: # حم آله عل فلوبهم وعل سَمْعِهِمُ ولح أصرهع غِسَوَهُ 6 [البقرة: ۷]ء وقال 


تعالی :ل لاک اليرت ج أنه عل مووز ہت سی 


0 


۸ ۰ هذا الطبع والحْتم على القُلوب» وكذلك الاغلال في الأعناق» والسّدُ 
من بين أيديهم ومن خافهم: وجميعٌ تلك الموانع المانعة من الایمان ووصول 
الا القلوب: إِنّما جعلها الله عليهم کی مُسارّعتهم لتکذیب الوشل 
والمادي على الكفر؛ فعاقبهم اله على ذلك بطمس البصائرء والکتم على 
لوب والطبع عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شوم السّيّات أن الله 
جل وعلا یاقب صاحبّها عليها: بتماديه على الس والیلولة یه وی نَّ الخیر؛ 
جزاه الل بذلك على كفره جُزاء وفاقَا''' على قول. 

4 في قوله تعالى: ور علي دهم از کر شذرهم لا بوم‎ -٠ 
۶۶۹۹ وعد ۶۹ھ‎ ۹ ۷۶۹ 

الجواب من جهتين: 

الأولى: أنه تعالی قال: وتو یم » وم قال: «سواء تن ین 
بالنّسبة لیا صلی ا عليه وله وسلم ليس کم النذر؛ لأ حدهما 


مُخرجٌ له عن العهدة, وسَبِّبّ في زيادة سیادته عاجلاه وسعا دنه جلا وم 


بالتسبة 7 فعلی السّواء'". 


0 


2 9 7 1 7 
الثانية: أن فائدة الإنذار إقامة الحَجّة عليهم حتى یعذبوا بذنوبهم» لا بمُجرّد 


ے٠‎ 


.)۲۸۹/٦( ينظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)۲٥٢ /٦٢( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 
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علم فا 
۱- في قوله تعالى: 92 اگما زاج اا ڪر 4 سکن تی الشي إذا 


كان لا یم به» وإن كان موجودًا؛ فان إِنذارَہ لغیرهم حاصل. لکن لکا لم 
يعوا به صار وُجوڈہ کالعدم بالنّسبة لھم؛ أما المُنذْرٌ فقد قام ہما يجب یجب علیه. 


> 


۲- في قوله تعالی: و تما زر من تب گر وى امن اب 
سوال: ن الآية ظاهرها و الانذار بالمُنتفعينَ به» ونظیرها ل تا 
:نمآ نت مزر من يحْسَهَا 4 [النازعات: ٥ء‏ وقد جاءت آياث أ تذل 7 
عموم الانذان كقّوله تعالی: وزد رمالا پ8 [مريم: ۹۷ وقوله: کون 
یرت تا [الفرقان: ۱ وقوله: 2 اندر را تس 6 [الليل: ١4‏ ]» فکیف 
الجمْع؟ 

لجواب أن الانذار في الحقيقة رر بعش ہت 
بیان 2 در الیکریٰ تم 
٠‏ * [الذاریات: ۵۰ وبين أن دار وه سواءٌ بالسبة إلى إيمان 
الأشقياء بقوله : سوام َيه ء دهم آم لم ذم ییوت 4 [البقرة: ]. 

-٣‏ - في قوله تعالى: ٦‏ کر ) آنه كلما كان الإنساذ 
نع بع للقرآن كان سد تراپ وبهذا تعرف القاعدة التي دُکرھا بعض العلماء: 
«الطَّاعةٌ تجلبٌ السا وال تجلبٌ المعضیة۲. 


3 


(۱) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۱/ ۳۰۳). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۳۸). 
(۳) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ۱۹۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة یس)) (ص: ۳۹). 
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ےھ 


۵- في قوله تعالى 5 رمن تم کر ونی ال 46 أنه لا 
ی من إنذار الول عليه الصا والسَّلامُ إلا من الصف بهذین الوصفين“ 

۰ - قله تعالى: وى ان که فيه لطيفةٌ: وهي الرٌحمة تورث الاتّكال 
والجای فقال: مع آنه رحمنٌ ورحيمٌ فالعاقل لا ينبغي أن یرل الحشية؛ فان 
77 ماري بت ۵ لجان 2 
الم المتواتر ة. وتكملة الأطيفة: هي أنَّ من أسماء الله اسمین یَختصّان به؛ 
هما الل والرحمنْ» كما قال تعالی: ۶ لد شر و را ا رم # [الاسراء: 
۰ حتی قال بعض الأَئِكَة: هما علمان. إذا عرفت هذا فاللة اسم ينب عن 
الهيبةء والرّحمنْ ينبئ عن الرّحمة» قال في اوفع : يرجا ال 4 [ الا حزاب: 
۱ [الممتحنة: ٦]ء‏ وقال هاهنا: و کی اک يعني: : مع كونه ذا هَيبة 
لا تقطعوا عنه رجاءکم» ومع کونه ذا رحمة لا تأمَنوہ'' 

۷- في قوله تعالی: وی من € التّعبِيرٌ بو صف «الرحمن! دون اسم 
الجّلالة؛ لو جهین: ۱ 

الوجه الاوّل: أنَّ المُشْرِكِينَ کانوایُنکرون اسم «الرحمن» كما قال تعالی: 
قاو وما لرن # [الفرقان: 1۰ ]. 


و 


الوجه الثاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تَقْتَضي عدَمَ خشیته؛ فالمؤمنٌ یخشٌی 


اع + 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 ۳۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۳۸). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ۲۵۷). 
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۱ 7 2 جم ۳ کک 
22 2 ڈگ 3 ۱(۰) هی مر ره سا ار 
الله مع علمه برّحمته؛ فهو يرجو الرّحمة » وكلما عظمّت خشيتك لله عظمت 


و 5 که ۳ 2 3 
رحمة الله بك؛ لأن الله عر وجل إذا خافه الإنسانٌ وخشيه 


٦ 

۔ 

ےہ و 
مه 


وه و سس لبم ی 


من إنسان یخشّی الله حقیقةً لا سوم بأوامرہہ ویب رتو اس وس کرٹ 


نصا للا حمة 3 


> 


۸- في قوله تعالی: ئى لبلب 46 أن الخشية إِنّما تکون خشية 
کن حقيقيّة إذا كانت بالغیب ما من شي الله تعالى بالعلانية فقد تکونْ خشيئه 


٦ 


2 
0 


۳ کون شي الله عر وجل من أجل أن الناس يَرَوْنّه! لکن إذا كان 
اتیب کان أل على الاخلاص ١‏ "» وذلك علی قول فی التفسیر. 


ساس وو م 


e‏ و 5 7 EBRA‏ و 

4 - في قوله تعالی: ره روم رگكريمٍ #6 هل تنطبق هذه البشارة 

على کل واحد بعينه من اتف بهذین الوصفین: اباع الذكرء وخشية الله عر 
وجل بالعیب؟ 


تاج 919 0 
اهر قد انی له الاستحقاقء لکن الب لام ھ89 
يَحْتَمُ له به 

۰- في رت اجر ڪريرِ # أن ن البشارة تکون بانتفاء 


وم م ور ام م2 


ما و وبحصول ما يحب» سواء حَصّل الأمُران معا أو حصل انشا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۵/۲۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: ۳۵). 
(۳) پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۳۹). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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قو لذ بمغف ره 2 ق فيه انتفاءُ ما یر وقوله: پٹ رکریم پ4 فيه خصول 


1ك قوله تعالی 0 ان ني لموک 6 فيه إشارة إلى أن الله تعالى يحي 
لب من يشاءٌ مق الک الّین قد ماتت قلوبهم بالصلالة فتهدیهم بعد ذلك إلى 
الى كاقل تعالی بعد ذکر قسوة القلوب ۳۹ ا 
َد با لم ليت لمکم تون # [الحدید: ۱۷]ء ووَجْهُ الدّلالة: أن الله تعالى 
ذكر هذا بعد أن ذکر انقسام لاس إلی: من يَحْشَّى الله بالغیب 5-3 ال 
لم يكن کذلك؛ ففیه شار إلى أن الله قادرٌ ۶۹۶۳ بٛسص الك 
۲- في قوله تعالى: هإ إا ن نت الوک وتڪ ما دموا وداکترهم 
ین 4 الله تعالى يكز فته بان بصب انعم 
4 له فی ار ار # [القدر: ۱ وقوله تعالی: إا 
تن رلا ال کر نا ام لظو کظوَ 4 [الحجر: ٩‏ ]» وأحبان کر تسه بصيغة الواحده 
مثل: و آنا ال ES‏ تن را إِزِكرى 4 7 أنه 


واحد عظیۃٌ؛ فباعتبار الصّفة يأتي ضمي العَظمةء وباعتبار الوّحدائيّة يأتي ضميرٌ 


الواحد. 
۳- في قوله تعالی: منم # أنَّ الله تعالی يَكدّبُ کل شيء -القلیل 
والكثير-؛ ORS‏ موصو و الات لوصو سل القع وكيب 


۶ 5 پک تا تی رچ 


ل لذلك 8 تعالى: مال هذ هذا التپ لا بفادز صفیرۃ ولا 6 8 


ره 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: .)5١‏ 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۵۱). 


(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین - جزء عم)) (ص: .)۲٦۸‏ 
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أا حصا #[الكهف ۰ء ويدُلٌ عليه أيضًا في آخر الآية :وکل شَيْء أَحْصَيْنَاُ 


ا 

-٤‏ فی وله تعالی: إل كن نم و زا شين € مه على المعتزلة 
اقتاد اکت رفک وئر کیک ود شم 

قبل الفعل» فهل يجري الفعل إلا عليه"؟! وذلك على القول الإمام هو 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالی: ون کیره القَسَمُ بالقرآن كنايةٌ عن شَرّف كَذْره 
E ES‏ المقصو می الیات الأول مشش 
والمقصود من هذا لقم تک الخبّر مع ذلك او 

- وفي تخصیص الرآن بالإقسام به لاه وبوّصفه بوک )ان ا 

بشأنه» وتبية على أله كما شد برسالة لب صلّى الله عليه وسلم من حيثٌ 

نَظمُه المعجز المُنطوي على بَدائع الحکم؛ ھ0 

E‏ ء استشهادٌ به على تَحقّق مضمون الجُملة میت 

وتّقوية لشبوته؛ فیکون شاهدًا به» و5لیلا عليه قط . 


۲- عو مات :لک من الم )کڈ هذا لباقم وف کید 
ولام الابتداء: باعتبار کونه مرا به التعویضی بالمشر کین اھ کذبوا بالرسالة؛ 


ماع 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۵۲). 
(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب (۳/ ۱۹ ۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵). 

.)۱۵۹ ۰۱9۸ /۷( پنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 
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فهو تأَنيسٌ للنِّيّ صلّى الله عليه وسلّم» وتعریض بالمشركين؛ فک بالْبة 
إليه زيادة کقریر وبالنّسبة للمعنی الكنائيّ رد إنكارهم ° 

۳- و سان ١ل‏ عل و ج2 تیم لمفصودُ مه الإيقاظ إلى عظمة ریت 
بان یا لت الات راس وا سا تد اَی الم والوصف يعد 
إثباتِ أنَّ اي صلی الله عليه وسلم مرس كير من الرصل. وله للاستعلاء 
یسک اتکی چوس لغرض من الإخبار به عن المخاطب إفادة کونہ 
على صراط مُستقیم؛ ؛ ان ذلك مَعلومٌ خصوله من الا خبار من كونه أحَد المرسَلین» 
ولكنَّ الغرّض الح ِيْنَ حال الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام وبیّن حال دینه؛ 
يكوه الم بان ديه صراط تسا علما تقل لا ف 

؛- قوله تعالى : طإ یل التي اليم 4 

ی و یله مصدز ؛ 1 بمَعنى المفعول؛ عبر بالتّزيل عن القرآن بيان 

لکمال عراقتہ في کون لا من عند الله عرٌ وجل كله ننس الله وإظهارًا 

لفخامته الإضافيّة بعد بیان فخامته انا بوصفه بالحكمة. 1 ىد 
ولا سس انين أي : نوّل تنزیل ا استتناف سوق 
ین ما ڈور من خامة شأن القُرآنِء وعلی کل تقدیر ففيه قضل تأكيد لعضمون 

الجملة القَسَميّة". 

- وأيضًا قوله:چ یل فری برغم یل 16" على آله خر محذوف؛ 
(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۵۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۰۳۵ ۳). 


(۲) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 6 ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ٢٦۲)ء‏ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۷)ء ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۵۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۶0 ۳). 


(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱9۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۷). 
(4) تقدّمت الإشارة إلى هذه القراءة (ص: ۱۱). 
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۲۱ 7 أي ص 
05 ام ادتفسیر المحور للقرآن الكريى)) 65 


للعلم به» وهذا من مَواقع حذف المُستّد إليه المُسمَّى الحذف الجاري على 
کا سال آمعاله» رت أن الکت دا أخز EE‏ شرت 


شم آختروا عنه» ام وا ذف ضمیره لی هو مُسند للیه» نات إلى نویه 
به كآنه لا یَحُفی. وعلی قراءة 2 نله بالنّصب على تقدير: أعني -علی 
وجه-؛ فيكو المعنى: أعني من قَسَمي قرآنًا رل وتلك العناية زياد في 
التنويه بشانه وهن این ف المستد إليه الذي في قراءة الرّفع'". 

- وأضیف الیل إلى الله ینان صقني وم زر لان ما ال عليه 
القرآن لا يعدو أن يكونٌ من آثار عرّة الله تعالى؛ وهو ما فيه من حمل الاس 
على الحق وسلوك طريق الهُدى دون مُصاتعة ولا ضَعف. مع ما فيه من 
الإنذار والوعيد على العصیان والكفران» أو أنْ یکونَ من آثار زحمته؛ وهو 
ما في الرآن من تَضب الأدلة» وتفریب البعيد» وكشف الحقائق للتَّاظرينٌ» 
مع ما فيه من البشارة للّذِين يكونون عند مَرْضاة الله تعالى» وذلك هو ما ورد 
ربوم نموت # [یس: 
قد حى لول عل کر 4 [يس: ۷]ء وبقوله: 
:3 إِنَمَا زر من اقبع زكر وخشی الرحمن بلعب فشره 
كريرٍ 4# [یس: ۱۱]. 

- وأيضًا في تخصیص الاسمّين الکریمین «المهز ال 4 المُعرِبّين عن 
الغلبة الام والرّأفة العامّة: حث على الإيمان ترهیبا وترغیباه وإشعارٌ بان 

۲ 


ص7 ہل 


يانه بعد إجمالا من قوله: 2 رر کا 
٦ء‏ ثم ته تفصیلا بقوله: 2 


یی 3 کے سے 
۰ ه 
بمعقھرۂؤ واجر 
ا .گر 2 


مر رب سی 


کس یی 2 
تنزیله ناشئٌ عن غاية الرحمة» حسبّما نطق به قوله تعالی: 36 وما ملک 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲ ۰۳۱/۲ ۷ ۳). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۲/ ۳۷). 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


مرو ےکر بجر م 


إِلارمة کیت 4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 


ىم 


- قوله تعالی: ندرف ما ما آنذر ءاباژهم فهم حَلون 4 

9( ل لشنزرترا کا ار َابَآوْهُمْ 4 اقنُصرٌ على الإنذار؛ ا 
دی به القومٌ من ایغ إنذارُهم جَميعًا بما تَضمَتته أوّل شورة لت من 
قوله: و ای اق * أن واه اتف مک ج 6 العلق: 8 اق تک 
9 0 
حالهم ق يقتضي الإنذارَ؛ لیسْرعوا إلى الإقلاع عن ذلك”". 

- وفرع على قوله: 2 تیر َو تار بارهم که قوله: رت 
أي : فقَسبّبَ على عدم إنذار آبائهم بے مت 
هنا كناية عن الاهمال والاعراض عمًا ییاه إليه. وقیل: قعل بتو 
تال 2 شیر أواثما کے یک لین المَسَلنَ 4 [یس : ۲ وا فا 
میاه حیسم اسان ی تست ات » علی آن 
ات لدوم ۳ فالمعنى: ذ فَهُمْ غافلون عنه» أي: عمًا 0 آباژهم 


الأقدمونَ؛ لامتداد المُد. 


1 پا 


مسج مره صرح مرو 


2 ہے و سوہ 
تع یھم انا وقسم ڑا اا eT‏ 3-0 
(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۵۹/۷). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۷ ۳۸). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱9۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳4۸/۲۲). 
(4) برد رش انز هشور )) 2/0 
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568 78 
جو جوے ل ہہت والله 
لقذ تبت وحن عليهم القول اب بتبب إصرارهم على الکفر و الا نکار"'. 
و في قوله: تہ حر تو 
اي حقّ على أكتّرهم؛ والمتقول تحذوف؛ لدلالة تفریعه عليه» والتقدیر: 


اق عى القول انهم لا توضزن فهغ لا ورن 


e 


۷- قوله تعالی: 6 جملا ن آختمهم آغتلا هی إل آلذقان مَهُم سوت که 
-قوله: جلا ن کیم تلا مه إل ادن مهم فسخوة يجوز 
أن یکون تمثیلا؛ بأنْ شْبّهَت حالة اعراضهم عن ابر في الْقرآنِ ودعوة 
رت اس في خججه الواضحة: بحال ل قوم جلّت في آعناقهم 
آغلال 0+(" تفع إلى آذقانهم فیکونون کالْفَمَحن آي: الرٌافعينَ 
ارت a‏ 
شيء مما حولهم؛ فتکون تمثيليّة ت وذكرٌ ھی إل آلاذقان + لتَحقیق گون 
الاغلال موز -أي: واصلة- إلى عظام الأذقان» بحيثٌ إذا آراد المغلول 
منهم الالتغات آو آن 7+ ٢٢٥)‏ وهذه ميال 
تخبيل هذه الأغلال» ولیس كل الأغلال مثل هذه الحالة. وهذا یل قابلٌ 
لتوزيع أجزاء المُركب الیل إلى تشبیه كل جُزءِ من الحالین بُجزء من 
الحالة الأخرى؛ بان یشب ما في تفوسهم من الثفور : بجی 
سم 27 عن 0 والانصاف 2 7 أن ايكون ولد 
إا جعلنا ف آعتمهم آغلا لوب ضر وعیدا بما کا سو القبامة حرق 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۵۹ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۵ ۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳4۹). 
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O 
إلى جهنم في الأغلال» كما آشار إليه قوله تعالی: 2 إذ ال فى‎ 0 
لني كلب العو ونون لقي تلاق لكان سر هي در‎ 
(غافر) [۱ ۰۷ ۷۲] تک تست ره بصيفةالماضي‎ 
ي: سل في‎ »]١ لتحتیق وُقوعہہ كقوله تعالى: فأ رنه [النحل:‎ 
دس"‎ 


مر 


-قو: ۶ی في كير فلا اي ظیمها 

وتهویل أمْرها”". 

۸- قوله تعالی: yy‏ 
00 : یل وتكميل له أي تكميل؛ ای وجَعَلنا مع ما 
کی سس و ای RN‏ او اماک تن 
بعبب )8 8 عفر فان ما دک 
من جعلهم مُحصورينَ بيْنَ سین هاتلین قد غطيًا أبصارّهم بحیث لا ٌیصرون 

يا شينًا قطمًا؛ كاف في الکشف عن كمال فظاعة حالهم» وکونهم مُحبوسينَ في 
ظلمات ال والجهالات. روس عن الْظر في الادلة والایات"۲ 

- واعادة فعل ‏ حملا چ- اذا کان معنیقوله: ماتا تقوم ما 4 

[یس: ۸]ء أي : جَعَلنا حالّهم كحال من في أعناقهم آغلال ذ فهي إلى الأذقان 
(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰۵ ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير آبي حیان)) 

(9/٦ء‏ ۰۵۰۱ ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ٤٣٤۳ء‏ ۳۵۰ 

((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۱۷۹/۸). 

(۲) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۱۷۸/۸). 


(۳) ينظر: ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ۲۱6 ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۷/ ۰۳۵۰ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ ۱۷۸). 
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کی“ ص کک : رح 
568 وس سس . 


فهم مَُمَحون- تأكيدٌ لهذا الجَعْل. وأمّا إذا كانت وَعِيدًا بما سیَخُل بهم یوم 
القيامة حينَ يُساقونَ إلى جهتّمَ في الأغلال: فإعادة فعل ¥ وَحَعَلَنَا 4 لانه 
جع حاصل في الڈُنیاء فهو مُعايرٌ للجَعل الحاصل يوم القيامة؛ فيكونٌ فعل 
(جَعَلْنا) مُستقبلا» ویر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وُقوعه”"" 

.4 5 222-7 > .> ا 
نمو وت 7 
وک و یو کی و 
TT‏ 


جو : اشيم هم لا يرو 4 الاخشاء :وضع الغشاء وهومايُطٌي 
ا والمرادٌ: أغسَينا أبصارّهم؛ ففي الکلام حذف مُضاف دل عليه 
الان ٦‏ اريم بقوله : میت 4 و 


المستد الفعلی؛ لإفادة ة تَقَرّي الحكم» أي : تحقیق عدم ابصارهم"" 


97 > مور . ور 


۹- و تعالى : فلا ومع ءآنذرتهم آر رت زره لا یمن بيان لشأنهم 
بطریق التصريح والتَوبیخء ابر يانه بطريق التّمثیل» أي: مُستّو عندّهم إنذارك 
ایاهم و 


TY : E‏ مت # استتناف مک لا قبله مين لما فيه من إجمال ما 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۲۲/ ۳۵۲). 

.)۱۷۹/۸( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۲۰ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )٤( 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


ار 


8 مہ دږ 
فيه الاستوا أو حال مُؤكدةٌ لہ( 


eT‏ ۾ نما ذد من ابع آلیَٔکر وخٹی الرمن اليپ مره 
ل كان الإقبال على ماع القرآن مُفْضيًا إلى الایمان بما فيه؛ لاه ُداخل 
القلت؛ تک صلة ا ڪر 4 تا جن کی ارم بال #6؛ 
فكان لماك ماع الذکر کل آواعه اي لاء رد ٘ 8 
امتثال المسِعِينَ ما يَدُعوهم إليه» وهؤلاء هم المؤمنو؛ نیا انهم وبشان 
الانذان راھدا سيم قوله: للع کرم ) لیس: ۷ وهو بت 
تفصیل قوله :شنز رتوما #[يس: ٦‏ والغرّض تقوية داعية سول صلی 
اله عليه وسلّم في الانذاره وتا على الّذِين قبلوا نذارته فآمَنوا"". 

- والتَعبیژُ بفعل المُضي (اتبَحَ - وَحَسْيَ)؛ للدّلالة على 5 تحقیق الاتباع 
والخشية و 7 ابتداءُ الاتباع". 

- وفي قوله تعالی: یکین 4 ل فک الکلام عن مَظهَرٍ اة 
إلى الوّصف بالرّحمانيّة على أن أهلّ الحُشیة يكفيهم في الاتّعاظ التّذكيرُ 
بالا حسان(*. 


- والقصرٌ الهُستفاد من قوله 707 وی وھ 


0 


الإنذار على الق بن الم کر وخشي الله- هو بالتویل الذي تُوُوّلَ به 
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)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰6۱۲۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۰0۳۵۲ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرویش (۱۷۹/۸). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۳). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۹۹/۱٦( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


يي ص کک ص 
568 وه 


معنى فعل ره -آي : حصول فائدة الإنذار- در ی اس ايان 
كان فعل ره على ظاهر استعمال الأفعال -وهو الذّلالةً على وُقوع 


مصادرها - فاص ادا بتنزيل إنذار لين لم يعوا کر ولم َو 
منزلة عدم الإنذار في انتفاء فائدته وفي ذلك كناية تعريضيّة ان الل 


ینتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات؛ لدم انتفاعهم بما ي تفع كل عاقل'". 


5 7 2 3 7 5 - 5 3 2 
- قوله: نیز 4 بصيغة المضارع آفاد تجدید الإنذار للمتبعينّ”. 


(۱) الَصَز ار الحضرفي اصطلاح البلاغين هو تخصیص شيء بشيم وحضزه فیه وساي الام 
رل مَقصورًاء والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: نما زيدٌ قائ و: ما ضرَبْتُ إلا زيدًا. ونيم 
إلى قصر حقيقي» وقصر (ضافي» وادعاتي وقضر قلب؛ فالحقيقيٌ هو: أن یختص ۔ 
بالمقصور عليه بحسب الحقیقة والواقع» بل يداه إلى غيره آصلاہ مت لا إل إلا الل حيثٌ 
مرجت اللہ السو على وم مارک و ور او مث 
وهو قصر حقيقيٌ. . والإضافيٌ: ا رر ید ات ہت 
ما تصوّرہ بشأنه أو ادّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةٌ شكه وتردّده إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامًاء وإِلّما هو قصرّ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء یدوز 
حول احتمالین أو أكثّرَ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌ» ويُستدَلٌ عليها بالقرائن» مثل 
قولهتعالى: با وق کلت ين قن لل 6 لال عمران: ۶ والادّعائيُ: ما 
كان القصرٌ الحقيقيُ فيه ما على الادّعاء والمبالغة بتنزيلٍ غير المذكور مَنزِلة العدّم» وقضر 
الشَّيءِ علی المذکور وشده. وقضرٌ القلب: أن یقلب المتكلّمُ ذ فيه کم السّامعء كقولك: ما 
شاعرٌ ّا زیڈ لمن يَعتقُ أ شاعرًا في قبيلة عة أو طرف یه له يقول: ما رَيْدٌ هناك 
نا وللقصر طرف كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالفي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنما)» والقصرٌ بتقديم 
A‏ وغیر ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: ۰۲۸۸ ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (۱۱۸/۱) و(۳/ 1 ((التعریفات)) لجان (۱/ 0۱۷۵ ١۱۷)ء‏ 
((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۰6۱۷ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۷٦۱ء‏ ۸٦۱)ء‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن عَبَنَكَة الميداني (۱/ ۵۲۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۶). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن بادیس)) (ص: ۳۰۶). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


جر سورةٌ يس - الآيات 


سب و ےسج 


- والفاءً في قوله: روج ر ڪريم * تیب البشارة أو الأثر 
بها على ما قبَلّها من اباع الذكر والیشیة. 

- والجممٌ بیْن نیز 4 و مره 4 فيه طباقٌ”” » مع بیان أن 
الانذان وعاقبتة الیو 

3 ول رآ ر کریم 20 . ہج والطاعات؛ 
ووضفه بالكريم ؛ لا الأفضل في توعه". 

-وگر لاجر بعد المغفرة؛ لأنَّاتّحلية بعد التُخلية» وار بعد إزالة 


4" 
ہے 
کي 
666 


الأذران©. 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۲۱ ((تفسیر ابن غاشور)) (۲۲/ ۳۵۳). 

(۲) الطباق: : هو الجِمْع بيْنَ ن مُتضادَين 3 را و کالبیاض والسَّواد واللیل والتهار. . وهو 
قشمان: لفظیٌ ومعنويٌ؛ فمنّ الطباق الفظت: قوله تعالى: ل تشز يلا وآ ڑا كر 
0 رر و وھ ومن الطباق المعنويٌ مر 
دح ومنه: با ال وهو ما کا و له اضعا 0 ومو آن 
تکون الصّديةٌ في الصُورة متوكمة فتبدو المُطابقة خفيّة خفية نی أحد الكتين بما یال الآخَرَ 
E‏ آو زوم کقوله تعالی: مك خوليتيوع ترفو تیا € (نوح : ٩۲۰‏ فان 
إدخال لار سل الاحراق المضادً و ومنه: : قوله تعالی: جز رلک في الصا حو 
[البقرة: ۱۷۹]؛ لأنَّ معنى القصاص القتل» فصار القتل سببٌ الحياة. وهذا من أْلّح الطباق 
وآخفاه. ينظر: e‏ آبي تمام والبحتری)) للامدي (۱/ ۰۲۸۸ ۰6۲۸۹ ۰ ((عروس 
الأفراح في شرح تلخیص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (۲/ ۲٢٢‏ - ۰۲۳۳ ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (۳/ ٥٥٤‏ - 80۷ ((البلاغة العربیة)) لحبنكة (۲/ ۳۷۷ - ۰۳۸۱ 
((مفاتیح التفسیر)) لأحمد سعد الخطیب (ص: 1۷ ۵). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۳). 

.)۳۵/۲۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 


(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن بادیس)) (ص: 5 ۳۰). 
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بط 


چم NO)‏ ا التفسیر المحرّر للقرآن الکریم > مه 


۶۳ 


6 5 و م 


ل شر من ام کر وکنی امن 
لیب 46 [یس: ١‏ ني نیع الإنذاٌ بالّدين لم يتّبعواالذكر ولم َو 
لحم وكان في ذلك کب ری لین لم ضعو انا بت 
الأموات؛ لدم اتفاعهم بما يت کل عاقل- سرد عقب ذلك بلتخاص 
إلى إثبات البعث» فد اتف الذي حف نا الذكر وخشي لحم 
هو كإحياء الميّت؛ لا حالةً الشرك حالةً ضَلال يشب الموتّء والإخراج منه 


و > صرح موم ےھ کی وم هم 


کاحیاء المیّت"". .0 لاحن نح موق ويتحكتب ما قدهوا وره 

علی ذلك استثنافٰ ابتداة تن لقصد إنذار الّذين لم ینوا الک ولم بَخشوا 
الرّحمنْ؛ وهم 7 اقتضاهم جانبُ التي في صيغة القضر في قوله: ‏ لا 
زر من نب کر وی من باب . ویجوز أنْ یکون إحياءٌ الموتى 
توفیق مَن آمَنَ من الناس إلى الإيمان» كما قال تعالی: َو کان میا اه 
وا مق ی 46 [الأنعام: ۱۲۲ ] الاية؛ 
فتكود الجُملة امتنانا على المؤمنينَ بتيسير الإيمان لهم» ومَوقعٌ الجُملة مُوقعٌ 

کو لو 


التعليل لقوله: یه عفر وج رگريم ۳ [یس: ۱. 

- وفي قوله: 38 للا ن تي امو و کت کت 

بخرف (إن) وضَمِيرٌ الفصل (نحن) للتّقوية: وهو زيادةٌ تأکید PE‏ 

نخییهم للجزاء ؛ فلذلك غطف لو يكحب ما دموا ي أي : حصي لهم أعمالهم 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲ ۰۳۵۶/۲ ۳۵۵). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۳۵/۲۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


زر سورة يس - الآبات 


من یر وشرٌ قدّموها في الڈُنیا لتجازيهم» وط ذلك دماج" للإنذار 
والتهدید باتهم مُحاسّبون على أعمالهم» ومُجازون عليها". 
- والمُرادٌ بكتابة ما قدّموا في قوله: رکب ما موا واکرهم 4 الكناية 
عن الوعد بالنّواب ام الصَالحت والتّواب على آثارهم وكناية 
عن الاحصاء وعدم إفلات شُيء من اعمازهم أو إغفاله» وهذا الاعتبارٌ 
يناسبه الاستتناف الابتدائي ی لیکون الانتقال بابتداء مها السَامعَ إلى 
ره الم في مطاوي کلامه() 


- وأخرَالكتابة في الذكر مع أن الكتابة لو اماقم دل «نکتب ما 
7 ونحيبهم)؛ وذلك لان الكتابةً معظمة لأمر الإحياء؛ لذن الاحیاء إن لم 


ین للحساب لايحَطمٌ» والكتابة في تسه إن لم تكنْ إحیاء وإعادة یی 
لها صل؛ فالإحياء هو المعتبر والكتابة موکدةٌ مُعظمةٌ لأمره؛ فلهذا 
قدَّم الاحیات ولأنّه ما قال: »2 رگا کہ وذلك يفيدٌ العظمة والجَبّروتَ» 


(۱) الإدماج: نیج لمکم غرضًا في غَرضء أو بدیغافيبدیم؛ بيت لا یھر في الكلام إل 
أحذ الغرّضين أو أحدٌ البّدیعینء بمعنی : آن غدل المتکلمْالکلا اي سبق لمعتی تین ديج 
أو غيره- متضفنا معنی آخَرَء كقوله تعالی : کہ ند نرق وپ [القصص: ۰ فهذا 
سے را 
إلی البعث والجزاء. وقیل: ادت الال في المطابقة؛ 9 انفراه بالحمد في الاخرّ 
-وهي الوقتٌ الذي لا بُحمَدُ فيه سواه- مُبالَغةٌ في الوَصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: ((التبيات 
في البيان)) للطييي (ص: ۰4۲۲۵ ((الانقان)) للسيوطي (۲۹۸/۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۱/ ۰۳۳۹ ((علوم البلاغة البيان المعاني البدیع)) للمراغي (ص: 5 5 ۳) ((البلاغة العربیة)) 
لعبد الرحمن حَبنكة الميداني (۲/ 4۲۷). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۵۵). 

(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (۳۵۵/۲۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


9 4270 ا التفسير المحرّد للقرآن لکری > 2 
والإحیاءُ عَظيجٌ بختص بال والكتابة دُونّه؛ فقَرَن باّعریف الأمرَ العَظيم» 
ودک ما يمس ذلك ال 

- والاحصاء: حَقیقثه العد والحساب وهو هنا كنايةٌ عن الاحاطة والضّبط 
وعدم تخلف شيء عن الذّكر والنّبين؛ لاد لاحصاء والحساب یستلزم آلا 


مت 0 0 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)۲٥۸ /٦٦(‏ 
E )۲(‏ ابن عاشور)) (۲۲/ 1۳۶۸ 
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الآيات (۱۹-۱۲) 


e‏ م 


شرب هم متلا أصحب القرية اذ جاء‌ها الْمرَسَلُونَ 3 د ام انين 
1 عزنا بکالب قال نا ولیک رساو ا قاو ما اش إلا بک مغ 


ر رک م ٦‏ کب 


وما انزل الجن من اا e EE‏ 00 


مه 
لبن ل 


5 للم الثپیث © قالا ينا تیا یکم لين تر ترا تک 
یکر متا عاب لیم (*) الوأ طخ مک لپن ہت 
{OS‏ 

غریب الکلمات: 

وج أي: : قوَیْنَاء وشْدَدناء ا (عزز) و قرو 


2 تیا : أ ی: شاا وأصله: لول بلطم (جمخ ۰ی 
في کل ما يفال به ویتشاءم وأصل (طیر) :یدل على خفة ة الشيء ء في الهواء'". 


2 کوک : آي : مفرطود ومتجاوزون الخد ورف : تجاؤز الحد في 
كل قل شا روما 3 ا الحدا. 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳5 ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰44۱۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (/ ۰6۳۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۳۱ ((التبیان)) لابن 
الهائم (ص: ۸ ۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۱۷ ۰66 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۱۰۹ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۹۰۵۲۸ ۰)۵۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۵). 

(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۰۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 6۱۵۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۰۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۷ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: .)۱۳۱١‏ 
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ج8 4270 ا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجماك: 

ا رسولّه صلّی اله علیه وسلم کر اع لاس فت اجات 
القرية؛ ليعتبروا ويتعظواء EE‏ لقومك -يا محمّدٌ- خبّرٌ صحاب 
رفاو مھت یه a‏ 
قرَیناهما برّسول ثالث» فقال الرْسل الَلاثة لهم: رل الع و E‏ 
اس القرية: ما نتم ابر ملناه وم رل لحم الیکم من شيء ما تذعوتنا 
إليه ما آنتم إلا کاذبوت! 

فقال لهم رُسُلّهم: را عم آنا مُسَلونَ إليكم» وما علينا إلا أن بعکم ما 
آرسکّ ال ب رک قال س القرية لرسلهم: تا تشاءشنا کر لين لم کین 
ررکم رام روسان دک معا تلت لم شم 
شومکم الذي علب لکم البلاء تت ضلالکم أنن دَعوُناکم للحَقَ 
ّم هذا؟ بل آنتم قومٌ ُجاوزون للححد! ۱ 

تغسیز الآيات: 

واضرب فم تلا آصب لمر إذ جاءها مرسلون © . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

في مُناسَبة هذه الآية لما قبلها أوجة: 

اجه الأوّلُ: ما قال الله تعالى: 2۳ لک مس که [يس: ۳]ء وقال: 
ل لِتُنَذِرَ» [یس: ٦]؛‏ قال: قل لهم: ماک ینم مَمَ رل [الاحقاف: 
۹ بل قَبْلي جاء أصحاب القرية مُرسَلونَ وأنذروهم بما آنزتکم وذکروا 
ال وحید» وخوّفوا بالقيامة» وبشروا بنعیم دار الا قامق وذلك على أنَّ المعنی: 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


رح 


7 : برس 
زر سورة یس - الآيات (۱۹-۱۳) تج O‏ 


واضربٍ لأجلهم مثلا. 

الوّجه الّاني: أنه لَمّا قال الله تعالی: رن الانذار لا ی مَن آضله الله وك 
عليه آنه لا يُومنٌ؛ قال لب عليه الصا والسَّلامُ: فلا تس واضربٍ لتفسك 
ولقومك مََلّاء أي: نَل لهم عند فبك مََلَاِ حيث جاءهم ثلاثة رُسُل ولم 
ہے ےت ےر تھے 
من قوم الثلاثة؛ فانهم جاؤوا قرية وأنت بُعَنْتَ إلى العال» ع 
اليك : واضرت ات NG‏ : مهم عند تفسك 
بأصحاب القریة''. 


2 ہہ 


الوّجِهُ الال: آنه أ سس ا نء 
بتهديدهم بعذاب الدّنِيا؛ إذ قد جاء في آخر هذه القصّة قوله تعالى : لے إن كا 


ل تھے سے ھا سم 


صبحة ولجدة داهج خی دون ۲۱:6 [ڑیس: ۹. 


عب ص و مج مص م 


وارب طم متلا أب الْقريةِ اذ جا ھا الْمَرَسَلُويَ © . 
أي: واذگز لقومك -يا محمّدُ- خر أصحاب القَرية التي جاءها رُسُل من الله 
لدّعوة أهلها إلى الحَق؛ فلیعتبروا ویتعظوا بقصَّتهم”" 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7559/5757). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۵۷ /30). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۱۳ ((معاني القرآن)) للنحاس /٥(‏ 587)» ((الجواب 
الصحیح)) لابن تيمية (۲/ ۲4۵ - 5 ۲۵) ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۵1۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰1٩۳‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۵۸/۲۲). 
وقد نقل الماوزدي إجماع الممَسْرينَ على أن هذه القَرِيةَ هي أنطاكية. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(۵/ ۱۰). 

قال ابن كثير بعد أن ذَكَرَ عن كثير من السَلف أنَّ هذه القرية هي أنطاكيةء وأنَّ هذا القول لم - 
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sS‏ ص کک ص 
568 '' جج 


محر هر ىو مر مرو 


لد آرسلنا زیم این فکدبوھما را بکالب فقاو إا ال کم رسو © . 


ع 


أي: حينَ أرسَلْنا إلى أصحاب القرية رَسولين فكذبوهماء فمَوَيْناهما سول 


31-91 


7 
(١‏ قاو ما اش للا کر متلا . 


= يُذْكَرْ عن واحد من متأخري المقسرين غیزه» قال: (وفي ذلك نظرٌ من وجوه) . وذگر ثلاثة 

وجوه ثم قال: (فعلى هذا يَتعيّنُ أنَّ هذه القرية المذكورة في ي لقن العظیم قَرية أخرى غیز 
کی كما أطلَقَ ذلك غير واحد من اسب أيضّاء أو تكونٌ أنطاكية إن كان ها حفوّا 
ھا کھت سر هر مله انہر مروف ون هک تدرف الما لق لا 
في الملّة اللَصرانة ولاقبْلَ ذلك والله سُبحانه وتعالى أعلّمٌُ). ((تفسير ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۷۳). 
وینظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۶ ۱۰). 
قال ابن تيميّة: (الأمر المنقول غند التّصاری أن هؤلاء المذكورينَ في القُرآن سوا من 
ہے نت جرب .زد برو أن الماكورين 

في القرآن في سورة يس ليسوا من الحوارین بل كانوا قبل المَسیج؛ وسَمَوْهم بأسماء غير 
الوا .. وهذا الا عر ارات وان تب المرسّلینّ کانوا لاف تن سے 
ناو کانوا قد أ ا زان ا . ولم يمن أهل المدينة باس بل آهلکهم الله تعالی 
كما أخبرَ ذ في القرآن» ثم بعد هذا عمرت أنطاكيةٌ وكان لھا مُشرِكينَ حتّى جاءهم مَن جاءهم 
من الحواريينٌ» فامنوا بالمسیح على أيديهم ودخلوا دينَ ل المسيح. ۶۳۷ اک اون 

المداين الكبار الین آننوا بالمسيح عليه الام وذلك بعد نم إلى الماء» ولكن طن من 
طَنَّ من المفَسَّرينَ أنَّالمذكورينٌ في لرآن هم رُسُلُ المسيح وهم من الحوارین» وهذا غلط). 
((الجواب الصحیح)) (۲/ 4۵ ۹-۲ ۲). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۱۵۰6۱6 ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۹ ۰)۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الواحدي: (قال آبو إسحاق [الرجاج]: «فقَرّینا وشَّدَدْنا الرّسالة برسول ثالث». سر کل 
جميع المفسّرینَ). ((البسیط)) (۱۸/ 414). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ ۲۸۲). 
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ار 
اعت 
ا 


ناس م 07 فکیف الیکم"؟۱ 


2 
۱ 


قال أصحابٌ القَریة لهم: ما أنتم إلا 


اي: ما أندم إلا تكذبون فی دغواكم آتکم رصل من الله إلا 

:3 الوا رٹنا بعار لتك لمرسلون © . 

آي: قالت نوا 20009 شله (لیکم» ؛ وأنّنا صادقونَ9». 

ل وما عتا إلا لمكم یت © >. 

أي: وما يجبٌ علينا إلا أن بعکم ما أرسَلّنا اله به إليكم بلاعًا میا للحن 
فان لم تقبلوا عوتنا فقد أدَيْنا ما علینا؛ وليس لنا من الأمر شي :۱۹ 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰8۱۵ ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ۰۲۵ ((تفسير ابن کثیر)) 
(64/0). 

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۲/۳ ۰۵۷ ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ٤١٦٦ء‏ 1۱ 
((تفسیر الشوكاني)) (4/ 4۱۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۱۲ ۰66 ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ 1۵ 4) ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۱/۱۵). 

(4) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)4۱/۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (57/ ۰67۹ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الزمخشري: (قوله: نیع # جار مُجری القَسَم في التوكيد). ((تفسير الزمخشري)) 
7 سی کدی مو بر ۹۶ 

(۵) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰)4۱/۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 671۹ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 1۹4) ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)6١‏ 
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4!) ا رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع‎ Os 
.4 © الا ِا تیا یک لين لر تنتھوا ایتک وسک ينا عَدَاتُ آیۃ‎ 


الو 
ل أصحابٌ القرية لزسلهم: نا تشاء ءمنا یکم"۳! 
7و جع یم ». 


آي: لعن ل تترکوا را EE‏ ری سج کاسم بیس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۱ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۸/ ۰۱۱۳ ((تفسير ابن کثیر)) (7/ ۵1۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ١۹١)؛‏ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۱۲ ۰۱۳ ۳). 
تلف في میب تطيرهم؛ فقيل: تطيّروا بهم بسبب مقوبات حَلّت بھم؛ أو بلاء رل بهم؛ فقيل: 
احیّس المطرٌ عنهم. وقيل: لأنّهم جاژوهم بدين غير دينهم. وقيل: قد یکون تطيرهم مُجوَدَ 
دعوی لا أصل لها. يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ +9 ٰ۷ ۰ء 
((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۰1 1۵). 
قال ابن عطيّة: (والأظهرٌ: أ تَطَيّرَ هؤلاء ما كان بسبّب ما دحل قریتهم من اختلاف الکلمةه 
وافتان انّاس» ومذا علی رکم ارس لعل اله علیه وسلّم» وعلی نحو ما وب 
EE | 00‏ ۱ 

(۲) قال الماوَزدي: (طالین لر َسَهُوا كر فيه ثلانة أوجه؛ أحڈھا: لمکم بالحجارة. 
قاله قتادة. التّاني: نقتلکم. قاله السَدّي. النَّالكُ: لمکم ولوذیکم. قالهالَقاش). ((تفسیر 
الماوردي)) (۵/ ۱۲). 
وقال الألوسي: (9رَکر # بالحجارق قاله قتادق وذکر فيه احتمالان: احتمال أن یکون 
لوجم للقتلء أي: کم بالوّجم بالحجارة واحتمال أن يكوك للاذی؛ آي: بوتکم 
بذلك). ((تفسير الألوسي)) (۱۱/ ۳۹۵). 
ومن اختار أن المراك: القتل رجا بالحجارة: الواحدي والسمعاني؛ والعيمي» والسعدي؛ 
وابن عثيمين. يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۸۹۸ ((تفسیر السمعانی)) /٤(‏ ۳۷۲ 
((تفسیر العليمي)) (9/ 4۷4) ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹4 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 


یس)) (ص: 1۵). = 
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رح 
سورةٌ يس - الآيات  )۱۹-۱۳(‏ > 


ن سز بل آشر قوم شرفت © 4. 


e 


- دقيل : المراد بقوله :انکر أي: بتکم وممّن اختار هذا القول E‏ 
وابنٌ مه والسمرقندي والبغوي» وابنٌ الجوزي» والخازن. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
(۳/ ۰66۷۲ ((تأويل مشکل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 ۰)۲۷ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۱۲۰ 
((تفسیر البغوي)) (5/ ۰۱۰ ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ».)07١‏ ((تفسير الخازن)) (5/5). 
بل ذهب الفراء إلى أنَّ عامّةَ ما في القرآن من الرّجم المرادٌ به: القتل. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (۳۷/۲). 1 

قال ابن فة (الرَّجِمْ: اصله الم .. ثم سار یوضع موضع القتل» لالّھم كانوا يقلو 
بالرّجم ہہ ی ہج 
کذلك" سمي رَجْمَا وان لوين بالحجارق وت فا ولم 4 أي: لتقتلتكم 

((تأويل مشکل القرآن)) (ص: ؛ ۲۷). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 64۱3 4۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ 4679 :/01)) ((تفسیر 
الشوكاني)) (5/ ۰4۱۸ ((تفسير الجاوي)) (۲/ ۰۲۸۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: 545). 
ا یمین 0 0ت هل نا على سيل او أو على شہیل الجمج؟ يعني 
نهم برجمونهم ویعذبونهم قبل لرجم أو أنه على سمل انويع وأنَّ «الواو» ب بممنی «آوهه 
أي: ترجُمَنّكم حتی تموتوا آو لک اعذات اليد دون الاجر م؟ الآية تحّمل المعنيين). 
((تفسير ان عشمين ا سور نس 05862 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511//١4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (٤/۹)ء‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 60۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱7 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۱۰۸ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰)1۹4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹6). 
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ناو 


< مه نز کر ر مر کم 
کل من ند الله 2727٤8‏ ار حًا # ما 


لا اما طرھ م عند ال وَلَكنَ آ ڪه امہ 4 
[الاعراف: ۱۳۱ ]. 

أبن كرف ). 

أي: أئنْ وعَظناكم وَأمَرناکم باتباع الح تقابلوتّنا بهذا رد۱۳ 

بل شر فوم مسرو 46. 

یال کب ول قي 21 ۷ھک نوا الیرم انتا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنَّ العبرة تكونٌ بما في القصّة من ضرب الأمثال؛ فليس من الضروريّ 
ین الل المضروبٔ؛ فهنا قال: شرب لم سن صب ارہ ولم 
000 ولم يَعَيّنْ آولتك الأصحاب بأعيانهم؛ الہ لیس هذا محَل عبرة» 


1 


)١(‏ يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۸۹۸ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰60۷۰ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (٦۱۰۹/۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹4 
((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۷٦ء‏ ۱۸). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 14 5)» ((تفسير ابن کثیر)) /٦(‏ ۰60۷۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٦۱۰۹/۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)1۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹4). 
قال الألوسي: (وهو إضرابٌ انتقاليْ عن الانکار المذکور إلى الاخبار بما آَدّی إلى ذلك 
وهو اعتیاد الإسراف في 1 شيء أو إلى بيان ا للغيوب لاء ویحتمل أن یکون 
إضرابًا عن غير مَذکون وهو ما توهموه مِنّ العُذر في ذلك أي: لا غُذرَ لكم فیه. بل أنتم قوم 
عادتكم الاسرافث ا ((تفسیر الألوسي)) (40۸/6). ويُنظر: ((تفسیر 


ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: 54 ). 
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بل العبرة في القصّة كلها" ؛ فَعيينُ تلك القرية لو كان فيه فائدة ليها لله تعالى؛ 
7۳ واا من باب اف واکلم بلا جلم تہ 


2 


ہے رولت او لت ہت تق 
را مار بطق الهم لشحی الوقوف مع الحقایق وزد اضر 
لما لا فائدة فيهه وبذنك تزكو التَفسٌ» ويزيدٌ الِلمٌ' من حيتٌ ین الجاهل أنَّ 
زيادة العلم هي بذكر الأقوال التي لا ليل علیھاء ولا تج علیھاء ولا يحصل 
منها منّ الفائدة إلا تشویش للع واعتيادٌ الأمور المشكوك ف 


تر بض ن 


-١‏ قوله تعالی: فلا ِا یر یکم ه فيه أذ یر كان من شأن المُكَذَبينَ 
لا فالتطیر وَالتَّشَاوُمُ من صفات الکفَار وعلى المُسلمينَ اجتنابه» وأن 
وگلا علی الب وآن یعلموا أن الامور قد الہ ران الوم الحقیق لاق 
يستجلبُ کل اضر هخا رب العالمین جل وعلا ال فعل لم يحالف 
70 ۹۹۹ ۶۹ له لا ضَرّر فیه. وعلی 
4 هذا کلّه ولا كفا بشن واد ي الأمزر على التركل 
فا ومراعاة آوامره ونواهيه“ ۱ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: لد سا الم نين مَكَدَبوهُمَا را بکالي که جواز 
دد الول مع اتَحَاد المْرْسَل إليه؛ لا اله أرسَل لهذه القرية اين ثمٌ عزَّرّهما 


(۱) تنظ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة پس)) (ص: .)٩۱‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: .)1٩۳‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النساء)) (۵۵۹/۱). 
)٤(‏ ینظر: ((العذب النمیر)) للشنقيطي .)۱۰۸/٤(‏ 
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ص کک 1 رح 
EES 568‏ 


ال 


عن ۳ یی و 0 
عقلية أو نقلي لقولهم: 39 قالوا مر إلا مشر لصا وما رل رن بن کین 
شرا تکیت که فهذه الجْمَل اللات ليس فيها أي حُمّة تسرغ تكذيب هؤلاء 
الدُسّل؛ فالأولى: اه ودره کی بر ما والرّدٌ عليها: آنه لا یمکن أنْ 
مكل للبشر ]لا بک ی کی لو اڑل رو مادک ات لملادکة لا بد آن 
یکونوا على صورة الس وحيتئذ تعودٌ الشبهة. الّانية: جاوما لحن من 

ی که » فهذا ےہر تلم ل 
ی قول الخصم بدون حم ما هو إلا مكابرةٌ. واللًالثة کذلك في قولهم : هن 
شزرل نکن ۳ 


ل سس سے الك صل لخر و 


۹٦‏ ۶م" 

به القوم؛ لِيَعْلَموا آنهم لا منفعة جر لهم من إیمانِ القوم؛ واعلان لهم بل 

من مهدة بقاء القوم على الشَّرك؛ وذلك من شأنه أنْيثِيرَالَرَالفكريّ في تفوس 
القوم". 

-٤‏ في قوله تعالی: * وما َا إلا الم ابیت » أنه یرم الرّسُلَ أن 
بے ی هرا لام علی بعلي وت 
شرا ون رایع كلها واضحة؛ فان جاء لام في نع فهر نوخ 
في نص آخر وان بَقيّ الإبهامُ اما فالعلةٌ في هم الشخاطب؛ إا لفُصورهء أو 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)٦٦‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ 3717). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


رح 


CNS <5) € )۱۹-۱۳(‏ تع 


2 5 3 و 3 و 2 
لتقصيره» أمّا ما جاءث به سل فاته يحضّلٌ به البلاغ الب المُظهرٌ لکل ما 


> 


تحتاخ إليه الرسالة؛ لقوله: ‏ وما عتا إلا بای . 

۰ ۹ تحص می ¢ 3 ۲ و و 

-٥‏ في قوله تعالی: مور تم # آن الذنوب والتکذیب للرْسل یکون 
٦‏ 5 ہک ۳ 3 کی و ¢ 
سَیّا للمَحق والبّلاء» وهذه هي سُنَة الله عز وجل في جميع المكذبينَ للرّسّل: أن 
الله يبتليهم بالغقوبات؛ لعلهم يَرجعون”". 

-٦‏ في قوله تعالی: أين د ڪر یہ جواز حَذْف ما عُلمَ بالسّياق؛ ولا يد 
هذا نقضًا في الكلام وبلاغته! فهنا جوابُ الشّرط محذوف لدلالته عليه» ورُبّما 
یکون الحذف أبلّة"©. 

بلاغة الآيات: 

۶ ا ١ ٠‏ مرح م جاح مر مجح ہیں مرس م ا 

۱- قوله تعالی: علواضرت لم متلا آصب القرية ذ جا ھا الْمرَسَلُونَ 46 

و ےو _ هو مرح جر محر ےا رس م فو و ہے ا ع 0 
- قوله: مِإوَآضْرِب لم ثلا آصصب القَرَيةَ إذ َه المرسَلونَ # کلام مُستأئف 
مسوق لأمْر نی صلی الله عليه وسلم بأن يَضربٌ لقومه مثلا بأصحاب 
القرية9). 

4 < عي سا حوس | موم مر هه ےو وص م2 ما ما 
۲- قوله تعالى: درالم ین فَكَدَبوهُمَا را کالب فقالوا ری 


2 < 2 روس > 7 ے‫ e‏ 
- قوله: دسا مین ه نسب الارسال إليه تعالى بناءً على أنه كان 
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که 
م _سورة یس - لیات 
4 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: .)٦٦‏ 
(۲) پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۷۰). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۷۱). 


.)۱۸۲ /۸( پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ج O)‏ ا التفسیر المحرّر للقرآن الکر: ياه 


“ 
بأمُره تعالی؛ لتکمیل التمثيلء وتتمیم الَسلیة. 


مت 


e 


ے 4 6 م 


- وفي قوله: چ را بای 4یج بالَذفِ؛ فقد ذف عفعول را 


٤0‏ فَرّژناهما بثالث» 2 جَنحَ إلى هذا الحذف؛ لانصباب الغرّض 
على المُعزَّز به الثّالثء وإذا کان الغرزض هو المراک وکان الكلام مُنصَيَا 
علیه؛ کان ما سواہ مَطروحًا'''. وقیل: حذف ال -حيث لم ل 
«فعرّناهما»-؛ لمعنّى لطیف؛ 0+ من بعثهما نصرة ا لا 
نصرتهماء والکل مُقَوُونَ للدين المتين بالبرهان المُبين””". 

- وأکدوا قولهم: ]لک رس + لأجل تكذييهم یاه فأكدوا الخبرَ 
او ارس N E‏ . وتّقديمٌ المجرور لک ب للاهتمام 


.)۱٦١/۷( ینظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ 185). 

(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)755١‏ 

(4) تختلف صِوَّرٌُ الخبر في أساليب اة باختلاف أحوال المُخاطبء ولا يخلو المخاطبٌ من أن 
يکود واحدًا من ثلاثة: 
-١‏ خالي الڏهن من الخُكم ومن اد فیە؛ فهذا يُلقى إليه الكلام ابا غُفلًا من آدوات 
التّوكيد. ویْسمّی هذا الضَّربُ: (ابتدائيًا)؛ نحو: محمد سافر. 
۲ المُترَدٌدُ في ثبوت الحكم وعدّمه بألا يرجح عندّه هذا على ذلك» وحيكئذ بحسن تقویة 
الشکم بموکد؛ یزیل ذلك الد 7ت 0 
*- المْکز للشکم. وهذا يجبُ أن یوک له الکلام بقدر إنكاره قو وضعفاء ذاك أنَّ للم 
وج مايكوثٌ إلى الزّيادة في تثبيت خبره إذا کان هناك من نکر وید صکته» فهو حیتکذ يال 
في تأكيده حتّی يزيلَ إنكاره. ویسمّی هذا الضَّربٌ: (إنكاريًا). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: ۱۷۰ )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۵۸۰۵۷ )۰ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 
۹ء 9۰ ((البلاغة العربیة)) لحبنكة الميداني (۱/ ۱۷۸- ۱۸۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


کک : ص لي 9 
جر سورة يس - الآيات (۱۹-۱۳) O SIG‏ 


بأر المرسّل إليهم'". 

- وفیه مناسبة حَسَنة حيثٌ قال اللهُ تعالی لمُوسى عليه السَّلامُ في سُورة 
(القصص): إسَنَمْدُ عد #[القصص: 1۳۵ فذكرٌ المفعول» ولم يذكزه 
هاهنا في قوله: هرا ی مع أنَّ المقصود هناك أيضًا نصرة الحق؛ ووجهه: 
أن مُوسی عليه السلا كان آفضل من هارون» وهارون بت معه بطلبه حي 
قال ان هم 4 [القصص: 4 فكان هارون مَبعونًا ليصَدّقَ مُوسى 
تا کر تھا ا لمات ود مق بای كان 
المقصود في سُورة (لتصص) تقوية مُوسى وإرسال مَن ینس معه -وهو 
SG 0‏ "مت 


ت 


ا الا ر ما وا ار امن من كوي إن اک 
- اختیاژ وف الرّحمن في حكاية قول الكفرة: وما نز رن ین سىء 4 
قيل: فيه إشارةٌ إلى ار عليهم؛ لأنَّ اله ما كان َحمنَ ان والإرسال 


رَحمةٌ؛ فكيف لا ینزل رَحمِتّه وهو رحمی۳؟۱ 


۵ موس عر ا 


- قوله تعالی : 395 قالوا ربا يعم إا رلک لمرسلون ©* 
- قوله: رایغا قَسَمٌ؛ لاه استشهاةٌ باه على صدق تقالتهم» واضطرّهم 
إلى شدة التو كيد بالقسّم ما رأوا من تصمیم كثير من أهل القرية على تکذیبهم. 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱6۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۲۰). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۲۰ ۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) /۲٢(‏ ۲۱۱). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


مومع مر 2 و 


أرْسلتا الم این نبوهما : فأورّدَ الکلام ابتدائيّ الخبر ثمّ قال: 
که مسون # فأكده بمُؤکدین؛ وهو (إنَّ) واسميّةٌ الججملة» فأُورَدَ الکلامَ 
لبي ثم قال: ‏ یک زلوت » فترقی في التایدبقلائه وهي > 
واللّام ا الجُملة فأورَدَ الکلام إنكاريّ الخبّر جوابًا عن ٍنکارهم. 
وقیل: ان في قوله: موري يعلَرُ 4 كيدا رابعاء وهو إجراء الكلام مجری 
القسّم في التأکید به وفي آنه يجاب ہما یْجاب به القِسَمُ. وفي 1 الاية 


کے م حسم 


ثتلاف الفاصلة مع ما يذل عليه سائرٌ الكلام؛ فإنَّ ذكرٌ الرّسالة مهد لذكر 
البلاغ والییان. 
ے ےہ ہے ہے سوم ہے مي مر جر مرو و ترما ور ع رم عسل 5 
۵- قوله تعالی: قالوا نّا تیا یکم لین ر تنتھوا ارہز ولیس یا 
عَدَابُ یم 4 
- لما نات لجا يرون علی ال سل من الآيات وظاهر الکرامات مما هد 
2 و کہ 1 و او ری و رل 
ببّركتهم» وین نفوسهم وأفعالهم- إذا ذموهم توقعوا تكذيبّ الناس لهم؛ 
آکدوا تولهم: لتا طا يک 246 
3 ما دس م و و 3 پک 0 
- وقولهم: #إلِين لر تنتهوأ ... 4 استأنفوه استئناف الٹتائج على سَبيل التأكيد؛ 
70 لف فی ماهر :۳۸۷1م ھک الإخبار انار سن 
(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۹)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (6/ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير آبي حيان)) 
(۹/ ۰۵۳ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰4۷۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ٢٦۱)ء‏ 


((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ٣٣٦۳)ء‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۸۵). 
(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ۱۰۷). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


2 سورة يس - لیات (۱۹-۱۳) € 


۵ 2 


إعلامًا بان ما أخبّروا به لا رة لهم عنه() 

عرو دكا كان لكان نش TO‏ ای ال کے سک فون 

الامساس: ل سد جنا أي : عاجلاه لا من غيرناء كما تقولون آنتم في 

تهدیدکم | ایانا ہما بنا ممن آرسَلکم عذاب ألية”". 

» قوله تعالی: و5 اک کمک إن سرف بل شرفت‎ -٦ 
کي قول الژسل بما مُرادقه ووي معناة بأسلوب عَرَبيٌ؛ ؟ تعريضًا بهل الشرك‎ 
من ترش الین ضرت ار كلد لهم؛ سل لم يكرا ما اطي وال‎ 
اّما نوا بما دل على أنَّ شوم القوم صل باتهم لا جاء م مر اتف‎ 
إليهم؛ فځکي بما يُوافقه في کلام العرب؛ تعریضا بمُشْركي مك وهذا بمَنزلة‎ 
التجريد" لضرّب المثل لهم؛ بان وحظ في كارا فک تاس من شؤون‎ 
المُسْبَّهِينَ بأصحاب القصّة'''.‎ 

- والاستفهام في قوله : اين کر رش استفهام إنكاري داخل على (إن) 

السرطية؛ فهو استفهامٌ على مَحذوف دل عليه الکلامٌالسَابق» ويد ذلك 

المحذوف بالشرط لذي خذف جوابه آیضا؛ استغناءً عنه بالاستفهام عنه 


(۱) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱۰۸/۱٦(‏ 

)٢(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۴) التجريد: أن يرع من آمر ذي صفة أمر آحَرُ مث في تلك الصّفة حت تصیر الذاث الواحدة 
ذاّین؛ مُبالَغةً لکمال الوصف في تلك الذات . کقولهم ال وك تا موي د ن سال 
فلاناه ال به بحرا. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۰)۲۲۹/۱۳ ((التبیان في 
البیان)) للطيبي (ص: ۱۲۰ - ۰6۱۳ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۳/ ۰44۸ 4٩‏ 4) 
((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

.)۳۹6 ۰۳۱۳ /۲۲( پنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


۲۱ 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) 


والتقدرة آنَشاءمون بالتّذکیر إن sS‏ 

- قوله: بل رقم شروت © قیل: هو إضرابٌ عمًا تقتضیه الط 
-آين ڪرش - من کون التّذكير سَبا للم أو مُصحْمًا انوعد أي: 
ليس الأمرُ کذلك» بل انم رم عادتُكم الإسرافُ في العصيان؛ فلذلك أتاكم 
و أو في ام والغدوان؛ ولذلك تدم وتشاءُم من يجب کر 
وا 4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۱۶ ۳۹۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۰۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹۵). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ر ت م زر ری م2 وحم ر رم ے وي عم 77 O‏ اج ا حت باون ايند 
من لا بتک لج وهم مهدو () وما لی لا اعد الى فطرن وه تُرَحَعونَ 


ره و ۳ 5 مہ مھ د وى د ب کے وو يسمي 
ا اتد من دونه ءال ن يردن اکن بضر لا تعن عو تم ها 
خی 4۶ 7 کے ھ۶ 7 2 ار اک د 20 ۲ 
ولا بنیشون © )ی کل من © إت ءَامنث رکم افون © قیل 


محر س سس ےہ مس 2 ص72 م 


ما عَمَری ری وحن من لمکریی (2) 4. 


8 
ظ۲ 
عا 
۴ 
سے 
2 
۳ 


تا 4 آي: آخر» وأصل (قصي): ند علی البّعد'''. 


و 


200 
م 


رن : آي: خلقي» واصل القطر: ال فکل من ا آمر| ا 
على غير مثال يُقال: ا 788 قح یه وابرازه. 

المعنى الإجماك: 

بول قال" وجاء رجل مُمنٌ من آبعد موضع في المدينة مُسرعًا إلى القوم 
الذين کذبوا الدّصُلَ اللاثةء قال: يا وم وا مولاء الّسّل؛ بعوا من لايسألكم 
أجرًا على البلإغ» وهم على الک مهد 

ثم بين الأسبابت التي ل على الإيمان» فقال: وما لي آل آعبّد الله لذي 
لن من العدم» والدي له وخده تُرِجَعُونَ؟! أأنَحْذٌ من دون الله آلهة لا تَدقَعُ 
عا إن دی رم" ۵پ ای ئ 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۸/ ٢٠۲۰)ء((مقاییس‏ اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰٩ ٤‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: .)٦۷٦‏ 


(۲) ینظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ۱۰ ۰6۵ ((البسیط)) للواحدي (۱۲/ ۰6۲۵۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳۸۲ ((تفسیر البغوي)) (4/ ۱۸۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ثم أعلن إيمائه بكل صراحة وقوة فقال: اني منت بربکم فاسمعوا قولي. 

قيل لهذا الرَّجُل المؤمن حینّ قتله قومه: ادخل الجنّة. قال: يا لَيْتَ قومي 
يَعلَمونَ بمَفْرة رَبّي لي» وجَعْله لي من المُكرَمِينَ بدخولِ جتته! 

تفسيرٌ الآيات 

جا منت سا امزید ل سی قال تقوو افیعوا ارات ۲6 

:( وجاء ین آقصا المدِيَد دمل یی 4. 

أي: وجاء رَجُل مُومِيّ من طرّف المديثة؛ من أبعد وضع فيهاء مُسرِعًا إلى 
موم الذین كذبوا سل ال ۱ ۱ 

قال ینموم عو المرسليت 6. 

آي: قال: يا قوم اتبعوا هؤلاء الوّسُْلَ التبن ارسلیم لا الیکم(. 

ط ینوا من لاصتلک بر وم مُهَتَدُونَ © . 

أي : ایو مَن لا يسألكم على تبلیغ رسالة لله أيّ آجر دنيوي وهم متَصفونَ 


ام ثابتوت رستقیمو علی الكل لو ید a E‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۱۹ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰9۱۲ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۰/ ۰۱۰۹ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۰8۷9 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ )۳٦٣‏ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۰۷۱ ۷۲). 
قال ابن جریر: (ذلك أنَّ آهل مَدینته هذه عزموا واجتمَعّت آراژهم على قتل هؤلاء الژْسُل 
الّلاثةء فيما ذكرٌء فبلغ ذلك هذا الرَّجُلَ). ((تفسیر ابن جرير)) (4۱۹/۱۹). 

(۲) ینظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۰۵۷۷ ((تفسير ابن جرير)) (4۲۱/۱۹) ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۷۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۰4۲۱/۱۹ ۰4۲۲ ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۵۷۰ ((نظم = 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


وما لاد الف فطرن وله سنوی © ). 

آي: وما الذي يمني من عبادة الله الذي لقي من الم والذي ال خد 
تَرجَعونَ» فيُجازيكم على اعمال ک۳؟! 

کما قال رک ےت یت رو کے 
2 وس الا عل الى فط رق اقلا سیا و 46 [هود: .]٥٥‏ 

وقال جات : 3 و الیرم یه وقریهه نی بر اما مود ل ی 


فطرق َال سین 4 [الزخرف: ٦‏ . 


وقال تعالى حكاية عن قول سُحرۃ فرعون: 39 الا لن تور عل مایت 
یب اا ےت ۷۲ 


۶ 


ئن تد من دون الله مَعبودا سواه؟! کلا؛ فان الرحمن إِنْ أراد إصابتى 


A‏ ہے اق ری الهم ا ا تو و دي رر 
بضرّ فلا تمتع هذه الالهة عني آي ضرّر"'. 


= الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۰6۱۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ .)۳٦۷‏ 
قال ابن عثيمين: (فولّه: وهم مُهْتَدُونَ # یحتمل أن تکونٌ الوا لاستتناف وهو الأقرّبُ؛ 
لبيان حال هؤلاء الدّعاة نهم على هدّى» ویحتمل أن تكونّ للحال» أي: لا َسألوتكم أجرًا مع 
کونهم مُهتديق) ((تفسیر ابن علیمین- سورة يس)) (ص: 4 ۷). 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۵۷۰/۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ 6۵۷۰ ((آضواء البیان)) = 
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ولا دون #. 


أي: نی إن انتخذث آلهة هذه صفتها فائی إِذْنْ لفى ضلال مین 
ا امت بر کہ هون () . 
SE‏ 


= للشنقيطي /٦(‏ ٢۲۹)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۰۸۱۰۸۰ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵۷۱ ((آضواء البیان)) 
للشنقيطي (7/ ۲۹4). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)4۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ الاه). 
قیل: میت إن بمعنی طاهر بن رامح . وممّن قال بهذا المعنى في الجملة : مقاتل بن شمان 
والسمرقندي ومک والقرطبي» والببضاويي والنسفي» والشوکاني. ینظر: ((تفسیر مقاتل بن 
سلیمان)) (۳/ ۵۷۷ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰۱۲۱ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي 
(۰۲۱/۹» ((تفسیر القرطبی)) (۰۱۸/۱۵ ((تفسیر البيضاوي)) (٤/٦٦۲)ء‏ ((تفسیر 
النسفي)) (۳/ ۰۱۰۱ ((تفسیر الشوکانی)) (4۱۹/4). وینظر ایضا: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۲۳/۱۹). 
وقیل : زیو إن 4 بمعنى : واضح في تسه لمن لم یک مظروقًا لەہ ومُوضّح لكل ناظر ما هو فيه 
من الظلام. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١7/17(‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۲۳ ((تفسیر ابن عطية)) (4/ ۰4۵۱ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱7/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)٩۰‏ 
قال الرازي : (في المخاطب بقوله : رک 6 وُجوةٌ؛ آحدها :مم المرسلو قال مروت 
أقبل القوم یم SLES‏ وناك : إن آمنت بربکم فاسْمّعوا قولي؛ 
واشهدوا لي. وثانيها: هم الکفال كأنه لما نَصَحَهم وما تَفَعَهمء قال: فأنا آمَنْتُ فاسمّعون. = 
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کت 7 ہے ص 5 ام بح ص 
ا سور س جات 


2 2 


انش لتق کل © 4. 

$ قیل دحل لد . 

أي: قيل لهذا البَجُل المؤمن حينّ قله قومه: ادخل الجنة). 

یما عفر ری وحعلی من الین © 4. 

مُناسبتها لما قنلها: 

لمّا كان الطبع البَشري داعیّا إلى محّة الانتقام ممّن وقعَ منه الأذى؛ بیّن 
سُبحاتّه أن الأصفياءَ على غير ذلك الحال» فقال مُستأنفا»: 


عن بر ا و کر ور جرت ود شر 


قال لت هوي بَعَلمُوبَ (0)) یم عَفَرَ لىي ری وجعلی من کیت 


5 7 7 200 ي 55 و 7 
اي: قال: با لت قومي یملمون بمَغفرة ري [ذنوبي؛ وجعله لي من ہبہ 


= وثالئھا: ربكم ها السامعونّ فاسْمَعونٍ. على الحُموم كما فنا في قول الواعظ حيثٌ يقول: 
EE‏ اک املت! وما الال عملك! پرید به كل سايع يَسْمَعْه). ((تفسیر الرازي)) 
(۲۲/ ۲۷ ۲). 

)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۰)۲۰/۱۵ ((نظم الدرر)) 
لبقاعي (15/ ۰۱۱۳ ۰۱۱8 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰6۳۷۰ ((تفسیر أبن عثیمین- سورة 
يس)) (ص: ۹۰). 
قال ابن زي: (واحثلت: هل دحَلّھا حينَ مته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنی البشارة بلج 
ورُؤيته لقعد منها؟). ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۸۱). 1 
یئن اختار الال مقاتل لاف و ایخ جریں وابنْ الجوزي» والقرطبي» والشوکاني» وان 
عاشور. تقار ((تفسیر مقانل بن سلیمان)) (۳/ ۵۷۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۲۶ 
((تفسير ابن الجوزی)) (۳/ ۵۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۲۰ ((تفسیر الشوکانی)) 
(۶/ ۰5۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۷۰). 
قال الشوكاني: (قیل له ذلك؛ تكريمًا له بدُخولها بعد قتله» كما هي سُنَة الله في شهٌداء عباده). 
((تفسير الشوكاني)) (4۱۹/4). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/١15(‏ 
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< ص کک ص 
5658 وت ےھ 


آکرمهم بذ خول جنته؛ وذلك بسَیّب إيماني بال وله ۲ 
الفوائدُ التربويّة: 
۱- قال اغ وخا 9 وجاء ین آقصا مين رمل یی قال یمور انيعو 
ارسیت پ٭ في قوله تعالی: سی > تبصرة للمُوْمنينَ وهداية لهم؛ لیکونوا 
ی " فوضف الرّجُلٍ بالسّعي يفي آله جاء مُسرِعَاء واه 
هم أهل المدينة بر جم الرْسل أو تعذيبهم» فأراد أن يَصَحَهِم؛ خشية علیهم 
ل شل مط ىماس تی ی سل 
تغيير المُنکرا”؛ فييغي للإنسان أن ی ينتهر فرص في إنذار قومه ومُناصّحتهم» 
وا یتوانی» بل يبادرٌ بالتصيحة ة والموعظلة©. 


چام فن مر وو 2۶ روم ی 


اگ - قال اله عر وجل: و یه ین قا الَو رل ین قل یوم اا 
کیک ) في قوله تعالى: تال ب موه معنّى لطيف؛ نات سس 


5 و وله 


إشفاق علیهم وشفقة؛ فان م إلى نفسه بقوله: نے 
كي 2 ٠‏ فيبني الط لول في دعوة الغَيره فإنَّ هذا ستو بُ 


(۱) يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ 0۱۲ ((تفسير أبي حيان)) (۹/ 0۸ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7لاه)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١5/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۳۷۱/۲۲) 
((تفسیر ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۹۳-۹۱). 
قال ابن كثير: (مقصوهه هم لو اطلعوا على ما حَصّل من هذا راب والجزاء والنِّيم المقيم؛ 
قادهم ذلك إلى اتباع ارس فرحمّه ال ورّضيّ عنه؛ فلقد كان حريصًا على هداية قومه). 
((تفسیر ابن کثیر)) (/ ۵۷۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۲/ ۲۰۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۱/۲۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۷۷). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۹/ ۳ ۲). 
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. ۰ گے 
زر سورة یس - الایات O <5) -٥٢(‏ 


اتباعه» وقبول تسه( 

حو قوله تعلی: یلیل وج 
یج عرش شيء من آفعال الشرع التي هي لازمة له؛ کالصلاة. 

6 - قال تعالی: 38 نیع وا من ا سر را » فينبفي للدّاعية إلى الله عرٌ 
وجل أنَيترفَمَ عن أذ ما في أيدي لاس من الأموال -حتّی وان آغطوه-؛ له 
ربّما تقص مَنزلله إذا قبل ما يُعْطى من أجل دعوته وموعظته”". 

- في قوله تعالى: ¥ اتَیعوا من الک َج وم مُمْتَدُونَ 4 آنه يجبُ 
على مَن دعا إلى الله أن يكونَ على بصيرة وعلى عِلم؛ لأنّ هذا هو وف الرْسل 
مت ان 
غير هدّى فاه قد يُفُسدٌ آکتر ما يُصلُِ؛ لان الذي يدعو على غير علم رما 
نس کے ةالص سا او ليطا سرک لات الي ا را 
في الین والعقيدة©»! 

-٦‏ في قوله تعالی: ما لی لا عد ای مرن واه َو 4 إلى قوله 
شبحائه: 2 یج نی سک مین که أنه بغي للدّاعية إلى الله عر وجل إذا دعا 
إلى الحقّ أن يَذكْرَ ما في لزومه من الفضائلِء وأنْ در ما في مُخالفته من 


3 


.)۷۷ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/9). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۷۷). 
ولا يُستفادٌ من الآية عدّمُ جواز أخْذِ رزق من بيت المال للدّعوة والارشاد وان كان ره عن 
ذلك ۳ ينظر : ((المصدر السابق)) 7 ۷۸ 

.)۷۹ پنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٤( 
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١‏ 7 أي ص 
205 خا ادتفسیر المحرر للقرآن الكرييى)) 65 


الضّلال والشُوء؛ حتى يَجِمَعَ بِيْنَ الَرغیب والتّرهيبِ”". 
۷- في قوله تعالى: 99 مد من دونهه الهحةً إن تردن رن ضر لا شن 


E A ®‏ که 8 : 
عى شمَعَتَهُم شا 4 آن عابدي الأصنام يمَوّهون على الناس بعبادتهم؛ 
O E‏ و ا 7 ا کے ا 7 ۶ ی 

و ال قار انطو و ود و فا اميق سد عل سر کی ا CRS‏ کے ارس 9 
بظن أنهم یجعلون الالهة في مرتبة دون الله -لان مرتبة الشافع دون مرتبة 
و 7 ٠‏ 2 ۰ ۷ 1 مت - 
ام رر یا سے ری و المج لم جو 
ت 2 2 2 ما 7 2 7 5 0 ہے 

شفعای بل جعلوهم شرکاء لله؛ لأنهم یعبُدونهم كما یعبُدون الله. فیستفاد منه 
الحذرٌ من التلبیس في الأسماء أو بالتسميةء وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه 


ا يسفن أن نکن على سن زاین نات 


عل 
ہے ی ا 


۸- قال تعالى: 38 قیل أَدَخْلٍ لته قال یلت قو بعلمو * یما عَفَر لی ری 
جع الک ه في هذه الآياتٍ تب عَظيمٌ» وَدَلالةً على وُجوبِ کظم 
لقیظ. والحلم عن أهل الجھلِء والَروْفٍ على من أدحَلَّنفْسَه في غمار الأشرار 
وهل البَغي» و تخلیصه 8-۰۳ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
شمان بولغان 5 آلا تری كيف تمّی الخیر لته والباغينَ له الخوائل» 
وهم كفرة عبد اصنام ۱۳۳ 

۹- قال قتادة: (لاتَلقَى المومن إلا ناصٌاه El EY‏ 
من كرامة الله: ال یت قوي بَعَلمُونَ ٭ یما عفر ری وحعلنی من امک 4 
تمّی على الله أن يَعلّمَ قومه ما عايّنَ من كرامة الله له» وما هم عليه!)9©. 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۹۶). 
(۲) یُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۸۵). 
(۳) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (۲۰/۱۵). 


= .)٦٢٤ /۱۹( أخرجه ابن جریر في ((تفسیره))‎ )٤( 
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سس رح مرج 


۰- في قوله تعالی: وی کرت # أن إکرام الله عر وجل لا خت 
بهذا الأخلء بل ماك عا یکرمهم الله تعالی؛ ففیه حت على أن مل الانسان 
ات مرها اه e‏ تا کر کل( 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَجاء ین أقصا أَلْمَيسَةَ 4 مع قوله سُبحانّه في أوَّل 
الشورة: «واشرت لم تلا تب الْمَريةِ که [یس: ۱۳]: دلالة على أنَّ القرية 
ہس فقيل و قدي انض کی7 اس اه ال اف روطي أ 
القری: ۶ وکین ين ربت هی آشد هوه من تیک الج ارك َمَلَكهْرْ 4 [محمد: 
۳ فالقريةٌ ليست هي البلدَ الصّغيرَ -كما ین كثيرٌ من النّاس- بل القرية 
كوا O‏ معاه ماود وھ وت فا 
لاس یجتمعون فيهاء فان كانت بلدة ma‏ 
كانت دون ذلك سمي في عرف النَّاس قرية؛ فالتفریق بین القرية والمدينة ما 
70 


۲- في قوله تعالی: ین ق مر # بلاغة باه ول نم لا هام 
من أقصّى المدينة وجل -وهو قد آمَنّ- 1 علی أ انذازهم وابلاغهم بلع إلى 


= قال ابن عثيمين: (هذا الرَجُل ناصح في حياته وبعد مماته؛ في حياته دعا قومّه إلى توحيد الله 
عر وجل وأن يُؤمنوا ويتّبعوا رم وبعد مماته تمنّى أن قومه يَعلّموتَ بعفران الله له؛ من أجل 
أن پُومنوا ويتبعوا الرْسل). ((تفسیر ان عق سوزة پس)) (ص : .)٩۲‏ ۱ 

e ee EE 

(۲) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۷۲). 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (757/ ۰۲ ۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


يد ص کک : رح 
ہو ".جن 


٣‏ في قوله تعالی -عن صاحب یاسین على سبيل الرّضا بهذه المقالت والثناء 
على قائلهاء والإقرار له عليها- : 9 أتِعْوأ 2 ننک اهاوثم تشر ) 
لال على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم؛ وو ھا ا کل واحد من 
ET‏ 
Ea‏ نقد شنا كدَلِكَ سن بین ال تک إليو. لمذكر هتون که 


[آل عمران: ۱۰۳ ]۰ ولعلا من الله واجبةً''' 


ان اج یج على ساد مَذعب مَن عبد غیره بالأدلة العقليّة التي 
لها الفطر والعُقولء ویجعل ما رکه في العُقول من خسن عبادة الخالق وخ 
وقبح عبادة غيره؛ من أعظم الأدلة على ذلك؛ فتأملُ هذا الخطاب: بر 0 
بد زی فطرن واه رسعو 4 كيف د تجد تحته آشرف مَعنّى وج وهو أنَّ 
ا LG‏ 
به أن يعمد فاطره وخالقه» ولا سیّما إذا كان مره إليه؟ فمَبدَؤٌه منه ومصیزه إليه 
ہے مك عد تہ تَجّ عليهم بما ثقرٌ به عقولهُم وفطرّهم 
من قبح عبادة غیرہہ اي : في العقل وأنکره فقال: ول ین دونده 
ال إن یرذن اتل بر لا تن عق مهم سكا ولا بنهدون * ای 
نی کل ین فا ره كيف لمع عليهم جرد الأمرء بل اح لیم 
بالعقل الصحیح. ومقتضی الفطرۃ''؟! 

ه- في قوله تعالی: وما ل لا عبد الى رن وه یعون 4 الارشاد 
إلى وُجوب ال خلاص في العبادة؛ لقوله: اَی ری ؛ فإنَ الله تعالی رد 


٦ 


.)۹۹/٤( يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم‎ )١( 
.)۸ /۲( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )۲( 
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بفطر الخلق؛ فيَجبٌُ أن یف بالعبادة. 

-٦‏ في قوله تعالى: الى فَطَرَفِ ٭ آن من كمال الدّعوة والتعليم قَرْنَ 
الحكم بدلیله أو علتہ؛ فان هذا كالتّعليل لقوله: وما سی لا آعبد + تا رن 
عن قولہ: اما لي لا اف إلى قوله: ال دیشر ليكول 
هذا کالدُلیل والعلیلِ لوُجوب إفراده شبحائه بالعبادة» وهذا في القرآن الكريم 
والْنْة ك0 . 

۷- في قوله تعالى: وما لا اعد ازى رن واه حون © تنبيةٌ لهم 
على مُوجب الک وتهدید على ارتکاب الكفر". 

۸- في قوله تعالی: وه یحو 6 إشارة إلى الخوف والرّجاء كما قال: 
دوه وا وا که [الاعراف: ٥٤]؛‏ وذلك لانْ من یکول إليه المرجغ 
ا من ویرجی. 

4- في قوله تعالی: 9 ّت ءَامنث بریکم فَسْمَعُونِ # فضيلة هذا الرّجُل 
باعلانه "ی۹ تعلی: وین تکس من كا إل 
و وَحَحِلَ مها وال نی من ميت 4 [فصلت: ۳۳]؛ فقد آغلن أنه من 
المسلمينَ» ولم یَحف أحدًا سوّى الله تعالى*. 

۰- بو نوعان: ربوبیّڈ عم وربوبيّة خاصّة؛ ففي قوله: رکم 1 


کم کم 


کی 5 5 7 ۳-- 2 یہ ال مه ۳ چ 
-مع كونهم مشركينَ كفارًا- بیان رُبوبيّة الله تعالى العامّة» وفي قوله: 9 یما عفر 
(۲) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱۱۱/۱٦(‏ 


.)۲ 14 /٦٢( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 
.)45 پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورةیس)) (ص:‎ )٥( 
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لي ری 46 ثبات الربويّة الخاصة(). 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


-ه 


۱- في قوله تعالى: قير اَدَحُلِ لب > فيه دلیل على أن الجن مخلوقة 
و 
ل مَعْفْرَةَ هّن ریم وج عرسا السوث والزش آودّت نم 4 [آل 
عمران: ۱۳۳ ] والاعداد بمعنی التهيئة". 
وجنات سن الق الق ایا اه ووه أن از ۲٭> 
بَعْدَ ولم يَدْخل اناس الجة٩.‏ 


4 3 سم صم م جر رک ہے ی ی ا 
۳- قوله تعالی: 3# قیل ادحل لته قال بت وی َو * یما غفرلی ری 


ای ا کے 2 و ت 38 3 7 2 7 6 
وحعلنی من المکریین # استیل به على آن أرواح المؤمنينَ تدخل الجنة من حين 
ارت هو ا قال هد بعدنا فار ووا اتا لک 


عا 
ا ے ہے 


یج م صم ص ين جه :تلو ی اھ 

-٤‏ قوله تعالی: 38 قیل اَدخُلِ لته قال بت قوي بِعَلمُونَ ٭* یما عَمَرَ لي 
مر نی محر رم وس ےہ 7 3 م2 2 و 5 3 7 مر و 7 ۰ 
رق وحعل من الْمْكَوِينَ 6ه فیه أنه لا یدخل أحد الجنة الا برّحمة الله» وإن كان 
ئ0 

1 ع له ج ون 7 لمح رم ادم 3 7 4 

6- أن التخلية قبل التحلية؛ لقوله: 35 یما عَمَرَلِ تى # وهذا تخلية وازالق 
م رر و 2 ہو یں 2 

و من المحريين 4 هذا تحلية". 


.)۹۸ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۹۲ء ۹۰ء‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر القنوجي)) (۲۸4/۱۱). 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: .)٩7‏ 

.)۹۵ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ پنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۰۷۰۹ ((آهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور)) لابن 
رجب (ص: ۱۱۲). 

.)۱۱6/۱۲( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٦( 

(۷) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۹۸). 
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کک کک 5 


بلاغة الآيات: 

۱- وله تحالی: 3 واء ین قصا ال ل ل را 
میک “هذا عَطّف على قصّة تحار الجاري بِيْنَ أصحاب القرية والرْسل 
التلاثة؛ لبّيان البون بِیْنَ حال المعاندينَ من آهل القرية وحال الرَجل قوف 
و وهو من نفر قليل من أَهْلِ القرية". 

AE ا ین اھ ورا ی مذ کته‎ ۰ "٠ 

المذكورة في قوله: 8ب الْقَرَيةِ [يس: ١٣ء‏ وعجر عنها هنا ب (المدینة) 


کہ کے 


ئ 


ہھ ہے 


وقال في سُورة (القصص) في قصّة یئ تل وجا 20-0 
یہ س © [القصص: ۰ فقدَّمَ قوله نآ ید على ره 
هو 000 في سُورة (یس) وأخَرّه في سُورة (القصّص)؛ ووَجهه: أن نف 
الأوصاف قبِل در الموصوف أَبلعُ في المدح من تقديم ذكره على وضفه. 
فان الاس یقولون : «الرئیس ی الج فلا فالّذي زی في مَذحه ترو ا 
- مر بالمعروف» وأعانَ سل وصبرٌ على القتل؛ والاخر إنّما حَذَرَ 
ہر ہے ےج 
والنّاهي عن المنگره واللّاني هو ناصح الآمر بالمعروف؛ فاستحقّ الأول 
الزيادة©. 


ال 0ک ی ا و کے سی ر ۾ و روم 
- وفيه مُنَاسَبة عَسَنف حيثٌ قال هنال جاء من أو الملينة رح سی 4 
ا 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹۵). 

(۲) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(۳) والمناسبة المذكورةٌ لابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذیل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب .)۱١۹ /٢(‏ 
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يد ص کک : رح 
6 © 2 جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


وج آحَرٌ: أن يُقالَ: إن الفاعل في المَوضعین لَمّا كان رة فالمعنى: جاء 
جاء 20 7 0 9 وت سی الام الت 


إلى مُجتمع الاس في القرية وحیث لا یقرب من مجاري الق ولا يَحضْرٌ 
موضع دوه ومَشْهدَ المعجزة؛ فَقَدّمَ ما تَبِكيتُ القوم به أعظم. وا 
منه کت فقال: ONE‏ کپ ااتھر تسا 
لأنفسهم ولا يصح لهم آفربوهم» مع أله لم يَحضْرْ جمیع ما يَحضُرونہ ولم 
تن كم ا حا ريا يد ودر یٹ ےت 
وقبول ما تون به من عند مُرسلهم. وأمًا الآية في شورة (القصص) فاد المرا: 
ات تون وفك ين کی ۶ نها مه '" 
من اتتمارهم به» فاستوی حُکمُ الفاعل والمکان اق جاء منه+ فد ما له 
ال -وهو الفاعل-؛ ]1 لم یک هنا تکیت للقوم بکونه من أقصی المدينة 
كما كان ذلك في آية سورة (یس)۲. ۱ 


ےہ صچے 


وجه آحَرٌ: أن تقدیم المجرور ین أقصا لمِينة 4 مشير إلى إحراز معنّى جلیل 
رر تو ےجب 
مد اذا وكفر من باشرٌ سل وشافههم؛ فلم ينتفع بقزب الا وحاصل 
الاخبار من هذه الا یات مثال لحال كُمَار ریش من أهلٍ 3 وحال الأنصار من 
أهل المدینق حينَ جاء هؤلاء وآمنوا به صلی الل عليه وسم مع بُعدِ دارهم» وعالّة 
ريش فکفروامع اللتحام في اسب ل 


کہ سم ام 


مکی وم تخت بذكر فريش» و هم المَعْنيُونَ بقوله: «8 لِمُنَذِرَقوما ا آنذراباژهم 


(۱) يُنظر: ((درة التنزیل وغرة التأویل)) للإسكافي (۱/ ۱۰۸۳). 
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9 2 
OG 
i بھوہ هام‎ 


کی یس: ۲١‏ إلى ما بد من الایات فمجي؛ الرَجل من أقصّى المدینة 

س ep‏ کت" 

لمن ا E‏ وشاهد الایات فلم ینفعه ری 
دہ غك or‏ 3 
.0+080“ 
۱ 0 اپ خرن اراس اج 
o ۰‏ لأنّهم لا یدهم عن الحق ما 
٠‏ 5 من رفي و إذ المعتاد آنهم ےھر ۳ 
8 نے یی پوت [۲۰]: جر تین میتی ) 
مود علی ریب الأصلیٌ؛ إذ لا داعي إلى القديم؛ إذ كان كا 
i 0‏ ےت وقیل: تدم قو : ین آقصا ألْمَييسَةِ 4 
وتأخَرَ في (القَصٌص) تفا في البلاغة”. 

1 ۱ 1 7 

وم ارت : مد في كلامه الإيماء إلى أنَّ ما سیخاطبهم به 
ی ا پم اس سی" 
وا 5 ا 
- والتّرُْضٌ لعُنوان رسالة المرسّلينَ حث لهمْ على اباعهم *. 


۶ تھا هو رو‎ E 
مت 5 يٿ قال الك یں 71 ۶ و ۶ 1 ہہ‎ : 
حن حیث قال رل هنا: موی ایو مرت پچ‎ 
سی 5 ۳ 1 ع‎ ۱) 
.)۳۸۶ ۰۳۸۳ /۲( بطر ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ 
۳۹ ۰۳۲۰۵ /۲۲( ينظر: ((التحریر والتنویر))‎ )۲( 
.)۵۵ /9( ينظر: ((تفسیر آبي حیان))‎ )۳( 
پنظر: ((تفسیر أ‎ )٤( 
)۳۹۰/۲۲( ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۲۳ ((تفسیر ابن عاشور))‎ 
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1 


وقال مُوْمِنْ آل فرعون: یوم تبون نکم سيل رساد 4 [غافر: 
وار 7 

۸ والفزق بيْنّهما: أن هذا اج جاءَهم» وفي أوّل مَجيئه نَصَحَهِمء وما 
رأوا سيرته» فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهّروا لكم الدَلِيلَه وأوضَحُوا لکم 
ا وأمّا مُومنْ آل فرعونَ فكان فیهم» وانَبَعَ مُوسی ونصخهم مرارًاء 
فقال: انّبعوني في الإيمان بمُوسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ واغلموا أنه 
لو لم يكن خيرًا لما اخترته لتفسي -وأنتم تعلمون أني اخترته ور 
aS‏ 
TT‏ اشد وی نے > 
وتتمیم لهاء مع زيادة الإيماء إلى 7 تباعهم بلوائح علامات الصدق واللصح 
على رسالتهم؛ ٍذ هم يَدْعون إلى مُدَىء ولا تفع يَنجَرُ لهم من ذلك» فتمخضت 
دعوتهم لقصد هداية المرسّل إليهم. أي: انَّعوا من لا تَخسّرون معهم شین 
من دُنياكم» وتربحون صحَة دينكه”". 

- وقدّم بقوله : ات یو ريسيت #؛ لأنَّ لرسالة ضف يقتضي جوب 
ول رل م قال E‏ 7 ا ص۶٤‏ یت 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۰۳ ۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۱۰ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۲ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۷/ ۰۱۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۷ ۳). 


(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۷۷). 
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208ھ 
سوال الأجر على الاهتداء؛ لأنَ القَومَ كانوا في شلف من صدق المرسّلينَ 
وكان من دواعي ككذييهم انهامهم بأنّهم يَجْرُون لانفسهم نفْمّا من ذلك؛ لان 
لقع لا لب عليهم اش سب المالء وصارو ادا عن إدراك المقاصاد 
ا َو دل تم لو على ار لما َشعی هلق 
فقدم ال عنهم هذه الاسترابة وينووا إلى الل فيم ونم اه 
ولأنَّ هذا من قبیلالّخلية اسب للمُرسَلينَ والمرسّل إليهم» والتخلية دم 
على التحلية؛ فکانت ت جملة الکو را را # أَهَمّ في صلة الموصول(. 
- والأجد يَصدّقُ بكل نفع نيوي بحصل لأحد من عمّله؛ فیشمل المال 
اج ارات فلا َِ هم أن مالو خر نت نهم أن کون 
یرمون من دعوتهم إلى نفع یوی تخل لهم. ود ولق نبا الموقع 
لجملة وهم ثُهْتَدُوكَ 4 آي: وهم متصفون بالاهتداء إلى ما القع 
الاأبديّةء وهم نما يَدُعُونكم إلى آن تسيروا سيرتهم, فاذا كانوا هم مُهتدين 
فان ما يَدُعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوةٌ إلى الهُدى؛ فتَضمّنَتَ هذه 
الجُملةٌ بموقعها بعْدَ التي قبلها نا على المرسّلينَ وعلی ما يعون إليه» 
وترغيبًا في مُتاَعتهم''' 
- وجاءت الجُملة الأولى من ال شا فة لا شتلك ا را که لذن 
المقصوۃ ی أنْيَحدُتَ متهم سوال أجر فلا عن دوامه وتا وجاءت 
الجملة العائیة وهم هون 4% اش لإفادة إثبات اهتدائهم ودوامب 
بحيث لا يَحْشَّى مَن یتبغهم أن یکون في وّقت من الأوقات غير مُهتّدا". 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹۷). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۳۱۸/۲۲). 
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568 وس سس . 


- وختامٌ هذه الآية بقوله: اوشم دو لم يكن مجر زيادة» بل كان 
رقف الکرعظاع لھا وکان تر : امن لا کلک جرا * كالتّوطئة لہ( 
۲- و تعالی: چا 1 الى رن وه تفر 4 
- قوله: وال لاد ی رن واه یشوج # عطف على جملة 
نیوا ریت حك ٭؛ لقَضد إشعارهم بِأنّه اب المرسَلِينَ» وخلعَ عبادة 
.وکام في ضورة فا کا رکا ا 
التي شأنها آن ُورتھا المتكلٌّ في رد على من آنگز عليه علد أو ملک 
العجَبٌٍ من فعله» أو يُوردها من يُقدّرُ ذلك في قلبه؛ ففیه إشعارٌ بأنّهم كانوا 
مُتكرينَ عليه الدعوۃً إلى تصدیق الرُسل الّذین جاؤوا بتوحيد الله؛ فان ذلك 
کو اک ش74 ' 
- وهذا الخ ایشا وتا لت ی قطن واه توت ) مُستعمل 
في التُعريض بهم كانه يقول انان لآ وم كدي توق اذى 
فطركم؟! بقرينة قوله: یه تون #؛ ذ جحل الاسناة إلى ضميرهم 
تقوية لمعنی التّعریض” 
۶۹۶۹۳ في قوله: و ما ل دزی قطن وله حون # بإسناد 
الخبّرِ إلى نفسه؛ لابرازه في معرض المُناصَحة لنفسه» وهو مُرِيدٌ مناصحتهم؛ 
ِيَتلطّف بهم» ویدارتهم فیسمتهم الحقَّ على وجه لا يثِيرُ غضبهم» ویکوںَ 
رن على قبولهم ی حينَيرَون آنه لا بريد لهم إلا مر سه والمراڈ: 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۹۷). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۳۰۸/۲۲). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 
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BOE 


تقریغهم على تَرْكهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره؛ ؛ ولذلك قال: مإ وَإلَيْه 
عون 4 مبالغة في التّهديد”". 
جو : :ل وَمَاكَ لا انب الری قطن وه ینود 4 قالهُ الجائي من المدينة 
وأضاف الفطرة إلى نفسه وَالجوغ -الّذي هو البعثٌ- [لبهی مع علمه بان 
لله فطرهم وا وإليه يرجم هو وهم فلَمْ يَقُلْ: (الّذي فطرنا وإليه تَرجعُ) 
أو (فطرکم وإليه ترجعون)؛ لالح والایجاة نعمة من الله تعالی وجب 
التو والبعت بدن الموت للجزاء وع من الله لات ا ج فأضاف ما 
77 تمن اع البهم؛ لاه لین 


و 


بکفرهم". 
کم و 3 14 
وقیل: في قوله تعالى: لو ا خد زف فطرق واه حون ات وا 

عرق ای أرجعٌ» ألا ادل عليه ای وإنکازہ عليهم ثا بما َل عليه و 

من إنكاره على تفسه؛ استجلايًا لهم باظهار الإنصاف» والبعد عن التصريح 

رالخلهنی(؛) ۱ 

کی سر ری 2 موہ ر 
٤‏ - قوله تعالی: 25 ءاد من دون ۶اا له إِن تردن آلرحکن أن بضر لا تعن ع 

(۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۱۰)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) /٤(‏ ۰۲۷ ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۳/ ۲۹)» ((تفسير آبي حيان)) (۹/ 4۵ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹4 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸٦۳)ء‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۱۹۰). 

(۲) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰6۷۱ ۲ 4۷). 

(۳) الاحتباك: هو الحذف من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذف من الأواخر لدّلالة الاوائلء إذا 
اجتمّع الَذفان معَاء وله في القرآن نظائل وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۰۲۰6 ((البلاغة العربیة)) لعبد الرحمن 
عع الميداني (۱/ 0 

.)١١١/١57( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ص کک 1 رح 
من EES‏ 


مه 26 ا 
ے ۱ مه 


شيعا و دون 4 


- جُملة بإ يدون دونو الهصةً پ4 رجو إلى طريقة التّعريض» وهي استتناف 
بَيانيٌ؛ لاستشعار سوال عن وقوع الانتفاع بشفاعة تلك الآلهة عند لذي 
۵ی یس قآ 
أ لا تخد الو والاشخاد: افتعال من الأخذ وهو الاو واتتاژل تر 
بتحصیل مالم يكن قبلء فالانّخاذ مُشعرٌ باه ضع وذلك من دمام التّرريضٍ 
بالمخاطييَ؛ 2 0 0 0 وليست بآلهة؛ لأنَّ الالهَ الحقٌّ 7 


1 


۰ 


5 


ور "7 ن لرن رت 


واقك مت اس ص0 
کما قال تعالی: راونا رکه [الفرقان: ۰ وللاشارة کذلك إلى آن 
بتر تی بے ہت 
يَرْجو الرَحمة. وأيضًا ذکر أل تن #؛ لانه اسم الس اح تا 
276 س2 کم اس اھ2 الحمة عن المرید؛ ددر 
ذلك باسم (الرحمن) لتلا ين ظان أو توم توم هذا الوهم: أن إرادة اله 
۰ی۰۰ ال بالانسان قد يكون مر رحمة الله 
بالإنسان؛ قال الله تعالی: ‏ ظه السا في ال اسب ی الاس 
نمی لو عم بحمو [الروم: ١٤]ء‏ فما يُصِيبُ الانسان من 
الضرٌ له نتائخ حمیدة وهي الرجوغ إلى الله عر وجل والاعتباژ. 


۰. 


)١(‏ پنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ١٦۱)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۸٦۳)ء‏ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرويش (۱۸۸/۸). 


.)۸۱ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ ء)۳٦۹‎ ۳٥٣ /۲۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٢( 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


جر سورة :يسن -الآنات ا 


AOE 
2 2 ۹ و‎ 0 ۳ 

- وجاء وف الالهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط إن 

تج تشم متكا و ووو )ا والمقصوه 

٤‏ 8+ ۶+ ع لهم عند 


الله وتقَرّيُهم إليه زلفی(. 


ع 


- وقد تلم من انتفاء هم ارم عاجزونَ عن جَلبٍ تم لأنَّ دواعي 
تفع الضُرٌ عن المولى وی وعم ولحاق العار بالوليٌ في عَجْزہ عنه شد 
وإذ قد في عن شفاعتهم اف للمشفوع فیه فقد تفي عنهم أن يشقعوا بطريق 
الا کت فان اکھت قال تخد من ذونه اله 
لا شَفاعةً لهم عند الله؟! لابطال اعتقادهم أنهم شفعاء مُقبولو الشّفاعة. وإذ 
كانت فاعم لا -لعجزهم وعدم مُساواتهم ف الذي ضوع في 
صفات الإلهيّهف- ے كان انتفاء أن یتقذوا ت7 وا در دول عن دلالة 
القحوى” إلى دَلالة المنطوق؛ لأنّ المقام مَقامُ د تصریح؛ ؛ تعلق بالإيمان» 
02770 لصَلاح7. 


۵- قوله تحالی  :‏ او 4 نی یه جوابٌ للاستفهام الإنكاري أن 
من دونهه لکد 46 فحزف (ذ) جزاءٌ للمنفی لا لي آي: إن خلت من 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹۹/۲۲). 

(۲) دَلالة الفحوی أو فحوى الخطاب :هو إثبات حکم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولىء 
وهو نوعان :تنب بالأقل على الأكثر؛ كقوله تعالى ری : ۲۳]؛ a‏ 
بالتهي عن قول أف علی النهي عن لت والضرب ور ذلك. وتنبية بالأكثر على الأقل؛ 
کتوله تعالی: من ن تمه بقعار دول # [آل عمران: ۷۵]. يُنظر: ((تقریب الوصول إلى 
علم الأصول)) لابن جزي (ص: ۱7۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۰۹/۲۲). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


دون الله آلهة أكنْ في ضلال مین 
ا انش بمؤکدین: رك ان لذن لاطت منک فهو 
يُخَاطبٌ الاو اتخذوا مع الله آلهة”". 
اس و تعالی اھ لق ءامنث بریکم فأَسْمَعُور ن * 
- قوله: لیت ءامنث ریک 4 خطابٌ من الرّجُْل المؤمن للرسل -علی 
قول في الّفسیر- بطريق التَّلوين» وإِنّما ده ب (نَّ)؛ لإظهار صُدورہ عنه 
بکمال الرّغبة والنّشاطء ات الوب إلى ضمیرهم؛ رَوْمًا لزيادة التقريرء 
وإظهارًا للاختصاص والاقتداء بهم كأنّه قال: بربكم لذي آرسَلکم أو 
لذي تَدْعُونا إلى الایمان به. وقيل: الخطابٌ کے ا بذلك إظهارًا 
للب في این وعدّم المُبالاة بالقتلء ولضافة لر إلى ضميرهم؛ 
لمحقيق الخ والتنبیه على بُطلان ما همْ عليه من اتخاذ الأصنام ربابًا". 


لد کم مو 


- وأيضًا هذه الجملةً «( وت ءامنث برك فسمفون که واقعة مَوقع الغاية 
من الخطاب» والتيجة من الدّليل. وهذا اعلان لويمانه» وتسجیل علیهم 
ا ریهب لا تلك الأصنام. وأكّدَ الإعلانَ بتفریع 9فاسَمَعون ۷46 
استدعاة لتحقيق آسماعهم إن كانوا في غَفلةۂ فالأمرُ على جهة المبالّغة 
وا 


۷- وله تعالی: ‏ قیل دعل اة قال یت لت قوي يحْلَمُونَ 4 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹۹/۲۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۹6). 

(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ .)١585‏ 

.)۳٦۹ /۲۲( پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۵۷/۹)ء ((تفسير ابن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ۲۲ - الحزب 44 


208 
مو ہے موی صا ہے ا ا و نی پا اھ 70 

- قوله: 35 قیل ادحل لته # استثناف بَيانيٌ لما ینتظره سامع القصّة من 

مَعرفة ما لَقيّه من قومه بعد أن واجَمّهم بذلك الخطاب الجّزل» وهل اهتَدَوا 
تا ¢ oF‏ ع بس 7 و کم 0 

بهذیه آو اع اا عنه وترکوه آو آذوه کما رودی آمثاله من الداع الی 
1" 7 5 0 ۶ مر ام 

الحق. المُخالفین هوی الدهماء؛ فیّجاب ہما دل عليه قوله: 3# قِيلَ أَدَخْلٍ 

بت وهو الأهمٌ عند المسلمينَه وهمْ من المقصودین بمَعرفة مثل هذا؛ 

ليزدادوا يَقینًا وثَباتًا في إيمانهم» وأمّا المشركون فخظهم من المثّل ما تَقَدُمَ 


یں ےو کو و کی کے ے 


وما يأتي من قوله: :3 نكت إِلاصَيْحَة وه هم کڈ ون 4 [یس: ۲۹]. 
- وفي قوله: 2 قي أدَخْلٍ له 4 كناية عن قثله شهیدّا في إعلاء كلمة اللہ؛ 
کر a a‏ اتفال تفي بد لاله انتا 
2 2 ۳ 1 7 1 2 ¢ 5 7 ای ۳7 3 5 
أنه مات» وآنهم قتلوه لمخالفته ديتهم» وآن هذا الرَّجَل المومن قد أدخل 
اجه مت ھکاس الشهذاء۳): 

7 ہصرع م ےی 7 5 ۳ھ E‏ 
- والقائل: دح للتة 4 هو الله تعالى -علی قول- والمّقول له هو الرّجَل 
الذي جاء من أقصى المدینةه قیل: اتال ذز مير ال له مجرورا 
باللّام؛ لأنَّ القول المذكورٌ هنا قول تکوینی لا يُقصَّدٌ منه المُخَاطبٌ به» بل 
يُقصَّدٌ حكاية خصوله؛ لاله إذا حصّلّ حصل آأترم كقوله تعالى: #(أن مول 
اکن یکو # [النحل: ۳]4۰. أو لم يأت التّركيب: (قیل له)؛ لانصباب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰6۱۱ ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ۰۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۲/ ۳۷۰). 


(۲) ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۲۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱76 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۲/ ۳۷۰). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۷۰). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ص کک 1 رح 
CETEED O‏ 4 


الغرّض إلى المَقول وعظمہہ لا إلى المَقول له مع كونه معلومًا. 

- وإذ لم يُقَصّ في المكّل أله غادرٌ مقامه الذي قام فيه بالموعظةء كان ذلك 
قار و ۳ وق ميد له مات فلا في فلف *“ 
أو باثره. وَإنّما سك في هذا المعنی طریق انیت ونم يُصرَّح باتهم قتلوه؛ 
إغماضًا لهذا المعنی عن المشركينَ؛ كَيْلا یرهم أن قومه قتلوهه فیَجْعَلوہ 
من جُملة ما صرب به ال لهم وللرّسولٍ صلی ال عليه وسل يمر 
فيه لهم يلون سول صلی الله عليه وسلّم؛ فهذه الکنایةً لا یمه إلا 
آمل الاسلام الذين تَقرّرَ عنم التَلارْمُ بي الشهادة في سبیل الله وذخول 
بح ار و رایس . وقد تون في الکلام 
البليغ خصاتص يختص eet,‏ 

- وفي قوله: إل يت قوي یمود # ما یعرف في البلاغة بائتلاف 
الفاصلة" مع 2 عليه سائرٌ الکلام؛ إن ذكرٌ الجنّة مه لفاصلتھاء وهو 


۔ 


لي 


عم 2 2 


جملة ا استعنافا اکا السامع رت ماذا قال ج مره الفر 


1 اجه والمعتی: لم یله ذخوله ا عر حال قومه؛ كمي أن 
یُعلموا ماذا لقيّ من ربّہ؛ لیعلموا فضبلة الایمان فيُؤمنواء وما تمّی علاکهم 


(۱) بنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۱۱ ((تفسیر البیضاوی)) (6/ ۰6۲۷ ((تفسیر أبي حیان)) 
(8/9ه). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۰۳۷۰ ۳۷۱). 

(۴) لاف الفاصلة أو التمكينٌ: هو نب بل الفاصلة تمهيدٌ تأتي به الفاصل مكنا في مكانهاء 
عفر في قرارهاء من في موضعهاء غير نافرة ولا لقع معناها بمعنى الكلام كله 
تلا تا بحيثٌ لو طرحث لاختلٌ المعنی» واضطرب ال . يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (۱/ ۰6۷۹٩‏ ((مفاتیح التفسیر)) للخطیب (۱۸/۱). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


ولا الشماتة بهم؛ فکان مُتَسمَا بکظم العَیظء وبالحلم على آفل الجهل”". 

3 2 7 ام ص س محر مسر 7 وس 
۸- قوله تعالی: 3# یما عفر لی رق وجعلی من المکریین 4 

9 ررےکہےہ, ےس 7 ے7 282 رو ی سو کی مز مشش 
- قوله: ۾ یا عفر ری # آي: باي شيء غفر لي ربي رید به تفخيمَ شأن 
المَهاجرة عن دينهم» والمصايّرة على آذیتهم(. 

لف ۶ ۳ 
- وأيضًا في قوله: 9 ما عَمَرَلى ری پ4 آدخلت الباء على مفعول هِإِيَحَلَمُونَ 4 
السّابق؛ لتضمينه معنی: (یخبرون)؛ لاه لا مَطمَعَ في آن يَحضصّلَ لهم علم 
ذلك بالنّظر والاستدلال. 


(۱) ینظر: ((تفسیر الز مخشری)) (4/ ۰۱۱ ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۰6۲7 ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۷۱/۲۲)ء ((|عراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۹۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)۱٦١/۷(‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۲/ ۳۷۱). 


الجزء ۲۲ - الحزب ٤٤‏ 


دص ہے 


ےھ وا ا عل ر اور اه حبك مر الما SL‏ نَ ا إن کات 
e e‏ 
تفه( ری كا أنلكا لھم تک اشم جلف © 
۳ س نايك ہے رو م 4 
تم (OEE‏ 
غریب الکلمات: 
جو نا و کے E‏ تج چ‫ ع 
تل کیدون #: آي: مَينون هالکون» وأصل (خمد): يدل على سُکون الح کته 
والسقوط. 
یره ان اف والاغتمامٌ على ما فاتَ ولا یمک ارتجاعه 
وهي 5 کشر اف بعش كنت الا قالش ا اف خن حال 
التّدامة > 


موو ۲ 2 کو کیم بی وی الله فی ای و ل 
A NG aa‏ 
3 3 3 3 2 1 2 3 

اھر سويد کل اي "و" 

تون وتیل غير ذلك وهو ماود ين الاقتراؤہ وهو اماع فی شیئین أو آشیاء 

)١(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۲۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۲۱۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۱۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۹۸ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۰0۳۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 8۳۷). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸5 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 1۲ 
((البسیط)) للواحدي (4۸۱/۳) و(۱۸/ 4 ۰4۷ ((تفسیر القر طبي)) (۱۵/ ۰۲۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٦(‏ 5 ۵۷). ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۲ ۲۱۸۰۱۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۰ ((معاني القرآن)) للنحاس (۲/ 4۰۰ - 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


مُشکل الإعراب: 
۱ قرلا  :‏ آلریروا کرآهدکا هم نے آلفرون أن رهم لا برغو * ون 
کل لما یع دض روت 4 


(كم) هنا حبري في محل صب مفعول ب هلک که والتقدیژ: کثیزا من 
رون لملكنا. وهي لد ا 
وقيل: (كم) استفها مي وعلى کل ال كفك نت مسد تفعوقي 
یروا ؟ أن الرؤية علمية» ی یشرت صد مول في موضع 
ّصب. بل من محل ل کردا 4 على تقدير: ألم روا أن قرو الذين 
أهلكناهم آتهم إليهم لا یرجعون. وقیل: پر في محل تپ علی 
نزع الخافض متعلق ب هملک آي: اه وکا قيل: أملكناهم با 
يَرجعونَ» آي: وا لضرب ین لهلاك وقیل: المصدر ر المؤوّلٌ تعمول لفعل 
محذوف دل عليه ال ای اف قضَيْنا وحَکمنا نهم لا یرجعون. 


گ4 
ہے 
ES‏ 


58 4 0 7 82 < ےو م 
قوله تعالى : 2 وان کل لیم لديا روت که 
و ی۶ 


ہر کت عرض عن المضاف إليه» واه بمعنى 
رم الاستثنائيّة وله جيم غير المتقدا | عل 4 و 4 AER‏ متعلی 2 


= ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۵/ ٦۷ء‏ ۰۷۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 17۷ )۰ ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ١٥۱)ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۲۹ ۷). 

)١(‏ يُنظر: ((الکتاب لسیبویه)) (۳/ ۰۱۳۲ ((معاني القرآن واعرابه)) للز جاج (5/ ۰۲۸۰ ((شرح 
کتاب سیبویه)) للسيرافي (۳/ ۰۳۰۵۳ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۰۱۰۸۱ 
((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰6۱۳ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۹/ ٢٦۲)ء‏ ((مخني 
اللبیب- مع حاشية الأمير)) (۱/ ۰۱5۷ ۰۱۵۸ ((حاشية الشهاب على تفسیر البیضاوی)) 
(۷/ ۲۳۸ ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۵). 
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کی ص o‏ 1 رح 
دنو EEE‏ 
وہ 


ب تل جيم لاه بمعنی مفعول» آي: مجموعون, أو متعلق ب (مُحضرون) 
رتس نان د (کل)» آو كارع که ومع علی المعتی» 
والمعنی: ما کلهم إلا مجموعون لديناء مُحضرون للحساب والجزاء. وقری 
الما بالتخفیف(» و ققد من الثقيلة واللامُ في لا 4 
فارقةء و(ما) مَزيدةٌ للّکید» والمعنی: و اسان لقا مرو 
a‏ و ORD‏ واللام في ماه 
Oa‏ للتأكيد» والمعنی كما في قراءة التشديد". 


المعنی الاجمال: 

رکال سال کا یرت تہ 
قوم ذلك الرّجْلِ المؤمن -بعد أن قتلوم- ملائكة من السّماء ء لڑھلاکھمء وما كنا 
منزلينَ؛ فما كانت عقوم ال صَيحةً واحدة فإذا هم تون هامدونَ! يا سر 
على العباد؛ فما يأتيهم في الڈُنیا من رَسول إلا استهزژوا به! 

ألم نان كثيرًا من الم السّابقة عليهم؛ سيب إضرارهم على 
ری سس جر ا 


۳ 


5 


i‏ الایات: 
وما ارتا ع ریو ن بترو من جنر ت الم وا کمن( 


(۱) قرأها بالتّشديد: ابنْ عامر وعاصمٌ وحمزة والکسائيٌ» والباقون بتخفیفها. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن : ۷ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۹۱). 

(۲) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/٦۲۸)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۸/٤۷٦)ء‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ۲۹4 ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۷). 
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رح 


2 E ۰ 
5 0 27 SN 


سورةٌ یس - الآيات (۳۲-۷۸) _ > 


بعد أن بین تعالی حال النّاصح الشهيد» ودُخوله الجة- آرّف ذلك ذكرٌ حال 
المعتلفين المخالفين له(. 

وأيضًا فهو رُجوعٌ إلى قضّة أصحاب القرية بعد أن انقطعٌالحدیث عنهم بذكر 
الّجُل المؤمن الذي جاءَ من أقصّى المدينة ناصحًا لهم وكان هذا الرُجوعٌ 
بمُناسّبة أن القومٌ قومٌ ذلك الوّجُل”. 

وتا َل َو لبدو بن جند بت الما وما کا مرلن © ). 

أي: وما آنرلنا على قوم الرّجُل المؤمن -من بعد قتلهم له- ملائكة من السّماء 

لاھلاکھم وما کت من لھ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسیر المراغي)) (۲۳/ 4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 6). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٦٢٤‏ - ۰4۲۸ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰0۷۲ 9۷۳ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (۰)۱۱۲/۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰)۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
یس)) (ص: ۹۸ء ۹۹). 
قيل: ما أنرّل الله جُندًا من السّماء لإهلاكهم؛ لأنّهم أَهْوَنُ من ذلك وأحقرء والأمز کان أيِسَرَ من 
ذلك. ومعّن اختار هذا المعنى في الجملة: ابن جُرّي» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جزي)) (۱۸۱/۲)ء ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۵۷۲ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) 
(ص: ۹۹). 
وقال الشوكاني: (#إوما كتا مزلي ... لبق قضائنا وقدرنا بن املاگهم بالصٌیحة لا بإنزال 
الجند). ((تفسير الشوكاني)) .)٤١١ /٤(‏ 
وقيل: معنى الآية: ما أنرَلنا عليهم من رسالة من السّماء ولا نب بعد قتله. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (۱۹/ ۰6۲۰ ((تفسير الشوكاني)) (۰)6۲۱/4 ˆ 
قال ابن جُرّي: (ولفظ الجند ی بالمعنی الأول [أي: إنزال ملائكة لإهلاكهم]ء وكذلك ذکر 
الصيحة بعد ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۸۱). = 
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EEE 565‏ 
:ا إ نكت إلا صَيْحَة وید تا هم کیڈو © 4. 


آي: ما کانت غنوي صحاب لا لا ضيوع اط بلا تکرار؛ فاذا هم 


ميتون هامدون" 


عم ساس صرح 


رة عى الاد ما نهیم من رَسُولٍ | 
7 9 7 یہ 2 
ESSE AL‏ ھت 


= وقال ابن جریر: (وذلك أن الرسالة لا يقال لها جند... وأ الول من بني آدم لا يرلو من 
السّماءء والخبر في ظاهر هذه الآية عن أنه لم يرل من السّماء بعدَ مهلك هذا المؤمن على قومه 
ار وذلك اوک ا کے آدع). ((تفسیر ابن جریر)) (4۲۸/۱۹) پمیر ت یسیر. 
وقال آبو حیّان: (وأخبر تعالی أنه لم يرل علیهم لاهلاکهم جُندّا من السّماء کالحجارة والزیح 
وغير ذلك). ((تفسير أبي حيان)) .)٤۹/۹(‏ ۱ 
وقال أبو السعود: (9#وء نپ وما صح في حكمتنا أن نزل لاهلاك قَومه جنا من السّماء؛ 
لما أن دنا لكل شيء سدح اهنا بعض تن امن الم بالحاصب: وبعضّهم 
بالصّيحة» وبعضّهم بالخسف؛ وبعضهم بالإغراق» ولا رال الجُند من خصاتصك في 
9 ۷ 0" أي: وما كنا مُنزلينَ على مّن 
تلهم من حجارة وریح وأمطار شدیدة وغیرها).((تفسیرآيي السعود)) 5520 
رھ این جریر))(۱۹/ 6۲۹ - 68۲۸ ((تفسیرالقرطيي)) (۱۵/ ۰۲۱ ۲۲)» ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰1۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (1/۲۳). 
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(۲) قال الشوکاني: (قال ابن جریر: سی يا حسرة من العباد على أنفسهم؛ وتا ولا في 


استهزائهم برشل ال .. . وقال الضّحَاك: رها عسرٌ الملائكة على الاح كبوا لس 
وقيل: هي من قو ار الذي جاء من أقصى المدینة, وقيل: لد القائل: َة عق 
ییاد # هم الكُمَارُ المكَذَبونَ والعباد: الا وذلك اليم لكا زاو العذابت تحسّروا على 
قتلهم» وتَمَنوًا الإيمانَ. قاله أبو العالیت ومجاهدٌ. وقیل: إِنَّ النحشُرَ عليهم هو من الله عر وجل 
بطريق الاستعارة؛ لتعظيم ما جَنَوه). ((تفسیر الشوكاني)) (4/ 4۲۲). وینظر: ((تفسير ابن 
جریں))  )4۲۸/۱۹(‏ 

ومن اختار أنَّ المعنی: يا ندامة للعباد في الآخرة على أنفسها في استھزاتھم برسل الله في 
الڈنیا: مقاتل بن سُلَيمَانء وابن جریرہ والسمر قندي والواحدي» والسمعاني. يُنظر: شی 7 
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ولا سورةٌ يس - الآيات (۳۲-۲۸) 0-4 رو اج 
وقعوا فى الاستهزاء به()! 

اریت کرآنلگا مَكهُم نک شی رن لامش 

ا الآية لما اا 


ما بین الله سبحانه حال الأوَّلينَ؛ به الحاضری ین ۳ فقال تعالی: 
ط لیا کر هگا لهم مرک آلفرون ایم لیم لا خرن © . 


= مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 0۷۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۲۹ ((تفسیر السمرقندي)) 
(۳/ ۰۱۲۱ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۸۹۹ ((تفسیر السمعاني)) (4/ ۳۷۵). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَلف: ان عبّاس وقتادة ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۱۹/٤٢٥)ء‏ ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ٥۷٦)ء‏ ((تفسير التعلبي)) (۱۲۷/۸). 
وقیل: المراد: أن التحَشُر واقعٌ علیهم من غیرهم؛ فطباع کل بشر توجبٔ عند سماعه حالهم 
وعذابهم على الكفر وتضييعهم أمرّ الله تعالی: أن يُشْفْقَ ويسر على العباد؛ فهم أحفَاءُ 
بأن يتحسَرَ عليهم المتحسّرونء ویتلهّف على حالهم المتلهْفون. وممّن قال بهذا المعنی: 
الزمخشري, وان عطيّة. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ ۰6۱۳ ((تفسیر ابن عطية))(٤/‏ ۵۲ 4). 
زیر هو من کلام انه تعالی» وا موقع اا ا 
امعد ا عا جور ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 190) ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷). 
قال ابن عثيمين: (وقيل إن اسر من الله عر وجل + لکن ليس معنا آنه صف به» بل المعنى 
هن حسرةً العباد على أنسهم» یقول: يا حسرة واقعةً على العباد؛ فتكونٌ على قرییةۃً من 
معنی امن يعني: أن لله تعالى ین هؤلاء العباد المکذَبينٌ سوف یتح رون على تکذیبهم» 
وهذا أَقَرَب إلى السّیاق؛ لقوله: إن کات الا صح ده هم دون * سر عل یماد #6 
فالکلامُ کلام الله» لکن لَمّا کان التَّحَسّرُ دما ألما صار الله تعالی مُنزّهَا عنه؛ فوجَب أن يكونّ 
المرادٌ: يا حسرةً واقعة عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۱۰). 
وقیل: امسر أصلًا في الحقيقة؛ إذ المقصوةٌ بان أن ذلك وفْتُ طلب الحسرة حر حيتُ تَحَقَقَت 
التدامة عند تَحقّق العذاب. پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۰۹/۲۲). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۲۹ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰6۵۱۳ ((تفسیر ابن كثير)) 
/٦(‏ 4 ۵۷)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۸6۱۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۸ .)٩‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر المراغي)) (۲۳/ ۵). 
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ان ا ال م الحاضية الكثيرة التي أهلكناها؛ بِسَیّب تکذیبهم» 7 


استهزائهم بژسُل الله: كيف لم نكن لهم جع الیهم ۲۳ 


(۱) من اختار الهو كار محل مقاتل بنْ لیمات» واللعلٌ» والواحدي» راف وابن الجوزي» 
وجلال الدين المحليء والغليمي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 0۷۸ ((تفسیر 
الثعلبي)) (۸/ ۰6۱۲۷ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۳ ((تفسیر البخوي)) /٥(‏ ۰6۱۲ ((تفسیر 
ابن الجوزي)) (۳/ ۰)۵۲۲ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰)4۱۸ ((تفسیر العليمي)) /٥(‏ 8۸۰). 
وقیل: المراد: هل مكة وغیژهم من مُشركي العرب. ومّن قال بهذا المعنی في الجملة: یحبی 
ابن سلام» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر يحيى بن سلام)) (۲/ ۸۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة يس)) (ص: .)١١7‏ 
واختار ابن عاشور أن الصّميرَ يعودُ إلى العباد كما يقتضيه ناشن الضّمائر ويتعيّنُ أن تخص منه 
َو م کلب رَسولّهاء وهم قومُ نوح؛ فإنّهم لم يَسبق تلهم هلاك نی رسولها. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (4/۲۳). " 

(۲) ینظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۸۰۷ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۳۰ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (۳/ ۵۲۲ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ۰۵۷4 ((تفسير السعدي)) (ص: 1۹۵ 
روم اسر سور ۲ 
قبل: معنى 9 لاو 4: أن المُهلَكينَ لا رجعود إلى الدُنيا. وممّن قال بهذا المعنی: 
يحبى بن سلام وابنُ كثير» والسعدي» وان عثیمین. يُنظر: ((تفسیر یحبی بن سلام)) (۲/ ۸۰۷)» 
((تفسیر ابن کثیر)) 750 ۵۷4 ((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 


يس)) (ص: ۱۱۳). 
قال الرازي: (قوله: أ تم لاجمو 4 فيه وجهان؛ أحدُهما: أهلكوا إهلاكًا لا رُجوعَ لهم 
إلى مَن في انیا 


وثانيهما : هو هم لا يَرجعونَ إليهم؛ أي : الباقونَ لا يَرجعونَ إلى المُهلَكينَ بنسَب ولا ولادق 
يعني : : فلخنممرقطفه تنم ولاشكٌ في أن الإهلاك لدي یکونمع قطع ال و 

والوجه الأول أذ شهر تفلا والثّاني آظهر عقلا) . ((تفسیر الرازي)) (۲۷۱/۲7). 

وقيل: المعنى: أنّهم إلى رُسْلٍ الله -الذین استهزؤوا بهم- lk‏ 
ولا یَخصُونھم بالاتباع» فالمعنی : ألم یر المكذبون المستهزئون بالُسُلِ أن القرونٌ الكثيرة ة التي 
أهلكها الله بسبب ذلك: لا يرجعون إلى رُسلهم فيتبعونهم» ويتركون تکذیتهم والاستهزاء = 
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ل وان کل ما خیم دیا خضروت © . 

مُناسَبة الآية لما تلا 

ا رن من أهل الجهل وذوي الحَميّة والأتفة لا بالون بالهلاك في 
تابعة الهوی؛ اعتمادًا على أن مَوتةً واجدةً في لحظة يسيرة أَهْوَنُ من حمل 
رو ی ی تن 
غیز مُنقض بالهلاك الذنيويّء بل هناك من الخزي وال والهّوان والعقوبة 
والإيلام ما لا نقضي ضي آبدّاه فقال"): 

رانک کت تیه 415 

آي :إل كل الأمم ستُحضَر یوم القيامة عند الله مُجتَمِعينَ للحساب والجزاء 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قولہ تعالی: ديرو كز لا لھم تت اف ایخ يم ل 
یود هه يجبُ على الإنسان ا لم 
ناس انح من ذلك عبر لأنَّ الاستفهام هنا -مع كونه للتّقرير- مُفيدٌ للتّوبيخ؛ 


(۲) 


= بهم أفلا یحو أن يَقَمَ بهم من الهلاك مثل ما وقع للسَابقی؛ لمُخالفتهم لرسُلهم؟ قاله 
البقاعي. ینظر : ((نظم الدرر)) (۱۲۰-۱۱۸/۱). 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۱۲۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ١‏ 57)» ((تفسیر الرازی)) (77/ ۲۷۱)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰۵۷6 ۰۵۷۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦۱۲۱/۱ء‏ ۰۱۲۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: 
۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین - سورة يس)) (ص: .)١١5‏ 
قیل: كلم کین الإحضار فحیط بهم بحیت لا ینفلث فريقٌ منهم وكلمةً ي یح 4 
تید هم مُحضرون مُجتمعينَ؛ فليست إحدى الكلمتين بمُْنية عن ذكر الأخرى. وش قال 
بدا المش: ال معو زاین فاون ران عبيون بطر( ویر لستغي ا 
((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۱۱/۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: .)١١5‏ 
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sS‏ ص تح : ص 
دنو سس ےھ 


لأنَّ الواجب على من نَظر في عاقبة المکذبیَ أن یرت عن الکذب''' 

-١‏ في وله تعالى: وونل جع وت © جوب الاستعداد لهذا 
ایم لأ اله تعالى لم يُخبنا به لمجرّد الاطلاع» ولكنّه ابا به من أجل أن 
وس رز مان سای ل عليه . 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- في قوله تعالی: یت ت 4 أن یی معا سرت -وهذا 
هو الأصل-. لکتهم قدینزلون إلى الأرض» كما في قوله تعالی في ليلة القذر: 
0 رل که روخ فيا که [القدر: ٤]ء‏ وكالملائكة الّذين يُحفظون بني آدمی 
والذين کون اا ا المُتَقَدّمِينَ إلى الجُمُعة -على آبواب 
المساجدت وما أشبَة ذلك"۳. 

۲- قوله تعالی: وما را » وقوله: وما کال فيه إشارةٌ إلى أن نزال 
نود من عظائم الأمور التي لا بول لها إلا عل اي محمد الّذي لت له 
الملاتكة يوم بر والأحزاب, وهذا إشارة إلى تفضیل الله ER‏ 
وسلّم بکل شَيء على کبار الأنبياء وأولي الم من الرسل؛ فضلاعن غَيرهم". 


و وس و در 


+ في قول تعالی: رے سیت بیان دل لعظمته 


وم ام 


2 
042 


ای و کا ب اوه 4+ لبيان نهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۱۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱۱). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۰۱). 

(6) پنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۱۲ ((تفسیر البيضاوي)) /٤(‏ ٦٦۲)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ه١١‏ ). 
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جات 
لم يحتاجوا إلى إعادة الصّيحة مر ثانية» وهکذا جميعٌ ما مر الله تعالی به کون 
فا لا َحتاج إلى إعادة؛ وله تعالی في سورة (القمر) : وما مر الا واچجدة 
کمچ بالصَر 6 [القمر: 0°[ 


مرو م2 12 مم 


4 - في قوله تعالی : جنر عیام او بن یٹول 5 این رون 4% 
ص صريمٌ في تكذيب الم لجمیع + لما رر في الأصول من أن لتر 
في سياق ليذ زيڌٺ قبلها «من» فهي َم صريځ في حموم اف 

-٥‏ في قوله تعالی  :‏ نم رم ايموي 4 رد على القائلينَ بالرّجعة جعة7! 

بلاغة الآيات: 

ہے ل ما ےس سے دح مہم لس م سس 1 

4 قوله تعالی: وما آنزلا عل قومه-من بعرو من جن مرت السَماء وما کنا منزلین‎ - ١ 

٦‏ ہے یہ ےم 

ين لاج ماکان ين أنه يان عدم كاين ارتم بف 


وافتتاخ قصّة عقابهم في ان بكي صُورة من ضور الانتقام تمه لمقصود 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 ۱۰). 

(۲) ينظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (5/ ۲۹۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (۹/ 1۳). وينظر أيضًا: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۱8 ((تفسير 
الرسعني)) (۳۳۰/۲). 
الع : مذھبّ یوس بالؤجوع إلى ان بعد الموتِ: أو برُجوع الإمام بعد َوتہ أو غيبته» ول 
من قال به عبد الله بن سب . ينظر: ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (۱/ ۰۳۲ 4 6۵: ((معجم 
اللغة العربية المعاصرة)) (۲/ 6557). 
وقد اعترض البقاعي على الاستد لال بالآية على ذلك. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۱۱۹). 
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يد ص کک : رح 
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۶ و 5 یج‎ 2 3 e 
من آنهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عَذاب الاستتصال(. أو‎ 
كلام مُستأئفٌ مَسوقٌ لاحتقار أمرهم» أي: لا حاجة إلى إرسال جنود لهم؛‎ 
ئل ّيء اف لابادتهې واستصالِ ام‎ 
وأستد الفعل أل 4 إلى نفسه بلفظ الَعظیم؛ ان لعذاب هو من باب‎ - 
الهیبة(".‎ 
و(من) في قوله: ین بو 4 صلة في الظرف؛ لا کید اتصال المظروف‎ - 
ہے ے وی و ی‎ 
اي 9 في قوله 0 7 ابتداية 0 الإتيان حرف (من)‎ 
وفي هذا تعریض بالمشركينَ من أهل مكة؛ إذ قالوا لب صلی الله عليه‎ - 
أي: تأتي بالل‎ ٩۲ مت از تق بان وَالْمَلَيِكةٍ یلا ٭ [الاسراء:‎ 
الذي تَدّعي أن له آرسَلك ومعه جندٌه من الملائکة؛ لیر لك فجملة وربا‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 0). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۰۲0 ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۵ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرويش (۱۸۹/۸). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) ( ۰۸/۲ ۲). 

.)1 ۰6 /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
والجناسٌ: هو تشه فظین في الُطق» واختلافهما في المعنی» وهو من المحاسن لفط وف‎ 
دیع في اتب للفاظ اي وم في ندم کین لكتها ےہ واختلاف المعنی‎ 
ویتقسم الجناس إلى نوعین: : لفطي ومعنوي» وکل منهما ندرج تحته لوغ ينظر: ((البرهان‎ 
((الاتقان)) للسيوطي (۳/ ۰0۳۱۰ ((البلاغة‎ 45۲ - ٥٥٤ /۳( في علوم القرآن)) للزركشي‎ 
العربیة)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني (۲/ ۰4۸۵ 44۹۷ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي‎ 
(ص: ۳۲۵ وما بعدها).‎ 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


کم # مُعترضة بب توعي العقاب المنفي والمثبّت؛ لقصد الرّد على 
المشركينَ بان سا تعالى لم تخر بإنزال الجُنود على المکبين وشأَن 
العاصينَ أدوَنُ من هذا الاهتمام”". 
۲- قوله تعالی: بل ٍنکانت لاح وده دا هم کڈ ون 4 
- قوله: 96 نک یودهم تی بے ال من الصیاح. 
ہریت د علا يتوم أنَّ المُراد 


01" أي : لحقارة آمرهم 


: يوا هم ڪي دون 4 مَجيءُ ۶ (إذا) الفجاتية ية في الجملة المُفْرّعة على 
إن كات لا صَيْحَة وه + لافادة سُرعة الخمود إليهم بتلك الصٌیحة 
وفيه ایجاز بَديعٌ يشير إلى حدث عظیم حدث بأهل تلك القرية عَقبَ دعوة 
الموسلية 7 . 

- وفي قوله: 1 هم یدود تَشبية بَليعٌ؛ شيّهّهم بلار الخامدة التي 
صارث رَمادًا؛ رَمْرَا إلى أنَّ الحيّ کالتار السّاطعة في الحَرَكة والالتهاب 


.)/۲۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١17-1١7/157(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (۹/ ۰0۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷). 
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يد ص کک 1 رح 
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والمیت كالرّماد"». وفي ذلك توعد لقريش أن يُصيبهم ما أصابهم؛ اذ هم 
رو 2 
الم 4 وت لهم || شا 60 


- وذکرت الصيحة مرّتين؛ في فوله :ےن کان نت لاصیحة ده هم دون که 


وہ ے وو سراح ما ود مو 


وقوله: ۶ إن کات لاه ود هم جع دیا مروت 4 اش 
۳ ولیس بتکرار؛ لا ار هي عقوبه آهل کر ولا هي ا 
-٣‏ قوله تعالى: تومیر تم تن كنول !لکد دود که 
لَه وهو من کلام التَعالى علي 2 لتر لمر واقع مَوقع الرّثاء 
لام اکن رل شامل لاه المقصودة سوق الأمثال السّابقة قة من قوله: 
رت لم لا أب لیس ۳ واطراد هذا المَنيْ القببح فیهم 
شیف في العباد تریف الجنس المُستعمّل في الاستفراق» وهو استغراق 
ادّعائىّ روعن فبة سحال لاغلب على لام التي باتها سول عدم الاعتداد 


7 


في هذا المقام بقلة الذين صدّقوا رل ونصَّروهم فكأنّهم كلهم قد كذبوا. 


2" لے یتمه على الم ساد .حرف النداء للتنبيه على خطر ما بِعْدَّه؛ 
ِيُضْعْيّ إليه السَّامِعْ؛ وهو أوْكدُ وأبلع لتنبيه المخاطب بالنّداءِ على المَطلوب”*» 


)١(‏ ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۰1۰ ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۲۵ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (۸/ ۱۹۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۵۹/۹). 

(۳) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۱۱)ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
۲ 

.)۷ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

= ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۱۳)ء ((تفسير البيضاوي)) (4/ ۷٦۲)ء ((حاشية الطيبي‎ )٥( 
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رح 


- والتّدكيرٌ في قوله: وتا 4 دل على نع كشن العباد الکن 
للرّسْلٍ -وذلك على قول-؛ وأنها 7.7 عَظیمة؛ ان اکير فيد أحيانا 


کم 


ME 


زر سورةٌ يس - الآيات 


۳ مرو مرگ 4 22 


عليهم؛ لأن 1 جع اباد 4 وان كان قد وَقَعَ بعد ذکر هل 


۳۲ ۹ 0 شرت بهم الكل 

1 9 ۳ 3۳ 5 و وو 
و لكر هه ولم عه المواعظ والرر 
لاله ان من الزسول المُرسَلٍ إلى کل أ منهم» فهلکواه فا م وجه 
الكشرةعليهم اعمالا من هذه الايق ثم تفصیلا من قوله بع اک 


= على الکشاف)) (۱۳/ ۰0۳۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸). 
قال ارجا : (إذا قال القائل: ما الفائدةٌ في مُناداة الحسرة» والحسرةٌ مما لايُجِيبُ؟ 
فالفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا 17 لأنَّ التّداءَ باب تنبيه. إذا قلت: يا رید 
ل رد جح ون 
تقول له: فعلْتَ کذا وافعَل کذاء وما أحبَيْتَ ما له فيه فائدةٌ آلاتری أك تقول لمن هو فقیل 
عليك: لیا رید ما أحْسَنَ ما صتَعْتَ!)ء ولو قلت لە: «ما خسن نّ ما صتَعْتَ!) كنت قد بِلَغْتَ في 
الفائدة ما أَفْهَمْتَ قي أن قولك: لیا زَیدا آکد في الكلام؛ وأبلغ في الإفهام. وکذا إذا قلت 
للمُخاطب: «أنا أعيجَبُ مما فعلت» فقد أفذته نك ون قل 480+0 
عيجباه تفل كذا وکذا!» كان دعاوّك العجب ابلعٌ في الفائدة» والمعنى: یا عَبجبُ قبل فا من 
أوقاتك» وإنَّما نداءٌ الجَب تنب لتمکٌن علم المُخاطب بِالتَّعجْبِ من فعله. وكذلك إذا قلت: «وَيْلُ 
لزید أو: ول زد لم فعَلَ کذا وکذا؟! كان بل وكذلك في كتاب الله عر وجل: ی مد راتا 
عجو #6 [هود: ۷۲] و کذلك: بح عَكَ ما فرطت فى جثب الک 4 [الزمر: ٥٥]ء‏ و کذلك: 
لے يَحَسْرَةَ عل لبا 4). ((معاني القرآن وإعرابه)) (4/ ۰۲۸۶ ۲۸۵). 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۱۰۸). 
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هگا که یس:۳۱] إلخ. 


- وقیل: قوله: ھ بأیوم ین تكو ۳ کا نوأ پو د یروت تمثيل لقُريش» 

وم الذين عاد علیهم الصَّميرٌ في قوله: ربا کمک ۳4. 

جس تھے رو 4 رر للاهتمام بالرسول 

المُشعر باستفظاع الاستهزاء به مع تأتي الفاصلة بهذا ندیم فحصّل 

منه غرضان: من علم المعاني» ومن علم البّدیع”؛ فالتََّدِيمُ والتَأَخيرُ من 

المعاني» والرّعاية على الفاصلة من البديع. 

4 سن ری اون‎ SS 
قوله: روا کر هلكا مهم ص آلشرون 4 بیان لجملة ما ینیم‎ 

من سول لا کنو يُسْمَمْرْمونَ ه [یس: ۳۰]؛ لما فیها من تفصیل الاجمال 


ارت 


المشتفاد منه؛ فان عاقبة ذلك الاستهزاء بالزسول كانت هلاك المستهزئین 
فعدم اعتبار کل نب رسولها بعاقبة لمکذبین قبلها پثیر الحَسرة عليها 
وعلی ظرائها كما آٹاڑھا استهزاؤهم بالرّسول» وقلاٌ ار في دَغُوته 
ودار ود وال كدي ۱۳ 


-والاستفها في فوله: مر كر رہ رک ے آلفرون 4 يجوز أن 


يكونَ إنكارياء ول عَفْلَتُهُم عن (ٍغلاك القرون مَنزلة عدّم العلم» فأنكِرٌ 
ہے ۰ء۶ ےوہ ٭۔ ٹوا ی و 0 ۰ 
علیهم عدم 2 وهو آمر معلوم مشهور. ویجوز کون 083 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰٩۰۸‏ ((اعراب القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ ۱۹۳). 
(۲) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ 11). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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ری 2 ني الّريرٌ على في العلم بإهلاك القرون؛ استقصاء وت 
لا ھم إلا قرا بأنّهم عالموته فيكو اقرازهم اشد روا لهم؛ 
لأثھم استفهموا على اي ٣‏ "×*“" 
- و از ننک هک هم رت آلڈژون ) (كَمْ) ماه كر مهم 
فشرث بقوله: يت الفرون 6 وقول ا رم ا حون 4 قيل : 1 
اشتمال من جمْلة ملک 
لزيادة النّخويفء ولاستحضار تلك الصُورة في الاهْلاكِء أي: إِهْلاكًا لا 
طماعية معه لرّجوع إلى الڈُنیا؛ فان ما تل عليه الإهلاك من عدم ار جوع 
إلى الال والأحباب مما يزيد ا لاا 
- قوله: ی یشرت 4 یم 4 مُتعلی ب لبجو وقم على 


مُتعلّقه؛ للرّعاية على الفاصلة”". 


0 و 


۳ 


نا وفائدة هذا البَدَل تقریدڈ تصوير الإهلاك؛ 


- ومر تعلو على مجنل یم لا تجعور حِعُونَ # [یس: ۳۱ واقع مَوة 


الاحتراس من تومُم المُخاطبينَ بالقرآن 5 قوله: امم لم لا بيعو 4 
0 اعتقادهم انتفاء اللجت ۳ 


(۱) پُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ »)٠١‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۱۹۶). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱/۲۳). 

.)۱٦٦/۷( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 

.)۱۱/۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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- وجاءت هذه الجُملة بعد ذكر اللاك تیاه تعالی ليس من أملکە 


لي 


يرك بل بعد إهلاكهم جع وحسابٌ, وب وعقابٌ؛ ولذلك أعقب هذا 


ےرم صم- ےرک مو مور عر 


بما یل على التشر من وله  :‏ اي هم ارش ايند تا 4 وما بعذہ 


له: ل وان کلم یم دنا روت € آي: کل الشرون مُحضّرونَ لدينا 
مجتمعین؛ أي الى ی رج پت ات و 
كلم (کل ) افادنت آن تار معط ب سیت لا تفا فرین هم 
وكلمة ی أفادث هم محضرون مُجتمعينَ» فلیست إحدى الکامتین 
یه عن ذکر الأحری, آلا تری هلو قيل: ون آکترهم لات لذينا 
مُحْضرون. لما كان ناف بيْنَّ آکترهم وبِيْنَ (جميعهم)» آي: آکتزهم يَحضْرٌ 


- وتَقدیم م الظرف دا که على روت #؛ لمراعاۃ المّواصل”". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰6۱4 ((تفسیر أبي حیان)) (9/ 14). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰4۱6 ((تفسیر بي حیان)) (۹/ ۰63۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱/۲۳- ۱۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ 14). 
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الآيات (۲۳۱-۲۲) 


e -‏ ا رو مہہ مره حور ر ت2 DP‏ ےب سے کو ا کون ا(۳ و وکنا 


توش اه ادها و ساسا ا أحكارن 
ھا جلت من تخب وآعتب وَهَجَرنَا فہا من الْعيون ا ليڪو من شرب وم 


دجو 2۶ جد ودس ےج مج نه 2 


عولته آدیهم اقلا ڪر 0 سحل كن اف حَلَنَ وج کنَها مما تنبت 
رض ومن نفس فا ما ت4۵ 


غريب الكلمات: 
رر رکو 


5 7 عو و ے ہہ 

وءاية 4 آي: علامت ودلیل» وحجة على وحدانيّة اللہ وکمال قدرته» 
ب نع 7 7 و ع 7 

وتطلق الاية ایض علی العجیبة» وأصل 9 لت 


سے وم 


رج أي الا والفجر: د شق الشَّيء شا اکا ال فَجَزته 
فا ورن ف فتفحب 2( و على تفلم في رای( 


مرح کے رن 2 ۶ ع کی ع ۶ 2 
لاوج 4 آي: الا جناسس والا صناف» واصل (زوج): بدك على مقارنة 


۰)1۳۲/۱۹( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۲۱۲ ((تفسير ابن جریر)) (۹/ ۱۲۵) و‎ )١( 
((غریب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۷٦)ء ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۷٦۱)ء ((العذب‎ 
النمير)) للشنقيطي (6/ ۳۲۱). قال الشنقيطيٌ: (والآية في القرآن نطلق إطلاقين: تنل الآية‎ 
مق اھ شرسری وکس اا وخر يها ا جل رکو‎ 
جاعلا لها علامات على كمال در آله ارب وه المعبوةٌ وخدّمء کفوله: ركف علق‎ 
لسوت ررض راخیکف الیل ولتار لات [آل عمران: ۱۹۰] أي: لعلامات ودلالات‎ 
واضحات على أله الب المستحق أن یبد وخده. الاطلاق الثاني: تن الآية في القرآن على‎ 
.)۳۰۲ /5( الآية الشّرعيّة عّة ال کآیات هذا القرآن ن العظیم). ((العذب النمیر))‎ 

(؟) ظر:((تفسیر ابن جرير)) (15/ ۲ (مقایبس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰65۷۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)٦٦٦‏ 

(۳) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦۳)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۳۵ = 
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المعنی الإجماك: 

دک الله تعالی الادلة الدَالَة على وحدانیته وقدرته نت ومن العلامات 
الواضحة لهؤلاء المُشركِينَ على قدرتنا على إحياء الموتی: ان رل الما على 
الارض الجدباه» كني خر الو وأصنافا من الخبوب التي يأكلوتهاء وان 
جِعَلنا فيها بّساتِينَ من النّخیل والأعناب. وفجُڑنا فيها من مُیون الماء؛ ليأكلوا 
من الثمار التي جعلناها 00 تا أيديهم؛ أفلا که الاس رهم الذي 
أوجَدَ لهم تلك انعم 

EE N‏ لا کان سد لذي ای الانواع والأطناف كلا من 
التباتات» ومن النّاسء وممّا لا یعلموته! 

تغسیز الآيات: 

وای طم لش له یکی ورتا ها حب ين وة (4)2. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما تیلها: 

ما قال: 2 ون کل جيم © [یس: ۲ كان ذلك إشارة إلى الحشره فذكرٌ 
ما يدل على إمکانہ؛ قَطمًا لاکارهمواستیعادهم: واصرارهم وعنادهې فقال: 

اي لش نت لا که کذلك تُحبي الموتی(. 

777 حال انمرسَلینَ واهلاگ المکذبین» وکان شغلهم ۰ 
کو ال لوو ارسي وس لا اسم مھت 
والشّكون”". 

= ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (۲/ .)۱٥١‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/1/757). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲/ ۲ ۲۷). 
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رک 


SOF 


1 
د کو 


وءایة هم ارش لس بها وآخرجتا مها حب قینه ی کون © ). 


سی 
ر ےھ وم ر ر سح صحے 


5 7 پیز ی 0 ا 8 : 

آي: وعلامة عَظيمة لكفار قريش”" دالّة على وحدانيّة الله تعالی» وكمال قدرته 
على بَعث الموتى» وعلى غير ذلك» وهی إحياءٌ الله الأرض المجدبة وإخراجه 
0" 


3 متا ها جکبت من ضيوعت ومَجرنا ہا من العيون )4 

أي: وجعَلنا في الأرض e‏ اف الاو آشجار الیل 
وال عتانت ۳ ۱ ۱ 

كما قال تعالی: فان لکر و جک بن بل واعتب لک فہا فرکه کیره 


چم رد رم 


وَنہا تأكلونَ 6 [المومنون: ۱٩‏ ]. 
#وفجرتا فها من العيون . 
مناسّبتها لما قنلها: 
و 7 زر هم 2 2 ۳7 7 
لمّا كانت الجنات لا تصلخ إلا بالماء» وكان من طبع الماء العّورٌ في التراب 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۳۲ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ۵۳ 4 ) ((تفسير القاسمي)) 
(۸/ ۱۸۳)۔ 
قال أبو حيّان: (والضَمیر في يلط #عائدٌ على كقار ریش ومن يجري مُجراہُم في إنكار الحشر). 
((تفسیر آبي حیان)) (4/ 16). وینظر: ((تفسیر ابن عطی)) .)٥٤٤ /٤(‏ ګګ 

(۲) ينظر: ((تفسیر يحيى بن سلام)) (۲/ ۰۸۰۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۳۲ ((تفسیر 
الماتريدي)) (۸/ ۰۵۱۲ ((تفسیر ابن عطیة)) /٤(‏ ۰44۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۲۵ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٦(‏ ۰6۵۷۵ ((تفسير القاسمي)) (۸/ ۱۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹0). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۳۲ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۰۱۲۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 596). 
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ص کک ص 
568 ج تس ےھ 


و 30 ۳ 0 سک تنم م2 4 8 
والرُسوبٌ بشدَّة السّرّيان إلى أسقل؛ فكان فورانه إلى جهة العُلوٌّ أمرًا باهرًا 
للعقل» لا یکو إلا بسر قاسر حكيم- قال0©: 

و وا ار 

أي: وفسََرْنا في الأرض من عَيون الماء 


ظا يڪين شمروء وما عَِلَتَة أيهم ألا OR‏ 
2 


زفق 


2 
م رر ہے وء 


ل کلواین رہ وم عیته آدیهم . 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ۱۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۳۲) ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۱۲۲ ((البسيط)) للواحدي 
(۱۸/ 4۷۸ ((تفسیر الرازي)) /۲٦(‏ ۲۷۳ ((تفسير الشوكاني)) (4/ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1۹۵). 

(۳) قیل: الضكَيرٌ في وه یعود إلى الله تعالی» فهو من فغله وخلقه. ومن قال بهذا المعنی: 
لمحت رید وال وذکر الک زی اله القول النشهوة بطر فم ار 9 
((تفسیر النسفي)) (۳/ 4۱۰۳ ((تفسير الرازي)) (77/ ۲۷4). 
وقيل: يعو إلى الماء الذي فجره ال تعالی من الأرضء أي: ليأكلوا م من انم الحاصل بالماء. 
وممّن قال بهذا المعنى و مها بویتوی ا نتخاون ارح مر 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۹/ 1۰۳۱ ((تفسير السمعاني)) /٤(‏ ۳۷۲ ((تفسير 
البغوي)) (4/ 17)» ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۵)» ((تفسير الخازن)) (4/ 6۷ ((تفسیر أبي 
حيان)) .)٦٤٦/۹(‏ 
كل المع من مر ما تلع ذكرُه من الجنّات والتخیل. وممّن قال بهذا في الجملة: ابنُ 
جرير» والبيضاويء وجلال الدين المحلي والبقاعي؛ وأبو السعود والشوكاني» وابن عاشور» 
وابن عثيمين. پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 1۳۲ ((تفسیر البيضاوي)) )۲٦۸/٤(‏ 
((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰۸۲)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰6۱۲ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷ء ((تفسير الشوكاني)) (4/ ۰44۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۱4 ((تفسیر ابن 


عثيمين - سورة یس)) (ص: ہہ 
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رح 


۰ لح 7 
سورةٌ يس - الآيات )٣-٣٣(‏ تج O‏ 


)١(‏ قیل: (مَا) هنا اسم و عق الیه ای کلرا آیضا مما صتَعَنْه أيديهم» بالغرس 
والکفر والزراعة. وممّن قال بهذا القول: ابِنُ جریر والرَّجََاحُء ا والسمعاني والبغوي. 
رھش وابن جُرّيء والغليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۳۳ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (٤/٦۲۸)ء‏ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۹/٦٦٦٣)ء‏ ((تفسير 
السمعاني)) (٤/۳۷۱)ء‏ ((تفسير البخوي)) (٤/۱۳)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۲۵/۱) 
((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۸۲)ء((تفسیر العليمي)) (۵/ ۸۲). 
وقیل: المراٌ ہما مه آیدیهم: ما یتح من القََرۂ كالعضير والدّبْس وغیرهما. ومن اختاره: 
البيضاوي والالوسي. بُنظر: ((تفسير ابيضاوي)) (/ ۱5۸ ((تضیر الألوسي))(۹/۱۲). 
وجمَع الشّوكائيٌ , بين المعنيّين السابقين؛ فقال: (أي :لتكلا من ره ويأكلوا مما عمل دم 
كالعصير والدّيْس ونحوهماء وكذلك ما غرسوه وه فلن أن (ما) 000 ((تفسیر 
الشوكاني)) (47/5). 
وقیل (1) نافية» والمعنى: ليست تلك ار من صُنع أيديهم؛ وليست بححولهم وقوّتهم» ولکن 
في تو لجل سے عکھ رگ قال بهذا لوت مقانل بن ا وسح بر سای تاد 
کرو راتا والسمدي. بطر ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۵۷۸/۳)» (تفسیر یحیی بن 
سلام)) (۲/ ۰۸۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ٥۵۷)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰)۱۲۰/۱۲ 
((تفسير السعدي)) (ص: 140). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس والشدی. يُنظر: ((تفسیر یحبی بن سلام)) 
(۲/ ۰۸۰۷ > ((الدر المنشور)) للسيوطي (۷/ 0). 
وقیل: ال سا للمعنيين: أن تکون (ما) بمعنى لئ وأن تکونَ نافیة ولا مان من 
حملھا عليهما؛ قیشمل قوله: نوم ولت یه 4 ما يته لاس بأيديهم؛ کالعصیر والخبز 
وغیر ذلك» والمعنی الثَّاني: أن أيديّنا لم تعمل هذه التّمَرات. ومن ذهب إلى هذا المعنی: ان 
نت . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١7١‏ 
قال ابنٌ عاشور: (یجوز أن تکونّ «ما» في قوله: وا ءَ یه ندیه ه موصولة مَعطوفةً على 

موه #» أي : ليأكلوا من ثمَر ما أخرّجناه» ومن ثمر ما عملثهآیدیهم. .. وضميرٌ ب عَوآَنَهُ + على 
هذا عائدٌ إلى اسم الموصول. ویجوز أن یکون ما نافية» والضَّميرُ عائدٌ إلى ما در من الب 
واللخيل والاعناب والمعنى: أنَّ ذلك لم يُخلّقوه... ویجور أن يكونَ من حَذفٍ المفعول؛ = 


الجزء ۲۳ - الحزب 40 


ری مح کے و مح عير و 2 و 


ا سْبْحَنَ اآزی ی لق ار لما یت ميث گیٹ و من أنفسهمٌ وَمِمًا لا 


مُناسّبة الآية لما قبلها: 
ما آمرهم الله تعالى بالشک وشکر الله تعالى بالعبادة» وهم ترکوها وعبّدوا 
غیره وآشرکوا؛ قال تال © 


م و مد 


با سح ال حل لوح لها متا تبث اش 4. 


سس 


آي 200000 


= لارادة العُموم؛ والتقدیرٌ: وما عملت آیدیهم شيئًا من ذلك. وکلا الحذفین شَائِمٌ). ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱6 ۱۵). ۱ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۳۲ ۳۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۲۵ 4۲ ((تفسیر 
الشوكاني)) (5/ 8۲۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۵۷۸)ء ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ »)٤۳۳‏ ((تفسير ابن 
کثیر)) (/۵۷۰) مر سرد تی 6). 
قال ابن عثيمين: (الشُکر هو: القيام بطاعة المُنعم» وصَرْفٌ نعمه فيما جلها الله له.. e.‏ 
مُتعَلقه ثلانة آشیاء :الم اللنال وانجوارخ) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۱۲۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳4۹/۳). وینظر آیضا: ((تفسیر الرازي)) (77/ 5 717). 

(5) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۳۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۲ ((تفسیر السمعاني)) 
(٤/۳۷۱)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵۷۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰0۹۵ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۱۵). = 
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رک 


۳ A 
ہے‎ 9 
E 
سر سات ےو رو سے ع ہے‎ 


كما قال تعالی: 3# وین ڪل سىء خفن روج کرو 4[الذاریات: .]4٩‏ 
ردچ 
ومن أنفسهم . 

3 1 و ا 2 2 

أي: ومن النّاس آنفسهم. فخلق منهم ذكورًا وإناثا. 


مر 


مرحم سر الس روج ےہ 


كما قال تعالی: وا حى الرَوَمَينِ الڈگر والانی ٭ من نُطْمَةِ إا تچ [النجم: 
ص۵9 . 


ہم ہو م 


22 
ولا مھ ان 


الفوائدُ التربویة: 

یه بو يي > ۳ 2 ۱ 3 9 3 

في قوله تعالی: ٹل آفلا قروب # جوب شکر نعمة الله عر وجل؛ لن 
الله وبح مَن لا یشک رٌ. 

الفوائدٌ العلمیة واللطائف: 


مه 


و ے رر 7و Bs 2 7 a‏ ال رح سم 
۱- کل شیء ينمو ویتزاید تسمیه العَرّب حَیّا+ ولذا یسَمّون النبات حَیّا؛ لانه 


= قال القرطبي: هتسه سُبحانه عن قول الکفارهلذ عبدوا غيرّه مع ما ره من نمه وآثار 
قدرته» وفيه تقديرٌ الأمرء آي: سَبّحوه وتزّهوه عمّا لا یلق به. وقیل: فيه معنی اجب آي: 
عجن ولا نی لقره جر ما شاهد وه من دنت لیات ا ون سند مخ شید كاله شبعان 
اله!). ((تفسیر القرطبي)) (۲۱/۱۵). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)4۳۳ ((تفسیر القرطبي)) (۰)۲/۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٦(‏ ۰۵۷۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۳۳ ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ ۳۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(٢٦/٦۲)ء‏ ((تفسیر السمعاني)) (4/ ۰0۳۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۵۷۵ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 1۹۵). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۱۲۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


١‏ 7 أي 7 ص 
و رات جل التفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


میں و باون الان معدت الذي لسر میاه ومن هنا كارا یقولون للارض 
الفا هه سن ان مایا لا شم اکا اجات الاجم 
ای اذكو ها یه کما قال تعالی: 2 کات اليل لته ما 
سیون * لک وین رو 4 . 


-١‏ في قولهتعالی: واي لش یت وآخرها متها حا َوه 
یاو أنه إن قنا: إن الآية مذكورةٌ للاستدلال على جواز إحیاء الموتى» فکان 
يكفي قَولّه: بها + فما الفائدةٌ من وله تعالى : ماع ؟ 

الجواب: له فائدة بالنّسبة إلى بيان إحياء الموتى؛ وذلك لأته لما أحيا 
الأرضء وأخرّجَ 7 + الأرض المخضرَة التي 
لا تبث ارم ولا تُخرج الح دون ما تنه في الحياة؛ که قال تعالى: الذي 
أحيا الارض إحياءً كاملا مب للررع: يُحبي الموتی إحياءً كاملا. 

۳- في قوله تعالی: 38 وَءَايَةٌ الرس آله تیه 4 الاستدلال بالشاهد 
E EE‏ الارض بعت الموت مشاه یل بها علی |حیاء ال 


الموتی عند بعثهم یوم القيامة'". 


رس رل نان و اکا کا اکا وکا وبا كد 


7 2 روم ہے ہے 1 م و< مر رہ 7> مس و 
من خی وأعتلب وفجرنا فيها من العيون ٭ لااو مِن تمرم 4 قال عند ذكر 
ے۔ 270 مر ور 


الحَبٌ: ممن بأ ڪون یه وفي الأشجار والثّمار قال: ل ليأ ومن رو 4+ 


(۱) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۱/ ۵۳۳). 
(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۲7/ ۲۷۲). 
(۳) بنظر ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: .)۱۲١‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


وذلك لا الب قوت لا بد منه؛ فقال: یه کون 4 أي: هم آکلوه وأمًا 
مار فلیست کذلك» كا تعالی قال: إن كاه آخرجناها کانوا بكرن من غیر 
أكل» فأخرجناها ليأكلوها. 

۵ - في قوله تعالی: یه سو بيان حاجة العبد لربّه» وكأنَّ هذا 
الحصر فيه إشارة إلى تحذي الانسان Na‏ من هذا لذي 
آخرجه الله له -وهذا من فوائد الحصر-. ا إن كنت قادرًا فأخرج 
لتفسك ما تأكله؛ لك لن تأكل لمكا آخر ناه ف 

-٦‏ في قوله تعالی: من يله إشارة إلى ا کل ا ولیفه» 
وشعبه وخوضه وعراجینه ونه طلقا رتا ویر ورا وتمرا؛ 
ولذلك -واللة علم- آتی فيه بصيغة جمع الكثرة» ك اعون 4 . 

۷- وله تعالى: تن توب # حٌَص الیل والأعناب بالذكر من 
سائر الفواكه؛ لان لد المطعوم الاو وهي فيها أَنَمُّ» ولان الم والعتّبَ 
کرات بو للك شمان اہ قفا با ھا بو ايلاد إن 
الأماكن البعيدة. فإنْ قيل: فقد ذکر الله الرّمّانَ والرَّيتونَ في (الأنعام)ء والقَضْبَ 
والزَّيتونَ والثينَ في مواضع؟ 

نقول : في (الأنعام) وغيرها المقصودُ ذكر الفواكه والأمارِ؛ ألا ترّی إلى قوله 


محر و 


تعالى: نو کر مَك حرجا پو ... 15 الانعام: ۹۹]ء والی قوله: 9 سر 


.)۲۷۳ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: 5 .)١7‏ 

(۳) الجججمّارٌ: قلْبُ النّخل» واحدته ججمّارةٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ ۲۹۰)ء ((المعجم الوسيط)) 
oD‏ 

.)۱۲۹ /1١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک 1 رح 
568 حكككئ 


آلانتن إلى طعامود #6 [عبس: ٤‏ فاستوفى الوا بالذكرء وهاهنا المقصود 0 
صفات الأرض؛ فاختار منها الأكذّ الأنقَه”©. 

۸- في قوله تعالی: :7 سبح الع کل الا لها معا مت الاک ومن 
تمهت وَسنَا لا يمَلَمُونَ # أن بني آدع على أصناف متنوّعة» كما كان ذلك اشا 
یا تب الأرض؛ بل وفي الأرض نفسهاء قال اللهُ تعالى: 2( وَفِ الْأَرضِ قَطَمٌ 
متجورات 46 [الرعد: ٤ء‏ فإثبات التجاور لها 0+0 0 واحد منها يُخالِفٌ 
الح لاد لجار غیر جاره» وكذلك هنا لیم مت لش © یل على أنَّ 
في الأرض أصنافا مُنوَعةَ من اللّباتاتء كذلك ومن آنفسهم ہہ فيما حل الله 
عر وجل من بني آدم أصناقا: واف دو موی وفطي قفا 
وسعیداء ذکیّا وبلیدا عاقلا وسَفیهَا... وهکذا؛ ليَعتبرَ الإنسان قدرة الله ,عزَّ وجل 
على خلق هذه الأشياء المتضادة". 


م2 عو ۳ و م< 


22 و 2 سب الى حَلَقَ الوم لها ما بت الس 
ومن هم متا لا يَصْلَمُونَ که في قوله ٦‏ ۶ ٗ ھ*" 
مُودّعة في خلق آنواع وان وأضنافه هي التي مرت واه عن عض 
مير أضناقه كوه عن ان وأُوِعَثْ فيه الوح الي ماه عن ات 
بتدبیر شؤونه على سب استعداد کل نوع وکل صنفی» وأشرّف أنواعه هو 
و الإنسل» فتعنی و(يمًا لا وت ما ل موه تفصیاه وان کانوا 


فد ون واا فان المتأمّل یلم أن فر في المخلوقات أسرارًا + خفيّة لم 
تصل آفهامهم إلى إدراك کنههاه ومن ذلك و فقد قال تعالی: طف لر 


.)۲۷۳ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)۱۳۳ بنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )۲( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


من ار ر ومآ ریش من ایر لا قباد # [الاسراء: ۲۸۰ وقد يتفاضل الاس 
في إدراك بَعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلاء ثم يَسِوُونَ في عدم العلم 
ببتعضهاء وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شيء من دقائق الق 
سیب اکتشاف أو تجربة أو تَقَضّي آثار لم یکن يَعرفُها غیر آولنك ثمٌ یستوون 
7 تحت طی الفاء من دقائق یکیو فيد شر اتا تارف 
ها في ضمن الاعتبار بآية لت الأزواج من جمیع الاح( 

۰- قال الله تعالى: ۰ سبحو الزی خَلی لو لها متا تلد الس که 
ولم یل (الحمدُ لله الذي خلق الأزواج)» بل قال < سحن کا ان کون كل 
شيء یحتاج إلى ازدواجيّة yS‏ 


بن فافع ا ھا 


رمرم 2 بو 


۱- في قوله تعالی: ال اج نها # اعلامه بكثرة مخلوقاته: 
یل علی تاع مُلكه؛ وعظم قدرته۳. 

بلاغة الآيات: 

وت تا رت لکش مس و ما 7222 
يا ڪون 4 کلام ERE‏ لإیراد آیة على البعث والتوحيد“. وقيل: 
عَطفٌ على قصّة 4 واضرت َم تلا کت ال و 6 [يس: 07 
تلا لحال إعراضهع: وتكذييهم ار سول صلى الله عليه وسلّم» وما تشتمل عليه 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳/۲۳). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۱۳۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (4/ 15). 

(6) يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش (۱۹۲/۸). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


و 5 2 3 3 
تلك الحال من شرا وإنكار للبّعث. وأذى للرّسول صلی الله عليه وسل 
o 3 5‏ توه 
وعاقبة ذلك کله ثم أعقبَ ذلك بالتفصيل؛ لابطال ما اشْتَمَلتُْ عليه تلك 
الاعتقادات من |نکار البَعث» ومن الاشراك بال وابتدی بدلالة تقریب البَعث؛ 

1 7 ر و 2 9 2 9 1 3 1 
لمناسّبة الانتقال من قوله: 3 وإن کلم یع دنا محضرون 4 [یس: ۲ على أن 
هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراد بالتصرف» وفی ذلك اثبات الوخدانیّة(). 

چ وقیل: ان قوله: 2 وَدَايَةٌ 4 مد للاهتمام به وت تنکیرها 1 للتفخيم'". 

- وفي قوله: ¥ وَدَايَةُ هم اش لَك يها ...© بدا بالأرض؛ لأنّها 

مُسَقَرهم» حرَكة وسُکونًاء با وموتّا". 

2 کے مر 1 ہی سی مج چر۶ 2 ۳ ی 

- وجملة #أحييتها :# في موضع الحال من ##الارض کی وهي حال مقيّدة؛ 

لآن شیاه الأرضى هو شا ادلی کات سیت اشرکہ یکرت 
2 و ا و زر 0 ہے۔۔ رد وو 5 

جملة 9 آحیتها 46 بیانا لجملة ۶ و م آلارض ؛ لبیان موقع الاية فيهاء 

أو بَدَلَ اشتمال من جملة و وای م لش که أو استضٰنافًا بان + كأنَّ سائلا 
ےہ ع و 

سَألَ: كيف كانت الأرض المَعید ۳4 
4 4 روص وس ےک م حو 7 ر سے 

- قوله: ##وَأَخْرَجنَا مها حبا ينه يألو # إخرا الب من الأرض: هو 

إخراجه من تباتهاء فهو جاءَ منها بواسطة» وهذا دماح للامتنان في ضمن 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲). 
(۲) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)۱٦٦/۷(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 14). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۱8 ((تفسير البيضاوي)) (4/ ۰۲۲۷ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (117/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55)» ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ٩۱۹۲‏ 
قبي الو قاع ONO‏ 


(0) سبق تعریفه (ص: ۵۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


SUE 


الاستدلال؛ ولذلك 2 عليه ند ی کون کے 
- وتقديم الظرف ی نہ على کنو #؛ للدّلالة على أذ الب هو 
اي ء الذي يتلق به ا لقیش؛ فتقديمٌ فة ال الاختصاصٌ» 
وقد ملم أن المأكول عبر مم تَص شختش به لک لح عل أله الال 
في الارتزاق» والمأكولاثٌ تابعةٌ له فإِنّه إذا كل رل القَحطء وإذا خصر جاء 
10837 ہہ" 7 الششخصيص على المُبالغة والادعاء نحو 
إطلاق اسم الجنس على قرد من أفراده» كحاتم الجّواد. ویجوز أن یعدم 
Oe‏ ۱ 
۲- قوله تعالی: ۵ e‏ کی راپ ات 
ليون که - قوله: ل وسلتا ھا + جلت بین تخل وم # أي: من آنواع 
النخل والعنب؛ ولذلك جمقا ذون الحبٍ في قوله: حب 4 بو 
الجنس مُشعِرٌ بالاختلاف ولا كذلك الال على الأنواع”". فالجمعٌ في 
والاعناب دون الحب فيه لاله على 0 اختلاف الأصناف في الع a‏ 
الموجب لفات الظاهر في القدر والطعم وغیر ذلك". 
2 رت تل وب # في المواضع التي ذکر الله فيها الفواكة لم 
يُذكر مر إلا بلفظ د ENS‏ رك يدك CN‏ 
بل ذکره بلفظ العتّب والاعناب ولم یَذگر الكرْم؛ 7 ذلك: أنَّ العتَبَ 


1 


۴ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۱۵ ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۷٦۲)ء‏ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۲ )۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳ .)١5‏ 

.)۱۲۹ /۱7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


< ص کک : رح 
568 حكحكككئ 


200 E 0 ê 2 9+ 7 

شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة» والنخل بالنسبة إلى ثمّرته 
۰ ۳ 70 5 2 2 7 5 9 م 59 a‏ 2 
ولاج یت ہت سس ود یت وآثار الصّنع'''. 


مر مر مر و یں 


>7 رن 
م کہ سر تہ 


-قوله: یاون تمعن (جَعَلنا)» وتاحیزه عن تفجير الٹیون؛ 
لأنّه من مبادی لاثما آي: وجَعَلنا فيها جنّات من تخيل» ورَنبْنا مَبادی إثمارها؛ 
لبأكلوا من تما ذكرٌ من الجنّات واخیل -على قول في النفسیر-؛ بإجراء 
امیر مُجری اسم الاشارت فالالا إلا بالأنهار. ی كار 
حاملة للشمار ال مد وتو الأنهار؛ فلهذا ئا قال: ورتا ما 
اكه باون پچ فقال عَقَيبَ ذكر الحَبّ: (فمنه ال وذلك لن 
ال قوت وهو يتم وجوده بمیاه الأمطار؛ ولهذا يُرى أكثّرٌ البلاد لا یکون 
بها شَيءٌ من الاشجان ال والحراثة لا تبطل هناك؛ اعتمادًا على ماء 


سی یم ور 


السّماء وهذا اط من اللہ؛ حيث جَمَل ما یحتاخ | إليه الانسان اعم وکو 


س یزاین ر قبل: سم جس 
بطريق الالتفات» وأضله: (من مراک كما قال: « مت 

فنقل الکلامُ م من اكلم إلى العِة على طريقة الالتفات» والاضافة إليه؛ 
لا الم بخَلقه» والمغنی على ذلك: ليأكلوا ما خلقه اله من تم وممًا 


مله يديهم م من العرّس والسّقي والتلقيح وغير ذلك من الأعمال إلى أن 


.)۲۷۳ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)۱٦٦/۷( ینظر: ((تفسير آبي السعود))‎ )۲( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 

.)۲۷۳ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


S2‏ سوہ يس -الآيات 
4 


ںادان 
SONS‏ 


بلع ار متها يعني: أن الكَمَرَ في نفسه فعل الله وحلقه» وفیه آثار من كد 

کی 
- وقيل: إل الصّميرَ في نموه عائدٌ على الماء؛ لدَّلالة الکیون عليه» ولكونه 
على حَذْفٍ مُضافِ؛ أي: من ماء العُيون» وقیل: على التخیل» اي به 
للعلم في ا شتراك الأعيان فيما علق به التَخیل م من أكل تَّمَرِه. أو يُرادُ: من ثَمَر 
ال 


- وله( ڪا وين رو وما وت ا هځ فک ق ڪرو يجوز آن نکون 
(ما) نافية» على أنَّ الثّمَرَ لُق الله» ولم تعمل يدي النّاسء ولا یقدرون 
على لق وهذا أوفرٌ في الامتنان» وأنسَبٌ بسیاق الاية مساق الاستدلال. 
سا مھا في وه وم مه یهن توص ولة ہاو 
شرو 4ہ أي: لب کلوامن ثَمَر ما حرجنا ومن تمر ما عَملنه یدیھم؛ فیکون 
إِدْماجًا للإرشاد إلى إقامة الجنّات بالخذمة والسّقيء والتعهّد؛ لیکون ذلك 
أو لأخلالهاء وضمی ی على هذا عاط إلى اشم الز سول 

- قوله: اه قراءةٌ الجمهور بإنْبات هاء الصمير عائدًا إلى المَذكور 
ناب ےش ےت و ہت 
ولف لاوما عَوِلَتْ #6 بدُون ھا“ ا ا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۰6۱۵ ((تفسیر البيضاوي)) /٤(‏ ۰۲۸ ((تفسیر أبي حيان)) 
(9/ 19 ((تفسير آبي السعود)) .)۱٦٦/۷(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (9/ 16). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۱۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۶). 

۵۹۸ ينظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۰۳۰ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ )٤( 
.)۳۵۳ /۲( ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 
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لي 


ص کک : رح 
جو سس ےھ 


کی 0 7 3 +9 58 
لکوت زع جار على حدق لسر لان كال مرب وور أن کون 
من ذف المَفعول لارادة الثُمومء والّقدیژ: وما عملث أیْدیھم شینًا من 
ذلك(. ۱ 


کی ےب 


E‏ “ تَفْرِيعٌ وتوبیخ وإنكارٌ واستقباحٌ 
و ٹک ےے ےتا 
أي : یرو هذه الى أو اک نموت بھاء فلا یشک روتّھا؟! 


- وفع هذا الاستفهامُ الإنكاري لا بتک رون # على قوله: 0 


ین ترو وم یلته أيهم #؛ سيان ن عدم شكرهم بأن انّخذوا لذي أ 
الصّنعَ العجیت آنداد۱۳ 


کش 5 1۳ئ2 ۶ 0 ا ۶ 
حوس ہی ہے سس یہوج الا حاير 
اک » فکیف یِستموّون على الاشر اك به“؟! 


يوم و مد جم ے > 


ہے ماب 1 سح از ف خَلی اج نها مسا تيت الس ومن 


۳0+" 5 یھ ...€ الجملة متا تسوقة 
لتنزیهه تعالی عم لا یلق به» وعمًا فعلوهٌ من ترك شكره على آلاثه المَذكورة» 
واستعظام ما ذكر في یز صلة من بَدائع آثار فدرته» وأسرار حکمته» وروائع 
تغمائه الموجبة للشّكرء وتخصیص العبادة بەہ اجب من إخلالهم بذلك 


.)۱۵ ۰۱۶ /۲۳( ((تفسیر ابن عاشور))‎ O 

(۲) ينظر: ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ۰۲۸ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ 4 4)» ((تفسیر 
أبي السعود)) (۷/ ۰6۱7۷ ((|عراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۹۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵/۲۳). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص لح یئ 
(م _سورةٌ یس - الڈیات )۳٣-٣٣(‏ تج Oa‏ 


00 
+ 
6 


وا و ۳ سب الى عقاو لها ه اعتراض بين جملة 
ايه رش (یس: ۳۳] وجنلة <( ايه € [يس: ۳۷ 
ارہ ذكر إحياء الأرض» وإخراج الب ولج منها؛ فن لذلك أخوالا 
وابداعا عجيباء يكر تعظیم مُودع تلك الصّنائع ب بحکمته؛ وذلك تَضمَنَ 
الاستدلال بلق الازواج قاط تا ة الإذماج”". 
- وا سکن عَم یح الذي هو اعد عن السّوء اعتقادًا وقول أي 
تا مد عنه والحُكم به نسح في الأرض والماء؛ إذا آبعد فيهما 
وأمْعنَ ومنه فرس سَبُوحٌ أي: واسع ع الجزي» و سبح 4 هنا لإنشاء 
تیه الله تعالى عن أحوال الُشرکین تنزيهًا عن كل ما لا یلق بالهيته. 
وأعْظم الإشراك به. وانتصابه على المصدريّة ولا یکاڈ يُذْكَرٌُ ناصبّہ 
أ E E‏ بعلن SLA‏ 
به حقيقا بان وفيه مُبالّخة من جهة الاشتقاق من السّبْحه ومن جهة ال 
إلى التفعيل» ومن جهة العُدولِ عن المَصدّر الّال على الجنس إلى الاسم 
الموضوع له اسلا سيّما الم المشيرٌ إلى الحقيقة الحاضرة في له 
ومن جهة |قامته مقام المَصدّر مع الفعل. وقیل: و 
ا بان من اھ و 
الات لس فالمغنی: تن بذاته عن کل ما لا لر به تما خاضا به؛ 
فالجُملةُ على هذا إخبارٌ من الله تعالی بتنزّھہ وّراءته عن کل ما لا يلي به ّما 


.)۱٦۷ /۷( ينظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )١( 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵). 


وتقدم تعریف الادماج (ص: ۵۵). 
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س تا ےہ تحت 
71ر او تس + ولا کرت ھا راہ 

- وإجراءٌ المَوٴصول على الذَّات العَليّة في قوله 2 سح الى یالوج 
لها + للإيماء إلى وجه إنشاء الَنزیه والتّعظيه””". 

- وجيء بضمیر جَماعة العقلاء في قوله: ومن انمه متا ایکون 4 
تخل لتوع الانسان؛ ترا لكونه لصو بالعبرة بهذه الآية» وللخلص إلى 
کو ۲ بالعبرة في قوله: و ومنًا لا يعَلمُونَ 4 . 


0ءء ۹9۹9۹۹+پ۷۷۷ يها قرام 


0 ن3 


3 


مَعاش الاس وتماش أنعامهم ودوابّهم وأصنافٌ أنفس النّاس؛ لا العبرة 
بها آفوی نم که ۳ َعُمُ المخلوقات مما يَعلَمُه الاس وما لا یعلمونه في 
مُختلف الا قطار والأجيال والعُصورء وقُدَمَ ذكرٌ بات إِيثارًا له بالأهمّيّة في 
هذا المقام؛ لأنّه أشْبَهُ بالبعث الذي ما إليه قوله: ۵ وان کل لا بیع 
روت آیس: ۲ وتکریژ حرف (من) بعد واو العطف للتّوكيد©». 


ہے وج عو م وم و مج عر و کر 


- وفي قوله 2 شيعن اَی ی روج ك اهايا ديت الا وم ن انفسھم 


ہم ہو م 


الا موه ما یعرف في البلاغة بالتّناشب بِيْنَ المعاني أو صحة 


(۱) پنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱7۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱5). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱5). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/۲۳). 

.)۱۷ /۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(0) هو أنْ يت کک في رل کلامه سی یس هم بععرفة عو ةارما أن کرات 
يحتاج إلى تفصیل أو موجه يفتقرٌ إلى توجیه أو محتملا يتاج مرا منه إلى ترجیح = 
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وقد أَنَتْ صحََةٌ الَفسیر في هذه الاية ُقترنةً بصحَة الَقسیم» وانمَجٌ فیهما 
الت وال فکان فیها اربع فنون؛ فقد قَدم ان الات وانتقل 
على طريق البلاغة إلى الأغلىء فى باشرّف الحَيّوان» وهو الانسا؛ لیستلزم 
ذکڑہ بق الحَّوانء ثم لت بقوله: وتا ایو 4 فانتقلَ من الخصوص 
ان العموم؛ ندرج تحت العموم". 


- لايَحصُلُ إلا بتقسيره وین ويقع سیر بعد الشرط أو بعد ما فيه معتى الشّرط أو بعد 
الجارٌ والمجرون أو بعد المُبتدأ الذي سیر خبَرٌ ره. پنظر: ((تحریر التحبير في صناعة الشعر 
والنٹر)) لابن آبي الاصبع (ص: ۱۸۵)ء ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (۳۷۰/۲) 
((اعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (1۳۱/۲). 

(۱) سیم الصّحِيحُ أو صك الأقسام :هو استیفا المُتكلّم أقسام المعنی الذي هو آخذ فيه» بحيث 
لا یخادر منه شیاه أو: یسم کلام قسمةً مستوية تحتوي على جميع أنواعه؛ ولا يرح منها 
جنس من آجناسه. يُنظر: ((الصناعتین: الكتابة والشعر)) للعسكري (ص: ۰6۳۱ ((تحریر 
التحبیر)) لابن آبي الأصبع (ص: ۰6۱۷۳ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (0/ ۳٥٣‏ 0۷ ). 

(۲) رتیت الذي تستدعيه البلاغةٌ هو الانتقال في نظم الکلام ورّضفه من الأدنى إلى الأعلى. 
ور ((تحریر التحبیر)) لابن أي الاصبع (ص: ۰۱۷۹ «رإعزاب القرآن وبيافة)) لدرویش 
(65/9). 

(۳) لان مفردات آلفاظها سر ة بصفات الحسن؛ ٠‏ وكلّ لفظة سهلة مخارج الحروف. سَلمَت 
من المحذور اي يقتضي تهذییها؛ 07-۳ والغرابة ومُخالفة القیاس» بل وضعّت على أصحٌّ 
ترتيب» وآسهل تهذیب. وحصّل النَّهذِيبُ في نظمها بحصول خسن الترتیب. يُنظر: ((تحریر 
الت لذن یه( ۱ (جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۳۱۸)ء ((إعراب 
القرآن وبیانه)) لدرويش )۳٦۸ /٤(‏ و(۳۷۸/۲) و(9/ 55). 

.)۱۹۸ ۰۱۹۷ /۸( ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش‎ )٤( 
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1 7 لي 5 ص 
ان ا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


)-٢۷( الآيات‎ 


مار کو مهد 3 ہم ھ موم ری و يج وم م مھ کے رم کے 
4 5 


اک تنيز لزي رليم © نمکرت كرحو هقی( 1 


نه وو ام 


ا وا وف 


الم نی ها أن ندرك الق ولا اتل ساب الا 
غریب الکلمات: 
الع : أي: تخر تن وأصلٌ (سلخ): يذل على إخراج شَيءِ عن 
جلده(). 
رق 4 آي: اتا e‏ بقذر والتّمدیز: بطل على جُعل الاشیاء بقدر 
ونظام مُحکم وعلی تحدید المقدان مثل تقدير الأوقات والكمّيات 0 
الموزونات والمعدودات» وال 6 ان اي فا 


یر 


ا و 7 
وتقوس واصفر» وأصل الم رجون: منّ الانعراج» وهو الانعطاف. 

4 ا 0 ہر کی و و ع 
(فلك): يدل على استدارة في شيء(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 44۳4 ((غریب القرآن)) للسّجستاني (ص: 441۷ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۹۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ١9‏ 5)» («تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰9۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٩‏ 4 ۳). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰61۲ ((تفسیر 
ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۷۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۳۷ ((تفسیر القرطبي)) /١5(‏ ۰6۳۰ ((التبیان)) لابن الھائم 
(ص: ٩‏ ۰)۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: .)۱۵٩‏ 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱7/ ۰۲۵ ((غریب القرآن)) للسّجستاني (ص: ۰0۳5۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ٤٥٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 145). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کک : ص لي 9 
جر سورة یس - الآيات (4-۳۷) تج O‏ 


مُشکل الإعراب: 

وله تعالی: کا وا کک 

وله تعالی: 2۵ ومع #القَمَرٌ: مُنصوبٌ على الاشتغال''' بفعل تحذوف 
سوه المذکون والتقدير: وقدرنا القمر فَدرْناہ وقرئ: والقمر که بالف“ 
یا لخر سرت مد والّقدید: وا لهم القَمَرُه ویجوز أنْ بكو مُبتد 

کرک 

0 ماز فيه وج أحدّها: آنه ظرف. أي: قَدَّرْنا مسیره في منازل. 

لّاني: آنه حال على نة ذف مُضافء تقدیژه: ذا منازل «الثالث: أنه متفعول فان 


۳1 
ا 


ساو ہے ہے و 


بتضمین فَدَرَنَه #معنی: صَيّڑنا 0 :اه تسب ره والاصل: 
نله منازل» فغذف الجا وأوصل الفعل إلى الضَّمير اب۰۳ 
المعنی الإجماك: 
یقول تعالى د مت بعض ذلائل وحدانته» وعظيم در وقلامة عظیمة لهم 
اا عل رجنام ة الله تعالى» وکمال قدرته على إحياء الموتّی :ال 


حيث ينع الله عنه اهار فيضي لس في ليل میم والشّمسٌ تجري بقدرة اله 
تعالی إلى مکان قرارها لذي ده الله لهاء ذلك تَقدیر الله العزيز الذي لا ياه 


یی ہی لجرالا میب إذا تقدم اسم على فعل صالح ان يَنصبه فا أو محا 
وشغل الفعل عن عمله فيه بعمّله في ضميره؛ صح في الاسم أن يصب بفعل لا یط ممائل 
للظاهر أو مُقاربه. وله أحوالٌ في إعرابه. بنظر: ((شرح ات ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 
۱۷۲ > ((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد الأزهري .)٤٤١ /١(‏ 

(۲) قرآه بالرفع: اب کثیر نافع وآبو عمرو وروح وقرأه الباقون بالنّصب. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (۲/ 0۳۰۳ ۱ 

(۳) ینظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ ۰44۸6 ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۰۱۰۸۲ 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي /٦(‏ ۱۵۳) (۹/ ۰۲۷۰ ((تفسیر الألوسي)) (۱۰/۱۲). 
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ا 

ثم يذكرٌ الله تعالی آية 
في كَل ليلة في نزل» فإذا صار في آخر منازله آصبح في دفته ووه كر جون 
البّخلة اليابس المتقوّس. 

ولا صح ولا انی للشّمس أن درك الم في تسیره فتجتمع معه بالليل» 
وكذلك لا يصح ولا یلیل أن سق الما فیزاحته في محل أو وق 
اّما کل واحد من الشّمس واه اليل والّهار: يدور في فلك السّماء ءفیسیرٌ 
في هذا الکون بنظام بَدیع! 


9 
| 


و" وقدَرْنا سَيْرَ القمّر في منازل؛ بن يَنزل 


بین شبحاله ظاهر قذرته عن طریق الم في الأرضي وت 
لب ذلك بیان مظاهر تُذرتہ عن ری الل في کلب لب هار 
0 الشمس والقس فقال(): 
وَءَايَةَ متخ نها شم لیم مون رع 46. 
آي: وعلامة عَظيمة لهم ۳ على توحيد الله وکمال قدرته على إحياء 
ا و الْيلْ؛ حبث تنم عنه اهار دالاس فد ازا 
و 
فی ظلمة. 


(۱) يُنظر: ((التفسیر الوسیط)) لطنطاوي (۱۲/ ۳۱)ء وینظر آیضا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۲۸). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۳4 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰۵۷۲۰۵۷۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۵). 
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سس 9 ات 
بت 

لما ذكَر الوقتین؛ ذکر آیتیهماء فقال: 

وت يك تیآ 


گے ا 28 2 8 ا 
أي: والشمسش") -التي سُلخ النهارٌ من الليل بغیبوبتها- تجري بقدرة الله 
تعالی إلى مَوضع قرارها الذي قدَّرَه الله لها". 


(۱) قيل: یحتّمل أن تكد الوا للعطلف على الليلء والتقدیژ: ا ره 
الوا ابتدائية» والشمش: مبتدأء وما بعدّها الخبّرء ويكونٌ الکلام مُستاتا مشتّملا على ذکر آية 
مُستقلة. يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (4۳6/6). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤۳٤)»ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (017/7/1): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (١۱۲۹/۱)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 140)): 
ایر ابن غاشور)) ۳ ۰ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۳۷-۱۳۵). 
قوله و وق ری لصا که فيه أقُوال؛ منها :إلى موضع قرارها . ومنها: أن مُستَقَرها 
را لالجارزه ولا قط رز و ا وا : لوقت واحد لا تدوه؛ قاله تاد . ومنها: 
لوقت لها إلى يوم القيامة؛ قاله مُقاتل. ومنها: تسیر في منازلها حتّی هي إلى مُسَقرّها الذي 
لا جاوز ثم ترچ م إلى آوّل منازلها؛ قاله ابن السّائب. ومنها: إلى مُستَقرٌ لھاء ومُستَقَرھا: 
2 منازلها في الغروب؛ وذلك لأنّها لا ترال کَعَدُمْ الی آقصی مغاربھاء ثم ترجع؛ قاله 
روغ کی اگ شین ا OTE‏ رلک LA‏ رفس مفائل زد 
سلیمان)) (۳/ ۰.۵۷۹ ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱٩۲‏ ((تفسير ابن الجوزی)) 
(۲/ ۰۵۲۲ ۵۲). 

قال ان کثیر: (في مَعنى قوله: لها که قزلان: 


2 


۳ 


أحذهما: أن المراد: مُستَفَرُھا المکانی وهو تحت العرش. .. كما جاءّت بذلك الأحادیث.. 


والقول الثّاني: أن القراة رش ا نت کا زمر ور امه لها شم 


حَرَكتّها وتُكَوّرٌ وبلّھي هذا العالمُ إلى غايته» وهذا هو مُسَتَقَرُها الزّمانيُ . قال قتادة نر 
لها 4 أي: لوفتهاء ولأجَل لا تَعْدُوہ). ((تفسیر ابن کثیر)) .)٢۷٥/٦(‏ = 
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۲۱ 7 لي 5 ص 
OE‏ حجار التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > ھ2 


۶۳ 


عن أبي ذر رَضِيّ الله عنه» قال: ((قال الب صلی الله عليه وس لأبي كر 
ین غرّبت الم ارف آين د ل ا أعلم قال: فإنها 
تب حنَّى تسد تحت اعرش فَستاودَء دن لهاء ويُوشك نتسب فلا 
يقل منهاء وتَستأذنَ فلا یود لهاء يقال لھا: : ارجعي من حَيثُ جنت فطع من 


7 


مغربها» فذلك وله تعالی: و رامش تر ٣‏ 2 ما ذلك تقدرالمریز 
الم یلیر 4))'”'. 

ص>صصىى یہہ 
عن قول الله تعالی: ‏ وََلكَمَش و کہ لهسا ؟ قال: مُستقرڑھا تحت 
العرش))”''. 


دک مير الع زالعليو لیر 4. 


أي: ذلك تقديرٌ العزيز الذي بعرّته قَهَرَ المخلوقات العظیمة کالشُمس؛ 


و وم در 


- وقال ابن جزي: (وفي الحدیث: «مستقرما تحت العرش تسد فيه کل ليلة بعد غُروبها», 
وهذا أصَح الأقوال؛ لوُرودہ عن الم على الله عليه وس في الکدیث القؤر ف التخاري 
,/۷٣ 1۸/۱۲۹ ۶ ۹۷۷۸‏ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ 4 4۲). 

(۱) رواه البخاري (۳۱۹۹) واللفظ له» ومسلمٌ .)۱٥۹(‏ 

(۲) رواه البخاري (4۸۰۳) ومسلعٌ (۱۵۹). 

(۳) قیل: الإشارة ب ل٥ك‏ 4 إلى جزي الشمس؛ أي: ذلك اليجَرِيٌ على ذلك التقدیر. ومن قال 
بهذا المَعنی في الجملة: ابن جریره وال والتيضاويٌ» وَالنَسَفْىُ والخازن؛ والرَّسْعَنِيٌ» 
وأبو السعود» والقاسمی. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 4۳۵ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (۹/ ۰1۰۳۵ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 6۱7 ((تفسیر البيضاوي)) (4/ 6۲۷۸ ((تفسیر 
النسفي)) (۳/ ۰۱۰ ((تفسیر الخازن)) (4/ ۰۸ ((تفسیر الرسعني)) /٦(‏ ۳۳۷ ((تفسیر 
آبي السعود)) )۱٦۸/۷(‏ ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۸۹ 
وقیل “الإشارة لی ما ذکر م من أمر الليل والنھارِ والشّمس . ومن قال بهذا : القرطينٌ . يُنظر: ((تفسیر 
القرطبي)) (۲۹/۱۵). ویٔنظر آیضا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۲۳). 
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8 
52 سورة يس - الآيات 
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5 


١‏ 8 بو و 7 4 1 0-73 ےج 
۹ 3 ۰ 2 5 6 6 7 3 
الأمْرَ فیطرد على نظام عجیب ونهج بدیع» لا یعتریه وَهَنْ» ولا یلحقه خلل(). 


۰ 
2 


٤۴‏ 2 الل و ا 0 قال 


IS tL 


الق رکه مازح عاد كلمن القربر © . 
٤‏ ہے ۳ بت 
أي: وقدرنا القَمر منازل تسیر فيهاء وينزل كل ليلة فی واحد منھاء حتی 
تمل ضَوْءُه ويصيرَ بَدرّاء ثم تناقص شيعا فشیتّا حتی يَعودٌ هلالاء كحُود عذق 
ا گے ۳ Au‏ اه 


کے 
۳ 


كما قال تعالی: 3# ه وآآزی جَعَلَ الم یا والقمر ورا ودره متازل نع موا 


ی 


عَدَد یی وَألْحِسَابَ ‏ [یونس: .]٥‏ 


وو 
کر ضح سس رے 3 ون 0 24 


ل کے ر م ور 5 ۲ سے ا ره ر موم 
۶ لا مس بین ا أن ندرک مرول بل سابل التبا ول فی لك سبحو © 4. 


(۱) ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۰)۲۹/۱۵ ((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۷۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/۱٦(‏ ۰۱۳۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰1۹5 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۲۳). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۱/۱۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤٤٣٦ء‏ 1۳۷ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰۱۲ ((تفسیر 
الزمخشری)) /٤(‏ ۱۷). ويُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (7/ ۵۷۷ 
۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۰۱۳۲-۱۳۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ٦۹٣١)ء‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۲۲ ۲۳). 
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کی“ ص بح ص 
568 وه 


وكان القَمَرٌ مُقارنا للیل» وکان في یل والٹھار منافع للنّاس؛ اعتّرّض بذكر 
نظام الشمس والقَمر في انتا ء الاعتبار بنظام اليل والتهار". 

O‏ ال من الشمس والقَمر مَنازل لا يَعْدوها؛ فلا یَغلب ما 
هو آیته ما هو آي الآخرء بل اجات سلطا هذا ذهب ذاك» وإذا جاء ذاك ذهب 
هذاء فإذا اجتمّعًا قامت السَاعة- تحرّر أنَّ تيجة هذه القَضايا©: 


لايُمكنٌ للشُمس أن تلع ل ل شن وممتنع”". 


أي: ولا یسبق الليل الٹھار'“'. 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 5 ۲). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ 177). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۳۸ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 9۹۸ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ ۰0۷۹٩۰۵۷۸‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 195)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 4 1)؛ 
((تفسیر ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: 4۵ ۱). 
قیل: المراذ: ل لابكق آن یجتمغاه فتکوّ الاوقاث کلهانهازا لا یل لبا بل لعل منهما 
مع اف رال رلک موم ما وف بویت فان تا لسن فى انس ای عرش 
وابن تیمیّف والسعدي. ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۳۸ ((مجموع الفتاوی)) لابن 
تيمية (7/ ۰۵۹۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: .)٦۹٦‏ 
ومن قال بتحو هذا القول: آبو صالح» والضحاك وقتادة وعكرمة» والحسن. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جریر)) (۱۹/ 4۳۹)» ((تفسير ابن أبي حاتم))(١‏ ۱ ((تفسير ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۷۹). 
وقیل: المراڈ: تيآ تصطدع امس بالقمر» خلافًا لما يبدو من قرب منازلهما؛ فإنَّ ذلك من 
المُسامتة لا من الاقتراب. 7ه ”2 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن ےا (۱۹/ ۰۳۸ ۰4۳۹ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۳۳ ((مجموع 
الفتاوی)) لابن تيمية (٦/۵۹۹)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۰)۵۷۹/7 ((تفسير السعدي)) = 
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رح 


7 : کر 
زر سورة یس - الآيات (4-۳۷) تج O‏ 


وو 
ےرس اک ور ہم ہے و 
وکل فى فلل سوک 
أي: ررق فلك | لسّماء"". 


-(ص: 1۹7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۲۶ ۲۵). 
لت ألفاظ المُفشرینَ في تسیر هذه الآية وان كانث معانيها متقاربة: 
فممّن قال إن المَعنی : ولا يدرك سواد الیل ضوء التّهار ر فیغلبه على ضوئه: مقاتل بن شلات 
9ہی9 مقاتل بن سلیمان)) 9 ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 4 ۱۲). 
وممّن قال: إن المعنى: ولا يدل الیل علی الٹھار قبل انقضائه: الواحدي» والبَعَّويُ» وجلال 
الو اا والسعدي. ار و البغوي)) 
(4/ ۱۵) تفسير الجلالین (ص: ۵۸۳)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 145). 
ومگن قال: ن المَعنی: لا صل لیل بلیل لا یکون بیتهما تھاڑ فاصل: السَمْعانی واب جر 
راخ میں نظر: ((تفسیر السمعانی)) (6/ ۰6۳۷۹ ((تفسیر ابن جزی)) (۲/ ۰۱۸۳ ((تفسیر 
ابن كثير)) /٦(‏ 0۷۹). 
وممّن قال: إِنَّ المعنى: لا یسبقه فیفوتّه ولكن يُعاقيّه: البتيضاويٌء وأبو الشُعودہ والشّوكاني. 
نظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4۲۹۹ ((تفسير أبي السعود)) (۸/۷٦۱)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ ه؟:). 
قال ابن قتيبة: («(ر ال سایق تاره یقول: هما يتعاقبان ولا يَسبقٌ أحذهما الآحَرَ: فيفوته 
وك بن مجيء صاحبه).((تأویل مشکل القرآن)) (ص: و 
وقال ان تيمية: (9( وا بل سین ار لا يفوثه ويَتقدَّمُ أمامّه حتی یکون بینهما برزخ؛ بل هو هو 
مصلل به لا هذایَفصل عن هذاء ولا هذا یتفصل عن هذا). ((مجموع الفتاوی)) .)0۹٩ /٩(‏ 
وینظر: ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (5/ 4۸۵). 
وقیل: معنی قوله: ولا الل سین ار 4 أي : آية اليل آية النهار» ومن اختارہ اسف وان 
عجيبة. ينظر: ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰6۱۰9 ((تفسیر ابن عجیبة)) (5/ 01/1). 

0ر ((تفسیر اب جریر)) (۱۹/ 6560 ((تفسیر ابن کین (۹/ ۰6۵۷۹ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ٦۹)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰6۲۰۲۵ 
قيل المراد : ب طاول ف فاك خوت 4: بل هار الم رین وممّن قال بهذا القول: 
SS‏ سے قفي سو ی 
(٦/۷۹ء)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۷). = 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ری مش لا کلف تقر لمیر ٭ ودره ا 
وحم ۲ ۳ ا سم > ۳ مچررر رم مه و م 270 8 7 
الم ٭ لا السّمس نی ها أن ندرك الم ولا الیل سایق التہار وکل في فلل 


تبرت که کل مذا 5لیل کا وبرهانٌ باهز علی لله الخالق» وعظمة 
أوصافه» خصوضّا وَضْفَ القدرة والحکمة والعلم في هذا وضع 

-١‏ قوله تعالی: ولا وا هم مار 4 فيه دلالة بي على ما تذهبُ 
إليه العربُ من أنَّ الیل قبل الّهار؛ لا السّلحّ والکشف بمعتّى واحدء وإذا كان 


Lt 
FIs A> مس ور‎ 


ذلك» وكان الله تعالى قال: لح ار » والمسلوځ منه یکون قبل 
ا کم خی ہہ a‏ ا 
المسلوخ» فيجبٌ أن يكون الليل قبل الٹھارء كما أن المغطی قبل الغطاء””. 


= لکن ذکر اب جر أله لا يُوصَفٌ الیل اهاز بابح في الفلّك. يُنظر: ارش و حو 
(٢/١۲)۔‏ 
وقیل: المراٌ: الشمسٌ ال ر لح رگن قال بهذا: الواحدي والرّْعني» وجلال الین 
المحلي» وال والسعدي. بغر ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ 4۸۷): ((تفسیر الرسعني)) 
۳۳۹/۷۱ ((تفسیر الجلالين)) (ص: 4۲۳)» ((تفسير العليمي)) /٥(‏ ۱64۸9 ((تفسير السعدي)) 
(ص:595). 
وقیل: المراد: الشمس والقمرٌ. رمک اختاره: مقاتل بن شلہنات راب اي زین وال هری 
راخ بجزي. ُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان))(۳/ 0۸۰ ((تفسیر ابن أبن زمنین)) (4/ ۵ 4)» 
((تفسیر الزمخشري)) (۳/ 4۱۱۵ ((تفسیر ابن جزي)) (۲۱/۲). 
قال ابنُ جُرَيّ: (أتى بلفظ 0356 ویس خوت )4 وهو جَمعٌ» مع ۳ والقَمرٌ اثنان؛ 
أنه راد جنس مَطالعها كلّ يوم ولیلةه وهي كثيرةٌ. قاله الزّمَحْضَريٌ). ((تفسیر ابن جزي)) 
(۲۱/۲). وہُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۳/ ۱۱۵) 

(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹7). 

(۲) يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي (ص:۲۱). 
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a 
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فالأصل هو الظلام. والنّهارٌ طاری عليه؛ ولهذا يلح منه» وهو كذلك؛ فان 
ہے 7 0 و ع 3 3 وبي 9 
ال الشر سیت مالس خاد ورات عل اا 


الام ويأتي لور یه 

۳- في قوله تعالى: داهم ون تذكيرٌ الل بهذه النّعمة؛ وأنّه لوا 
نعمة لله علينا بهذ هار الذي يُسْلّحُ من الیل دنق في ظلمة وهذا باتك 
متعبٌ للناس» وضاز بهم قال تعالی: اور إن بحصل لمکم الیل سرا 


صلا 
و وه اقم عير م و 


ہ ہو صمح لمن ےی کے > م2 و ١‏ کے عم ۳ 
إلى دوم القيلمة من إلنه غير الله ياتحكم بضياء أفلا تسمعورت f‏ [القصص: ۷۱ 


ول ہو کک ہی و ا ا موس ا شا و 1 کے 
-٤‏ أن هذه الشمس مقدرة تقديرًا بالغا مُتظمَا؛ لقوله تعالی: لك ند 


وم 


المرب اللي ويَشْهَدُ لهذا الواقعٌ؛ فان هذه الشمس منذ خلنها له زلی أن 
زول وهي في قلکها لا تدم ولا تس عن لش التي مرها عر وجل أن تکوںَ 
عليهاء ولا ترتع ولا تتخفض, حتی قيل: نها لو تحَفض مقدار درجة لاخرقت 
الأرض» ولو ارتفعت مقدارَ درجة لجَمّدت الأرضء ولکنّ الله عر وجل جَعَلّها 
على هذا التقدير البديع المُحكم الذي لا تخیر ذلك تقدر سيير ۳. 
-٥‏ في قوله تعالی: ‏ وَالْقَمَرَقَدَرنَهُمنَازِلَ4 أن هذا القَمرَ آية من آيات 
لله عر وجل حیثٗ هو مَوضوعٌ في فلکە ومع ذلك له منازل یتزلها کل ليلة» 
فليس مُطَلَقَاء ولکثه مر بمنازلَ يلها کل لیلق والحكمةٌ من هذه المنازل 
هي أن یعرف الا عدد السَّنِينَ والحساب كما قال الله تعالى: 92 هی 
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ہو مرو ۵ ہہے 


جع الم ضا وم ورا ودره متازل للسلموا عَدَهَ لین والحساب # 
[یونس: ۵]» حتی إن العالسية بمنازل القمر کو فون الليلة من الشهر وإن کانوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 0 17). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5٠‏ 
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لم یحسیوا م من أل الأمر- بنا على معرفة المنازل؛ لأنَّ هذه المنازل لا عير 
وحلول القمّر فيها آیضا لا يتخيّرٌ خر قي تمد من عند المع وجل(. 
عو 2 ۳ ۱ 
-٦‏ في قوله تعالی: 2 کلُون الْقَرِِرٍ 4 إطلاق القديم على غير اللہ خلافا 
للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين یقولون: ان أحَصّ وَضْف الله هو القدّمٌ وهذا 


وم ہے ری 
بس رہ و جح 1 

اه حادثٌ بعد أن لم یکن وبه ین بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: ! ن آخص 
9ٰ9 ص٘0 


۶ 


7 هو الأول الذي لیس له ي 11 أن نقول: إد ہپ 


00 2 


آخص وَصفِ الہ مع أنه يُوصَفٌ به الحادثٌ؛ فهذا لا یکون ولا يصح 


إلا 


۶ُ 


ہے وو ہے < صر ر م سے ج وس 


۷- قول تعالی: ل لا لش بی ها ندر ولا ال سابی التہار وغل فی 
َك سوت 6 لما جَرَى ذكرٌ الشمس والقَمرِ في معرض الایات الذالة على 
انفراده تعالی بالخلق والتّدبیرں وعلی صفات آلوهیته لتي من اتعلقانها تعلق 
صفة القدرة بآية الشمس وسّیرهاه والقَمَر ویر وکان الاس یْعرفون تقاژب 


1 


سین 0 0 0" وکانوا درون 7 بأشمات معلمة 


۳ 


شرا تھے له وب لول اه مق روج سک فلگ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة پس)) (ص: 57 .)١‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 
وَالقَدِيمُ ليس من آشماء الله ولا صفاته ولم یرد وصف الله به في شيء منّ القرآن والآثار 
الصّحيحة» وإِنْ كان يصح أن يُحْبَرَ به عنه. 1 ((المفردات في غریب القرآن)) للراغب 
(ص: ۰630۱ ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعَلَوي السّقّاف (ص: .)۲۷١‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


وا ے سورةٌ يس -الآيات 


SIE 


رض نله aa‏ 


۳ 


نُجوم البُروج؛ زاھم ال عبرة وتَعليمًا بان للُمس سَيرًا لا يُلاقي سیر القَمر 
ولِلقَمَر سَيرًا لايُلاقي سير الَُمس ولا یر عذهما بطرائق الك ران 
ذا اق ناس من مشاقدة امس وال في جر واحده وفي عون 
متقاریین» وما یرای لهم من تقازب نجوم بروج الشمس ونُجوم منازل القَمر؛ 
ان هو من نات الابصاه وتفاوت المقادیر بَيْنَ الأجرام والأبعاد. 


کے سے ےے 


۸- في قوله تعالی: ۵ لا امش یی مھا آن ره مرول سایق الا 
سوال: كيف نی تعالی الإدراك عن الشّمس للم دون عکسه؟ 

والجوابٌ: 28 سير القمّر أسرعٌ؛ لاه يقطعٌ فلکه في شهرء والشَّمِسٌ لا تقطمٌ 
SS‏ 
القَمَرُ حليقا بأن يُوصَف بالسّبق؛ لسرعة سير 


۹- في قوله تعالی: فن اي ينتكرت 4 جي: بضمیر بو تک #6 
دج ؛ مع أن المتقَدُمَ ذکژه شيئان هما: لحيس والقم؛ لذن المراة افادة 

تعمیم هذا الخکم للشمس رر وجمیع الکواکب -علی آحد الأقوال, 
وهي حَقیقً ع علمية سبق بها القرآن©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۳). 
(۲) ینظر: الف دی یر وت 
وقال ابن عاشور: (وفي الکلام اکتاثه أي: لأن التقدیر: ولا الق يدرك الشَّمسسَء ولا ها 
سابق لین )۹۲ ابن عاشور) (۲۵/۲۳). 
وذكر البقاعيٌ أن هذه الآية من الاختباك: نی أوَلَا إذراك الشمس لقُوتھا دَلیلا على ما حُذف 
می الّانية من تفي إذراك القمر للشمس» وذكرَ ثانيا سب الليل اهار ؛ لما له من القوّة ہما عرض 
من الّهاره فش ديلا على حَذفِ ب سَبق التّهار الیل رل يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ ۱۳۲). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲5/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 


بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی ۰( واه لهم الل ملح مه اند هم مُظلِمُونَ 4 
- قوله: 2 واي لهم الل یلار eh‏ مُظاهر العوالم 
العلويّة على دقیق نظام الخالق فيهاء مما توذِن 7م مع ابص 
وابتدئ منها بنظام اليل والھار: لكر وقوعه آماع الفماكدة لكل راء. 


سح 7 ور وی سم 


- وجملاة لح مار همين لكيفيّة کونه آی۳. 

- وفي قوله: ‏ واي لهم ال مین ار # شَبَهَ التهاز بجلد الشَّاة 
رتا يي ما تست مه ما ياه ظلمة الي في الا وق 
کف الهار وله بسلخ الجلد عن تحو لاه فصا الیل بمنزلة جسم 
yS‏ امین وا لققصر؟ 
تَشبية وال النّهار عنه؛ فاس سب ذلك أن اليل یی 2 و ای سس 
جلده ووَجْهُ ذلك: آل الظلمةً هي الحالةالسابق َه للعوالم قبل تخل اور في 
0 لیرد ان الظلمةً عدم 220+ وكانت المّوجوداتٌ في 
E‏ یی ۶و۳ 


زر ج 7 
تستقبلهاء کالارض والقمر''. 
- وفي قوله: ط ية مال سک من ار دا هم 2 مُظلِمُونَ # ما یعرف 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۷/ .)۱٦۷‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۱۲ ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۸٦۲)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۸ ((!عراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۲۰۱/۸). 
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جر سورةٌ يس -الآيات 


جات 
في البلاغة بلتّوشیم" فان من كان حافظا للسّورة مُتَقَطنًا إلى أن مقاطع 
و ی 0م" ۰+ 
آیها النون المردفة» وسمع في صدر الاية انسلاخ التهار من اللیل عَلِمَ أن 
۳ تكون موه ان من ناخ لژ عن یله أي : دخل 
في لمات ما دامت تلك الحالٌ. 
و00" : ورام تیوه 4 أي : داخلونَ في الظلام اجان وفیه رم إلى 
أنَّ الأضْلَ هو الظلام ولو عارص ". 
۲- وله تعالى: «١‏ المع پت لها يك تمالم را لمیر * 
- قوله: پل لنش ری مره تفصیل لاجمال + مت 
هم تم نایار پچ [یس: ۷ كما دل عليه وله الآتي: ملا لا ال 
ساب ہار 4 [یس: ۰ء وکان مُقتّضى الظاهر من ونه تفصیلا آلا يَعطف» 
فيقال: امس تجري لمُستَقَرلھا)؛ فخولف مُقتَضَّى الظاهره لأنّ في هذا 
لتّفصيل آیة خاصّة وهي آية یر الشّمس وال وآية اسمس المذكورة 

هنا مراذب بها ليل آحَرُ على عَظيم صُنع الل تعاَى» وهو نظام الفصول الأرعة. 

وهذا استدلال بآثار ذلك السّيرِ المَعروفة للناس مَعرِفةً إجماليّ بمايَحسبِونَ 
من الوقت» وامتداد الیل ت0 

)١(‏ التوش شيخ -ويستى ایشا ری 1ن یكرۃ نشل الگلام يدل علی آخرهه زل العنی ملا 
الوشاح؛ ونر ول الکلام وآخزه مَل لتق والکشح ال بَجول عليهما الوشاح؛ ولهذا 
قیل فيه: إن الفاصلة تلم قبل ذکرها . وتشتمل الرّيادة على إضافة مَعنّى ی ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (۱/ ٥۹)ء‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبلّكة الميداني 
(۲/ ۵۳۱). 

(۲) ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۲۰۱/۸). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۰۷). 

.)۱۹/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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لي 


ص تحت 1 ص 
EEE 568‏ 


ہر ےہ لد 


- وقوله: ما4 دماج لشیم في کی ولیس من آي لس 
لّاس؛ لان الاس لا یشعرون با ۱ 

- واللامْ في قوله: لا لام الاختصاص وهو صفة ل۔(مُسْتَقَر وعَدّل 
عن إضافة (مُستفَرٌ) لضمیر الشمس المُغنية عن إظهار للا إلى الإتيان 
باللّام؛ لیتائی تنکیر (مُستقر قر تتکیرا مُشعرا بتعظيم ذلك اتمه 

- وذكر صفتي العزيز 00 في قوله: يك تق الع لمي ؛ لمُناسبة 
معناهما تعلق بنظام سیر الکواکب؛ 0 تناسپٍ یف هذا الكر كين 
العظيم» والعلمُ ا 0-1 ٣‏ ×۳ ۱ 
۳- قر ا 0 لقع کر ر مه نب 1 

- عدي فعل ور إلى ضمیر الق الذي هو عبارةٌ عن ذاته وإِنما الكقدير: 
لّیره ولکن دی ا انس ذاته دوٌ ذکر فک کال اروم 
السّیر له من قت سيط كاذ سو کپ تقدیز لذایه ٩‏ ۱ 
- وخص القَمَرُ بذکر تقدیر المنازل دون الشمس وإِن کانث مُقدَّرةَ المنازل؛ 
لظهور ذلك للحسٌ في القَمَر وظهور تفاوت وره بالزيادة والتتقصان في 
کل مَنزل؛ ولذلك کان الحسابٌ اي هر وأعرف عند لام وأبعد 
من الط وأَصَحٌ للضبط من الحساب ال ويشترك فيه لس دون 
اا 


A 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۲۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۲ /۲۳( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

.)۱۹7/۲( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


0ت3 
- و(حتّی) في قوله: طحق عاد کون ری 4 ابتدایف ومعنی الغایة لا 
يُغارق (حتّی» فان ما فیها من مَعنی الغاية بمُعيا حذوف؛ فالغاية تست 
ابتداءَ شي» والّقدیز: فابتداً ضَوْہ وأحَدَ في الازدیاد ليل قليلة ثم أَحَذٌ 
في التناقص حتّی عاد آي: صار كالعُرجُون القدیمء أي: شبیهّا به“ 

- قوله: مد امون مب #العُرجونُ هو مود الذي تخر ج 
فیکون الثَمَرُ في مهاه وَعَبرَ عن القَمر بهذا التّشبيه؛ إذ ليس لضوء القَمَر 
فی أواخر لياليه اسم یعرف به بخلاف 3 أجزاء ضوئه ال هلالاء 
ولان هذا شب يُماثل حالةً استھلاله كما یُمائل حالةً انتهائه» والقَدیمٌ: هو 
البالي؛ لأنّه إذا انقطْع الم تقرس واصفَرٌ وتضاءل» فأشبه ضورة ما يُواجةُ 
الارض من ضوء القَمَر في آخر ليالي الشهرء وفي أل ليلة منه. وک 
کلم لیر 4 صانخ لضورة مر في الليلة سے وهي التي 
حلت مہ کر لو لش وال رت بیط لیم 
بیان شیر القَمَر ومَنازله؛ لأنّهم کانوا يُتقنونَ علْمّه» بخلاف سیر الشمس" 
٣ی‏ الحساب. 


و ام رم مه 


-٤‏ قوله تعالی: 2۵ لا امش بی تھا آن ندرك لمر وا سای تا 
في فل یحو 4 

- قوله: و لا مش یی ما أن در مر فيه افتتاخ الجُملة بخرف 

التي قبل ذکر الفعل المَنفيّ؛ للدّلالة على ها محر اسر لها إلا ما 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۲). 
(۲) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۱۷ ((تفسیر البيضاوي)) (5/ ۸٦۲)ء‏ ((حاشية الطيبي على 


الکشاف)) (۰)۵7/۱۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۲۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰4۲۲ 
((اعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۰۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک : رح 
568 وڑسسس ےھ 


آرید بھاء وليكون الفي م ميس اهدي اشم 
لا یه ينغي لها آن در له فكان في توله: و لامش ال 
آل قمر 4 تر # خصوصيّتان”". 
- ومعتّی: 8ل الشمس ين نی فما أن در مره تفي انبغاء ذلك» أي: نفي 
تأثیه؛ لا الفعل (انبغی) مُطاوعٌ (بغى) الذي هو بمعنی طلب» ف (انبَغى) 
فيل أن ال اع فحَصَل للذي ۶۷۷٤‏ و“ 
نیا یلک من اي فلا قتضي وجوياء فی الانيغاء فيد تفي 
إمكانه؛ ولذلك يُكنّى به عن الشَّيء الممحظورء يُقال: لا ينغي لك كذا؛ فقرّق 
۹٣۷۷۶۲گٹٰٹٰپھہہ"؛ٔٗ ‏ ٔ۰ 
والإدراك: اللحاق والوصول إلى الببغية؛ فقّوله: أن ره فاعل +3 یی 446 
فاد الكلامُ تفيانبغاء ادراك الشُمس القَمَره". 
- وجاء بصيفة الاخبار عن الُستّد إليه شمش 46 بالمُسنّدِ الفعليّ 
ی ه؛ لافادة تَقَرّي کم النّفي؛ٍ فذلك آبلغ في الانتفاء مما لو قیل: لا 
E‏ ۱ 
- وغدل عن الظاهرء ٣‏ ٔ) ول ب اليل 
اهاز أي: آية اليل آية هار لیذ بالتعافب بين اليل والتّهاره ومنصوصيّة 
القّدبیر على المُعاقبة؛ فاه مُستفادٌ من الک ركة اليُوميّة التي مَّدارُ تَصرّف كَل 


م 


ہے 


ر سے ہوم 
شغی لها أن تدرك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٤(‏ ۰4۲۹ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰4۱۲۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲/ 14). وینظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ 4۲۲ ففيه تفصيلٌ لو جه هذه الدّلالة. 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 5 ۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ص 


O سک‎ 


أ 


جر سورةٌ يس -الآيات 


"29 

قوله: رل في ای مورت که عطف على جملة بإ )ل لن ینا 
أ أ دولاب رجي حي ليذ ان مر 
جانب التذييلء لاق التذبيل الفضل -أي: ع العطف-. وزيدت 
قرط لیا ای مير لمع في قوله: ٹر یک 4 مع أن المذكورٌ 
کت بل شيئان» ل١‏ آشیای وبهذا التعميم صارت ال في معنی تی التّدييل””". 
- قول ول فقاو نا 3 بك )»تین (ل) تین عرض عن المُضافٍ 
إليه الممحذوف. فالتقدیر: ول الكواكب والشموس والأفمار؛ فد اختلات 
الأحوال يُوجبُ تَعَدَهًا ما في الات" '". وذلك على قول في التفسير. 
- ويججملة (ل في تلك) فيها مُحَسَنٌ ن الطرد والعکس؛ ا من آخرها 
كما تما من أوّلها. 
- وأيضًا في قوله: رل نی یوک غلب ضمیر العُقَلاء -وهو الواوٌ 
والون فی یسب ہو رک 44 سرت 
مَنزلةً العْقَلاء؛ لاه لما هم بفغلهم وهو السّباحة -وهي من آوصاف 
العْلاء- ساغ ذلك٩).‏ 


(۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۵۸/۱۳). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۵). 
(۳) ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۰۲۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۵/۲۳). 


.)۲/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


(۵) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۳/ ۱۷ ۱ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۵٩‏ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۰)۲۲/۲۳ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۰۲- ۲۰۳). 
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الآيات )٤٤-[٤٤(‏ 
٦‏ تَا موم في الم المشخون ا(۵) وسلتا ھم من نلو ما کون ا 


ہے جع و< لے ہے ہم رمے سے 


وان دشا نرهم فلا ضرع هم ولا هم دون (50) لاه حمة نَا ومتعاال حون 0 46. 
غریب الکلمان: 
خرس یحور ورم ع ۶ ۶ 7 2 ۶ ہے ¢ رم 
درم : لذریة: الأولادء وأولاد الأولادء من (ذرَأ)» آي: خلی؛ لأن الذرية 
OE +4, 17‏ و در دہ 
حَلق الله» أو لأن الولد ذری من الأب» وقیل غیر ذلك. والذريّة آیضا: الآباء؛ لأن 
ار وقم منهم» فهو من الأضداد”". 
مجو 71 کو کے 2 3" ۰ 1 7 ۰ و2 
الم € أي: السّفينة وواحده وجمعه بلفظ واحد» واصل (فلك): يدل 
ہو رن وه 7 
علی الاستدارة» ولعل السفينة تى فلکا؛ لأنها تداز فی الماء(. 
ص سج و 03 ۶ و و ۳ ۹ 
لسم حون 46: أي: المملوی واصل (شحن): يدل علی المَلء'''. 
صر #: أي: مخیث ومجير» ور کل آیضا علی | لمستغیث | لمستنجد و 
۳ ا 708 ل واف وق 
من الا ضداد» والاستصراخ: الاغائة والاستغاثة؛ وذلك ان المنجد إذا صرخ به 
رر 2 2 ع 2 1 2 
المستنجد صَرَّخ هو مُجيبا بما یطمتن له» وأصل (صرخ): يدل على صوت رفیع*. 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۳۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰4۳9۲ 
((البسیط)) للواحدي (۳/ ۰۲۹۳ (۱۸/ ۰4۸۸ ((تفسیر ابن الجوزي)) (۳/ ۰)۵۲۵ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳۲۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۲). 

(۲) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷١))ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ )٥٥٤‏ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۹). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۵۱/۳ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۰). 

4۳۰۱ پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۵ ((غریب القرآن)) للسّجستاني (ص:‎ )٤( 
= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸٣۳)ء ((الغريبين في القرآن والحدیث)) للهروي‎ 
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وتا : أي: انتفاعًاء والمتاع والمتعة ما نع به انتفاعًا قلیلا غير باق» 
وأصل (متع): ف على المنقعة» وامتداد مده في خیر(. 

المعنى الإجماك: 

7 تعالی: وعلامة عَظيمة لهم أيضًا ذال علق وَحدانيّة الله» وكمال قدرته 
على إحياء الموتّی: أنّا حَمَلنا آباَھم الأقدّمينَ -الذين آمنوا بنوح عليه السَّلامْ- 
في السَفينةالتي 2ا نکی والتي کانث ا و اد سفن آمثال 
سَفينة نوح برکبوتهاه وإ نش غرق من يركبونَ هذه اسف في البَحر دون أن 
یجدوا من يهم أو من نقذهم من ارق وی رحمتنا بهم وفضلنا عليهم» 
وتمتيعنا إيّاهم بالحياة إلى وَقت مُعيّن تنقّضي عنده آجالهم. 


5 
_ سورةٌ يس -الآيات 
4 


تفسير الآیات: 
رر رور کت2 6 ےر ےی رس 2م E‏ رو ا 
واي هم آنا حَلمَا ریم في الم المخون ن ). 
۳ ای رت ہے 
مناسبة الاية لما قبلها: 
e‏ 0 ےیک و ah‏ ےکی یں یه مر ام و 
انها انتقال من عد آیاتِ في الارض وفي السماء إلى عد اية في البحر تجمع 
0 و 2 
بین العبرة والمنت وهی اية تسخیر الفلك: أن تسیر على الما وتسخیر الماء 
لطفو علیه دون أن یخرقها. 


وأيضًا لَمّا مَنَّ تعالی باحیاء الأرض -وهي مکانْ الحیوانات- بن أنه لم 


= (۰)۱۰۷۱/4 ((تفسیر القرطبي)) (۹/ ۳۵۷) و(۱/ ٣۳)ء‏ ((التییان)) لابن الهائم (ص: 4٩‏ ۳) 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۰6۵17 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/۲۳). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦)ء‏ ((غریب القرآن)) للسّجستاني (ص: 44۰۹ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰۲۹۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۵۷ («التبیان)) 
لابن الهائم (ص: .)1٩‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۱/۲۳). 
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ESED 568‏ 
7 5 مر مر مر و 
یقتصر علیه بل بيّن للإنسان طريقا یتخذ من البّحر» ويَسيرٌ فيها كما یَسیرٌ في 
اه فقال20: 


مش نود سا هشن وی ار و 21۲ 
واي ل حَلما ديهم في مب اتمشخون © 4. 
أي: وعَلامة عَظيمة لهم" دالَةٌ على توحيد الله» وگمال قدرته على فعل 
ما يَسَاءٌ وعلى غير ذلك: أا حمَلنا آباةهم”” في السّفينة المملوءة من الأمتعة 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۲٦(‏ ۰۲۸۲ ((تفسير ابن عادل)) (۲۲۶/۱7). 

(۲) قيل: المراد بهم: كمَارٌ مكة. ومعّن قال بهذا: مقاتل بن شلیمان والسّمرقندي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰.۵۸۰ ((تفسیر السمرقندي)) (۱۲/۳). 
وقيل: المرا بهم: جميعٌ النّاس. . وممّن قال بذلك: ابن عتیمین. يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة يس)) (ص: .)۱٥١‏ 
قال الشوكانيٌ: (ثُمَّ قال: واي مخ رتم © فكاله قال: وآيةٌ للعباد آنا حَمَلَنا ريات 
لاد ولا يلرم أن يكونَ المرادُ بأحد الضميرَيْن البعض منهم؛ وبالضمير الا خر البعض الا 
وهذا قول حسَنْ). ((تفسیر الشوکاني)) (4/ 4۲۷). نظر: (تضیر ہیوت 
وقال الماوردی: (قوله عر وجل: رای له فيه ثلاث آوجه: أحذها: عبرة لهم؛ لاد في 
الآيات اعتبارًا. الثاني: نعمة علیهم؛ لأنَّ في الآيات إنعامًا. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ في ال یات 
إنذارًا). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١9‏ 

9 اتضار المت ا في الجملة» وأنَّ المراد الب هنا: الاَباءُ الأقدمون الذين ركبوا 
السّفينة مع لوخ عليه السَلامْ: تعلب» وابن جر والسّمرقندي» والواحدي والبّغويء وابن 
كثير» وجلال الڈین المحلي؛ والعُليمي. ينظر: ((مجالس ثعلب)) (ص: ۰۱۵۷ ((تفسير ابن 
جرير)) (۱۹/ 644۲ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۱۲6 ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۸٩۰۰‏ 
((تفسیر البغوی)) /٤(‏ ۰6۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۹٩‏ ۰)۵۷ ((تفسیر الجلالین)) (ص: 6۵۸۳ 
((تفسیر العليمي)) (۵/ 4۸۵). 
قال رای ام یر بع تیه كان مولا مرو سای رت مش من او 
على الأولاد). يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ 015). 
والفينة على هذا القول: هي سَفِينةٌ نوح عليه السلا ونّب الرَسُعنيٍ القول بذلك إلى أكثّر 
الو ر ا ِ 
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VARNA 5 
O تچ‎ 


سورةٌ يس - الآيات  )44-40(‏ > 


= قال ابن الجوزي 09 أراد : في سّفيئة نوح لب الذي إلى المُخاطبين؛ لانهم 
من جنسهم» که قال دري لنّاس) ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ .)٠۲١‏ 

وقال ابن جزي :لا أراد الاك سفن نوج فيعني بل من كان في ینت وستاهم ري 
لأنّهم 3 ة ادم ونوح» فالضمیژ في ريم چ على هذا الثوع لبني آدمّ» که یقول: اند 
7 ((تفسیر ابن جزی)) (۲/ ۱۸۳). 

UTD‏ نو 6 يعني : الذي التي 
۷۷۹۳ ۹۹" التّحويونَ- لأذنى مُلابّسة» فآباژهم بالشبة لتوح ره 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة الشعراء)) (ص: ۲۰۹). 

وقال الزمخشریٌ: (قیل: الفلك المشحونٌ فی نوج ومعنى حمل ام فیھا وا 
فیها آباءَھم الأقدمين» وفي أصلايهم هم ریم 27 ذكَرَ ذريّاتهم دونهم؛ لأنّه آبلغ في 
الامتنان علیهم» وأدتل في التعجیب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سَفينة 
نوح). ((تفسير الزمخشري)) .)۱۸/٤(‏ 00 

وقال الرازي سے یٹ 

لول :أل لمراد أ حمَلنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الك ولولا ذلك لما ب بقي للادمي 
سل ولا عقت وعلی هذا فقو مه بدل قوله: «حملتاهم» إشارة إلى كمال 
العم أي: لم تن الم مار پت بل متعدية «إلي ےو شش هذا ا 
قاله الرَمحْشْريٌّ. ویَحتمل عندي آن ال غك هذا نخان ما خض الدربة بل 5 
الو کا کارا لا فائدة في وُجودهم فقال: لتا ريم 4 أي: لم ین العمل حه 
لهم وإنّما كان فلا لا في أصلابهم + من المؤمنین... 

الغاني : هو أن المراة بلي لجنش معناه: : عَمّلنا أجناسّهم؛ وذلك لا وَلَدَ الحيوان من جنسه 
ونوعه والذَريه يطل على الجنس. 22" : تا حملا ریم یه أي : أمثالهم» وآباؤهم حينئذ 
ذل فیهم. ۱ 

النَلتُ: هو أن الضمیر في قوله: وا م 4 عَائدٌ إلى العباد حيثُ قال: 2 سر مار 46 
اس ۰ وقال بعد ذلك: رل لش یس : ۲ وقال: 38 وا 1 کک 
۷ء وقال: وای هم آنا نادرم ؛ إذا غلم هذا فكأنّه تعالى قال: ا 
َريّاتِ العبادہ ولا یلیکو لسرا بالشمیر فيالموضتین أشخاصًا معيّينَ: 3ئ" 


ظا وه کم چ أي : آي لكل عض منهم أا حملنا ذرية کل بعض منهم» أو در بعض منهم). = 
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والکیوانات: سَفينة لوح عليه السَلام۱). 
لا قتا ھم من نلو ما که © 4. 


- ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۲۸۳). 
وقیل: المراد بقوله: دی #: آولادهم. ومن اختار هذا القول: الزمخشري» والخازن؛ 
والالوسي والقاسمي. ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۰)۱۸/4 ((تفسیر الخازن)) (4/ ۸ 
((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۰۲ ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۱۸). 

قال الألوسيٌّ: (واستظهّرٌ حَمْله على الأولاد مُطلفًا آبو حیّانه وجوّز غيرٌ واحد أن يُحمَلَ على 
الكبار؛ لأنّهم المبعوئون للتّجارة» أي: حمّلناهم حينَ یبعئونهم للتّجارة). ((تفسیر الألوسي)) 
(0/1) وینظر: ((تفسیر أبي حيان)) (1۹/۹). 

وقال السَمینْ الحلّبي: (وقيل: الأبناةء وذلك إذا آریة بالغلك جنس لسن لا مُفینڈ ُوح). 
((عمدة الحفاظ)) (۲/ 40). 0 ۱ 
رک اختار أن المراة: جنس الشفن: الرازي» وان خري؛ والالوسي. پُنظر: ((تفسیر الزازي)) 
(13/ ۲۸۳)ء ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۸۳ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۰۲ ۲۷). 

وقال الألوسيٌ: (وإرادةٌ الجنس مَروية عن ابن عبّاس» ومجاهد والسدّي). ((تفسیر الألوسي)) 
(۲۰/۱۲). 0 پڪ ۱ 

زقال الرازی: (هو اظمت ان ی نوح لم تک بحضرّتهم ولم غلموا ن حمل فيهاء فأ 
جنس الفلك فان ظاهرٌ لكل آحد» وقوله تعالی في سفینة نوج: لھا ٤ای‏ ایک 4 
اد ۵ أي: بوجود جنسها ومثلهاء ویوَیده قوله تعالى: «< أل ران الماك ری في 
اربعم أ E‏ كلك كنيلك سم صَبَارِسَكُْورٍ #6 [لقمان: ۱ ((تفسير 
لاد کک 

وقال اب ججزي: (و الاو أنه آراد بالفلك جنس السفن» فيعني جنس بني آدم/ قاطا کف 
دُریتهم بالذّكر؛ للع في الامتنان عليهم). ((تفسیر ابن جزي)) .)۱۸۳/٢(‏ 

وظاهرٌ كلام ابن کی ال بین القَولِينِ في المراد بالغلك» حیث قال :(وَلالة لهم أيضًا على 
قدرته تعالی: تسخیرہ البحرٌ لبحمل السُفنَ» فمن ذلك ول ول -سفينة لوح عليه لام 
((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ ۵۷۹). 

(۱) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 57 5):((تفسير السمرقندی))(۳/ ۶ ۰۱۲۵۰۱۲ ((الوسیط)) 
للواحدي (۳/ ۰۵۱6 ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ۱۸)ء ((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ 01/4). 
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)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 57 555 ۰)4 ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۸۵)ء ((تفسير ابن 


کثیر)) 53[ ۰۵۷۹ ۵۸۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰3٩‏ ((تفسیر ابن عبد سورةیس)) 
(ص: ۵-۱۵ ۱۵). 

والقول بان المراة أن الله تعالى خی لهم سفن من جنس سَفينة نوح نسَبه الرازي إلى الأكثرينَ. 
يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (<۲۸۵/۲). 

وقال الرَّجَاج: (الأكثرٌ في التفسیر آن ين یله 4 من مثل سَفينة نوح). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (5/ ۲۸۸). 

وممّن قال بنحو هذا القولِ من السّلف: این عات روا عنه» وآبو مالك» والحسَن في رواية 
عنه» وأبو صالح» والضحَاك وتا في رواية عنه» واب زيدء والشّدَيّ في رواية عنه. يُنظر: 
7 ضري 11135 لشب OD CE AN‏ ارس ان E‏ 
(ك/ر ۵۸۰). 

قال اب القیٔم: (والأصّحٌ أنَّ المثْلَ المخلوق هنا هو السَّفْنٌ» وقد أَخبر ها مخلوقةه وهي إِنّما 
عبات سا بأعمال العباد). ((بدائع الفوائد)) (۱/ ۱۵۲). 

وقیل: المراد بقوله: من تلو : الابل. وممّن اختاره: الزمخشري وای وان 
الحلبي» والعليمي وابن عاشور. ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۰)۱۸/4 ((تفسیر النسفي)) 
(۳/ ۱۰۰ ((عمدة الحُفَّاظ)) للسمین الحلبي /٤(‏ ۷۰ ((تفسیر العليمي)) /٥(‏ 4۸0 
OA EDD‏ 

قال السَمین الحلبي: (وذلك آنها في حملها الأشياءً الثقيلة وصبرها على عدم الماء والعلف 
کالشُفن؛ ولذلك تُسمّيها العرب «سفنَ البرّ»). ((عمدة الحفاظ)) (4/ ۷۰). 

و کان بهذا القول من السَلف: ان عباس في رواية عنه. وعکرمت وعبد الله بن شذّاد» 
ومجاهد والحسنٌ في رواية عنه» وقتادة في كت ۰ والُدَيٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۹/ 57 ۰)4 ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۰۵۲۵ ((تفسير ابن كثير)) (۵۷۹/7). 
وممّن جمّع بِينَ القولين: البقاعيٌ ہج سس 

ولكنٌ قال ابن الت دمن قال :إل لمل هاهنا هو سُفْنُ الب وهي الإبل ؛ لوجهّين : أحدهما: 
ھا لا نُسمّى ما لسن لا لّةَ ولا حقيقة؛ فا ملين ما سَدٌ أحدُهما مَسَد الآحَرِه وحقيقةٌ - 
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6 © 2 ا التفسیر المحرّر للقرآن نکریم>) ھ2 


ث۳ 


كما قال سَبحانه: 9# وَجَعَلَ 1 کک ین الب وال ما تبون 6 [الز خرف: 0 

وان شا نرقم اضرع لم ولا هم مدرد © . 

أي : وان نش غرق مَن یرکبون اسف في ا فلا می لهم يطلبوة 
CNG NEE‏ سک ہی ايد 
غرقهم فيه" 


OR کے‎ 


أي: EY‏ ما بهم شتير الی سے 
آجالهم المعلومة عند الله تعالى”. 


= الممائّلة أن یکون بينَ فلك وف لابین جمل وفلك. الثاني: أن قوله: ۵ وین تا رقم کا 
ہے یت أن المراد لك التي إذا رکبوها قدَرْنا على إغراقهم؛ فدكرهم 
بنعمه علیهم من وجهین: آحذهما : ركوبهم إِيّاها . والثّاني : أن يُسَلَمَهم عند رُكوبها من الق 
((بدائ ٍ0" 
وقال آبو حّان : (قوله: فرشتا مت ون ما كبو : يعني الإبل والخيل والبغال والحمیرَ 
والممائلةٌ في آله مركوبٌ ملع لاوان فقط هذا إذا كان لك جنا +١‏ ار 
نوح» فالممائلةً تون في كونها مه وهي الموجودةٌ في بني دم . ((تفسیر أبي حيان)) 
۷۰/٩‏ 

(۱) قیل: المراد بهم هنا: المشرکون. وممّن قال بهذا: ابن جریر. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۷ 5). 
وبلق ENE O‏ ارب کا ئل شر 
ابن عطیة)) 0458/40 ((تفسیر ابن کثیر6) 0 0۸۰). 1 
انا رھ آھرو یایاده از ىال ار ان عنم كان 
اختلاف الأقوال). ((تفسیر الشوكاني)) (4/ .)٤۲۷‏ ۲ 

(۲) ينظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۸۲/۲7 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٦(‏ ۰۵۸۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰84۷ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۵ ((تفسیر الرازی)) = 
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رح 


O <5) 2 (sé) > 


5 
ثم سورةٌ يس -الآيات 
4 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: وین هصرع ولا هم وت # أن في حال 
ال ی امن غات اه تیا 


۶ هه جوم ب 


۲- في قوله تعالی: نل وین نارهم فَكاصَرِعَ هنم 4 أنه يجبُ على الانسان 
غ کے 7 3 3 
أن يَنْظرٌَ إلى نعم الله تعالى -بالانقاذ من الشدائدء أو بخصول المحبوب- على 
نها فضل من الله عر وجلء ولیسث بكشبه©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

۱- في قوله تعالی: و لم آنا لا ریم فى لمك المنخون 4 ا 
ا ۹ ۹ 
الله عز وجل ہما آنعم على هؤلاء بتعليم السفن التي يركبونها في البحر لولا 

ےہ وس و 2 
هذه السفنٌ ما استطاع آحد أن يَعْبْرَ من يابسة إلى آخری بیتهما ما#! ولكنّ الله 
تعالى آغلمهم بصناعة هذه حتَّى وصّلوا إلى ما وصّلوا إليه". 
5 ا سح رل حور ع 2 0 7 

تی رت د 
ب 7 ر 5 ۰ 0 25 ر 2 
لتفسیرت ولم یقل: «حملناهم)! لان سکن الارض عام لكل أحد يسكتها؛ 
فقال: 3 ایهم لش ام * إلى أن قال: هه ون 4 [یس: ۳۳]؛ 
32 عره 7 2 1 9 
لأن الأكل عام وآمّا الحمُل في السّفینة فمن الناس مَن لا یرکبُھا في عمره ولا 
بُحمَل فيها؛ ولكنّ ذُربَةٌ العباد لا بد لهم من ذلك؛ فان فيهم من يحتاحٌ إلیھاء 


= (۲۲/ ۲۸۲)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦۱/٣۱۳)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ ۷٤٢٦)ء‏ ((تفسیر 


ای قر 9 (ققسیر این سی و يبن )زط 0 
(۱) نظن ((تفسیر ابن عادل)) 0/1 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 6 ۱۵). 
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و 
2 ۳ فیھا'''۔. 
۳- في قوله تعالی: لاڈ طم الم ديع في الب المتخون که سُوال: أنه 


وو م صن و 


قال :5 20 لش © [یس: ۳ وقال: ۶ وءایة هم له لیس: ۳۷ 
ولم يقل: (وآية لهم الفلك جعَلناھا بحیث تحيلهم). E. E‏ 
تَا لا ؛ وذلك لأ حَمْلَهم في الفلك هو العجَبُ 3م ا تفس الغلك فليس 
با لاله کیت مب من خشّبء وأا تفش الارض عب وتف الیل 
عَجَبْ؛ له تر عليهما لأحد ال الله سا 

-٤‏ قوله تعالى: متا 4 بوخد منه جوا آن یقال: إنَّ الله حمّل فلاناء 

و 2 3 2 7 
ومثله في الحديث”": ((ما أنا ولكنّ الله حملکم))*). 

-٥‏ في وله تعالی: ار کم نله ما بو 4 أن الله خالق لأعمال 
العباد RE‏ جا جر حَشببها ويركُها بنو آدم؛ فک تشز 
لهم. فإذا كان الله قد أ : خبرَ أنه عَلَقَ الفلك المشحوتّ» وجعل ذلك من آياته وممًا 
عم الله به على عباده؛ علم أنه خالق آفعالهم؟. 

-٦‏ في قوله تعالی: ین يلو # أنَّ المُمائّلةَ قد لا تقتّضي المساواة من كل 
۳ و ۶ 
سوسیت کا a‏ بیج یشود سرت E‏ 
سُفینة نوح من کل وجه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) /٦٢(‏ ۲۸۳). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) /۲٦(‏ ۲۸۶). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۱۳۳)ء ومسلمٌ (۹ ۱36 ) واللفظ له من حدیث آبي مُوسی الأأشعري رضي 

الله عنه. 

(6) پُنظر: ((تفسیر ابن عرفة)) (۳/ ۳۵۳). 
)٥(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۳/ ۱ ۲). 


.)۱۵۵ ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )٦( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


> 
ے‫ 4 رر ¢ 5 1 وم ے‫ 

۷- في قوله تعالی: للا ومَتعًا ال ین ٭ أن الله تعالى قد يُنْقَذْ الانسان من 

الهلاك إلى أن يأتي ج اجله؛ فالخلوة في ۶ و 


غاية فلا ی أن DY‏ 
ولقد أحسّن مَن قال : 
E‏ ار 7 0 ۔ و 9 

وان الم فمَاابهقى ولكن سَلمت من الم ی ا 
بلاغة الآيان: 


۱- قوله تعالی؛ ولك ْنَا رمق مب السَنمُون وه هذا انتقال من 
َد آیات في الأرض وفي السّماء إلى عد آية في البّحر تَجمَع ی العبرة والمنّة 
ہس ECE‏ فان مک مھ E‏ 
ركھاء وقد کر الله الناسّ بآية عظیمة اشٹھر ث حتّی كانث کالعُشاعَدة عندّهم 

وهي آية إلهام توح عليه لام ضع السّغينة؛ ؛ لیحمل الناس الذين آمنواء وحمل 
من کل أنواع الیوانِ زوین a‏ ای بل ی 
في حادث الطوفان. لاع ریت من أنواع 


ایوہ لت الآبه نفس لک اما للم في ضمن المبر فا یل 
وآية لهم صن الفلك؛ لحمل ذریاتهم فیە فحملناهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۱۵۸). 

(۲) البیت للمتنبي» بنظر: ((دیوانه) (ص: 4۸9). 

(۳) الحماغ: الموثٌ: والمعنی: وإن سم من مرضي لم أَبْقّ خالدًاء ولكن سم من الموت بهذا 
المرض إلى الموت بمّرض وسّبب آخرا يُنظر: ((الوساطه بين المتنبي و خصومه)) للجرجاني 
ی 1 ((شرح دیوان المتنبي)) للواحدي (4/ ۰6۱۸۲۰ ((شرح دیوان المتنبي)) 
للبرقوقي (۲۷۹/4). 

.)۱۸/4( پنظر: ((تفسیر الزمخشری))‎ )٤( 

(۵) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ٦٢‏ - ۲۷). 
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ار التفسیر المحرر للقرآن الكر € 


3 مت یل 

Og 
2 و‎ 
ہے یی ا دل مك کیہ 26 عم یرومم میس‎ 

- وذكر الذريات فى قوله: واي هم آنا حلا ريت في الب المشخون + 

90 ۶و ي ر ۶ 7 ۶ 

سم گے 3 و و ہر "ھت" 1 

حمل اعقابهم إلى یوم القيامة في سُفینة نوح» ولانه يقتضي أن اصول الناس 

والبّشر محمولون بطریق الكناية إيجازا في الکلام» وآن آنفسَهم محمولون 

° ن‎ ٥ 7 1 ° 7 ۳ 7 3 5 

ا یا 2 - 0 2 0 

نجاة الاصولء ما جاءت الذريات» وكانت الحكمة في حمل الاصول بقاء 

,2 تی وید و ا 7 

الذریات؛ فکانت النعمة شاملة للکل. وقیل: الذرية من آسماء الا ضداد عند 


سی لق ع الاباء والأولاد» والمُراد هنا: الفریقان. وقیل: وتخصیص 


0 


ال 


ہے 2 3 و2 وم #۵ ے‫ 7 3 
لذرَيّةٍ بالذكر؛ لان استقرازهم في السّفن أشق» وتماسکهم فيها َعجب(. 
1 ہے سے سح رسای ور م2 2 7 ع ۰ 0 
- وفهم من دلالة قوله: لتا ذریمم 4 -صریحا وكناية- أن هذه الاية 
مُستَمرَّةٌ کل ناظر؛ إِذْيَشْهَدونَ آسفازهم وأسفارٌ أمثالهم في البحره وخاصّة 
ا 4 کچھ اا > E‏ 
سكان الشطوط والسّواحلء فیفهم منه: آنا حملنا وتحمل وستحیل آسلافهم 
7 ره مه ون 1 
وآنفسهم وذرياتهم'". 
هر :ص30 0 مده سا رسپ کم ےک“ 2 
- وفیه مُناسّبة حَسَنةء حیث قال هاهنا: 8 لتا درم #؟ فِمَنْ علیهم بخمل 
84 7 ہے ہے محرت مر ره ,وو 
ذریتهمی وقال تعالی: إن ما طعا الما حملتکر في ارب 4 [الحاقة: ۱ فمن 
92 عم 2 عه ل 0 2 م2 ۶ 
هناك علیهم بحمل آنفسهم؛ ووجهه: أن من ينفع المُتعَلق بالغیر کون قد 
یر خی نے 2 کے رس 7 م2 9 و 7 2 
نف ذلك الغین ومن يَدفع الضرَر عن المتعلق بالغیر لا یکون قد دفعَ الضرَر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري))(٤/۱۸))ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) /٤(‏ ۹ ۲ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۷۰/۹4)ء ((تفسیر آبي السعود)) -۱٦۸/۷(‏ ۹٦۱)ء‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
۳ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۷). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۲۳). 
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308 
عن ذلك ال بل بكرن فد تعَه. مثاله: کن اح إلى ولد انسان ود خه؛ 
فرح بفوحه أبوه» وإذا دَق واحدٌ الألمَ عن ولد إنسان کون قد فرح أباه؛ 
تا این آزال لالم عن أبيه» فعند طغیان الماء كان ال 
لحقهم؛ فقال: دقعت عنكم الضرَر وت 
لما حصل بيان فع الضَّرَرٍ عنهم» وهاهنا أراد بيانَ انا فقال: اتا 
دریْتہَم + لان لع حال بنع لدي ويل على هذا أنه هاهنا قال: طف 
ام المشخون + فان امتلاء الفلك من ى الأموال يحل بذكره كان المع 
وأمّا دَفْعٌ المَضرَّة فلا؛ لان للك کلما كان EE‏ به بط 
مالك لام فاختار نالک ما يذل على اللاص م من الصّرّر وهو 
الجري» وهاهنا ما يدل على كمال المَعةء وهو لح » وهذاعلی قول 
في تفسير الایتین. 
رہ ےت 
آية اب اقتضنها مُراعاۃ الّظیر؛ تذكيرًا بنعمة حل الابل صالحة للأسفار 
"على قول ف یر فشكت ْ للم بش ال ین حي ایک 
الَظيمةٌ في الإلهام؛ وتسخیر ير البحر لها وایجادها في وقت الحاجة؛ لحفظ 
النّوع؛ فلذلك لم ی في جانیها عمل ۶ س بالایجاد دود مت 
ا ر فان عل 
الرّواحل خاصّة؛ لأنّها التي تشبه الغلك في جَعْلها قايرة على قطم الرّمالِء كما 
جعَل الذلك صالخا یھ ×× ۱ 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۲۸۶). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۲۳). 
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9 


109--1 1+ 2 رت 
الانشاء والاختراعٌ؛ فالمُراد الابل وما یرب وتکون (من) للبیانء وإ کان 
ما یَصتعه الانسان قد شت إلى الله خلقاء E‏ 
لشبعیض؛ ف (مِن) التي في قوله: فلائن يده موب # -على أنَّ المراد: 
الابل- بيان بتقدیم البّیان 797 5 ٗت۷ 
من (ما) الموصولة في قوله: ما ك والمُرادُ المُمائلة في العظمقه 
رک کی رفا کے وفي السکل". وذلك علی قول في التفسیر. 
- ۳ لين ملو # أي : ES‏ ذلك لك من سفن فجعلها مخلوقة 
ہے عاك رت بت 
تعالی وإلهامه» بل لمَزید اختصاص آصلها بقدرته تعالی» وجكمّته. حَسبّما 
رب عنه وله عر وجل: ‏ وأضتع لت با وتا :۳ [هود: ۳۷]. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَن حیث عبر عن مُلابّستهم بهذه سفن بالرُكوب في 
قوله: و وکفتا کم ين .ما ب 4؟ لأنّها باختیارهم وعبّرٌ عن مُلابَسة 
دريتهم بفلك نوح عليه السَّلامُ بالحمل في قوله: واه هم آنا لتا َي 
ف ال متشون » لکونها بغیر شعور منهم واختیار9. 
۳- قوله تعالی: (٠‏ وان رقم اضرع کم ولاهم دود 4 

سوه جوم 


- جملة :9 وین مه معطوفة على جملة عم € [یس: 14۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۷۰). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۸/۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) .)۱٦۹/۷(‏ 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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88۰ 
باعتبار دلالتها الكنائيّة على استمرار هذه الآية. وهذه الم تذكيرٌ بان الله 
لان الذي امن عیهم ذا شاةجَلفیما هو عم علیاناس انير 
لحكمة يَعلْمُهاء وهذا جَريٌ على عادة القرآن في تَعقیب الترغیب بالترهیب» 
9ی ولا لوا مر لد 9 ۷" 
في هذه الجُملة بالثضارع امخض في سياق الشّرط؛ لكونه مُسفبل۱. 

- وهم ُعترفون بمضمون قوله: وین ذشاً ند نغرقه قهم ...کی كما ينطق ول 
ا ل ا رنه [لقمان: 1۳۲ 
وفي تعلیق رو سو بأہ قد تکامل ما يُوجِبُ 
الهم بن تسم رم له ماب و 0 
في لیم مع ما حَمَلْناهم فيه من الُلك؛ فحدیث عَلق الابل حیتئذ کلام جيء 
به في خلال الآية بطریق الاستطراد؛ لکمالِ امین الإبل وملك -علی 
قول في التفسیر فكأنّها نوع منه» أو مع ما ير كبو من سفن والوارق 7 
- وتقديم المستد إليه هم نہ على المُسنّد الفعلي یمود 4 في قوله: 
0 ل حك وار و" 


6- قوله تعالی: لادم ومتعاا ین )4 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/۲۳). 
(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) .)۱٦۹/۷(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/۲۳). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۷۱). 
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- أيضًا في قوله: و 990 إلى قول: ری 
ما يعرف في البلاغة بسلامة الاختراع» وهو الإتيانٌ بمَعتّی لم سبق ی إليه؛ فان 
ہے ے و ہہ کون تعر و 
A ۵0‏ ٰ و فم 


إن نجوا م منّ العَرّق فلنْ ینجوا مما یُشبهُه أو يُدانيه» والمَوت لا تفاوت فیە!''. 


.)۲۰۷ -۲۰/۸( يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش‎ )١( 
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SOF و‎ 


> سورةٌ يس - الآيات 
الآيات (۷-20ع) 


:9 ود قیل طم اتقو مابزنآیدیکم وما خلفکر علي رمو ((2) وما يوم ینایم 
ين اکت رم لا کارا کہا مُْرضِينَ © ول قي َم انوا ما ردک آم قال أن 
کمروا لري منوا نیم من و باه همه إن اس لا ف صَكلٍ ین © . 

المعنی الإجماك: 

قول تعالى ما جانبًا من جهالات المشركينٌ» وتماديهم في عم وضلالهم: 
ئ9 E‏ نقم اه في OT‏ 
کو ا ESS E‏ دم 
على كُفركم وتکذییکم» لعلکم تُرحمودَء أعرضوا وصَّمُوا آذاتهم. 

وما تأتيهم آية من الآيات لی تذل علی وسات الله تعالی وقدرته» وعلى 
أن زنيوك صلی اله علبه وسلم صادق في ضرم الا رفيو عنها وصَمُوا 
آذانهم. 

وإذا قيل لأولئك الکافرین: آنفقوا مما رزقكم الله على المحتاجينَ» قالوا 
على سَبيل الاستهزاء والشخریة: أنطعمُهم نحن ولو شاء اللهُ لاطعَمَهم هو من 
رزته؟! ما نم في آثرکم لنابالإنفاق علیهم الا ضلال واضح! 

تغسیز الآيات: 

لا و قیل هم اتقو مابین ای یکم وما خلفک لک نموه © که 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ما عدّد تعالی الایات بقوله: :3 واي َه لش 4 ۲۲ ويه 


ہے سح هرا مور 


هم له یس: 1۳۷ وای محارم 4 [یس: 8۱ ]» وكانت الایاتُ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يد ص کک ص 
LEED 568‏ 


تفي اين ونُوجبٌ اطع ہما قال تعالى» ولم تفذهم الق -قال: فلا قر 
من أن ب زوا عن العذاب؛ فان من أَخبرَ بوقوع عذاب: ييه ون لم یط 
08 ا" 


ارتا 0 الكلامُ من عَدّم انتفاعهم بالایات لد على وحدانيّة الله 
تال انی 7 نفایهم بالأقوال ال 3 هم في القرآن منّ المَوعظة 
والتّذكير بما لاتم الممكذبة أن يُصيبّهم مثل ما 58 وبعدم انتفاعهم 
بتذكير القرآن ن إيّاهم بالأدلة على و حدانيّة الله شبحاته» وعلی البّعث'''. 


:3 ود قیل هم اتقو مابین يكم وما خلفکر لعلک مو © . 

۶ 3 کت 7 کی ا کے 4 
اج یہ تو وڈ 
الماضية بكفر هم أن يمل مثله بكمء واخذروا ما م لائُوہ من عذاب الله تعالى 


إن ملکتّم على کف رکم وتکذییکم؛ لمکم 7.0 - إذا قیل 
للمشركير ذلك آغر فا 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۲/۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 48۸ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
ركم ١م‏ ه). 

(5) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 4۸ 4٩۰6‏ ۰66 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (۹/ 4۳ »)5١‏ 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ٩۰۱‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۱۱۰-۱۵۹). 
ومن ذهب إلى أن معنى: مار كم 4 ما آصاب من بكم من العُقوبات» ومعنی: 9 
لن 4: عذابٌ الآخرة: مقائل بنُ سلیمانء وابنُ جُریرہ ومكيٌ» وابنُ عطية» وجلال الدّين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۵۸۰ ((تفسير ابن جرير)) »٤٤۸/۱۹(‏ 
۹ء ((الهداية الى بلوغ النهایة)) لمكي (9/ ۰۰۳ ((تفسير ابن عطية)) )٥٥٤/٤(‏ 
((تفسير الجلالین)) للمحلي (ص: ۵۸۳). 0 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


ما تأتهم من ا بن ليت ریم لا اأ عتا مُعْرضِينَ © . 

أي: وما تأتي هؤلاء المُشركينَ علامة دالة على توحيد الله تعالی وصدق 
رسوله صلی الله عليه وسلع إلا کانوا مُعرضينَ عنهاء فلا یکترئون بهاء ولا 
e‏ 


= وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنْ وقتادة. يُنظر: ((تفسیر يحيى بن سلام))(۸۱۱/۲) 
((تفسیر ابن جریر)) .)٤٤۸/۱۹(‏ 
وقیل: المعنی: انّقوا ما بیٔن آیدیکم م من أمْر الآخرة؛ فاعمّلوا لها؛ وما خلکم م من مر الذُنيا؛ فلا 
تختژوا بهاء تا وا أن یعاقتکم ال فیها. وممُّن قال بهذا المعنی: السّمرقندي والواحدي» 
والعليمي والسعدي. بنظر: ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰۱۲۲ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۱۵ 
((تفسیر العليمي)) (9/ 471۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۷). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس» والكلبي. يُنظر: ((تفسیر یحبی بن سلام)) 
(۸۲ء ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۱۲۹). ۱ 
وقیل: المرا بما بين آیدیهم وما عَلقَھم: ذنوبهم المتقدمة» وذنوبهم المتاغرة التي تَصدُرمنھم 
في المستقیّل. وممّن قال بهذا القول: ارجا وابن جُزي» وابن كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
OE‏ ۰6۲۸۹ ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰0۱۸۳ ((تفسیرابن کثیر6) (/ 5۸۰ 
ومن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسیر يحيى بن سلام)) (۲/ ۰6۸۱۱ ((تفسیر 
الثعلبي)) (۱۲۹/۸). 
قال الالوسی بعد أن ذكّر الخلاف: (وحاصل الأمر على ما قیل: انوا العذابَ؛ أو انوا مایب 
العذابٌ علیه). ((تفسیر الألوسي)) (۲۸/۱۲). ۱ 
فا ای ES‏ كر الخلاف في الآية: (الآيةٌ إذا کانث تحتمل المعاني المقولة فيها 
بدون تعارة ض؛ فاحل على التججميع) ((تفسير ابن عثيمين- سورة یس)) (ص: ۰6۱3۰ 
وقال الواحدي: (وجواث «ذا» مكارت علی تقدیر: وإذا قیل و هذا | أعرّضواء ل على 
المحذوف قوله: رت نز ایس ٦‏ آي: عبر ولاك لال علی صدق محمد 
2 الله عَلَيْهِ وم تا كوأ عنما مُعرضِينَ ). ((الوسیط)) (۵۱۵/۳). وینظر: ((تفسیر 
القرطبي)) .)٣٣/۱١(‏ 

= ((تفسیر السمرقندي)) (٣/١۱۲)ء ((تفسیر ابن‎ »)٤٤۹ /۱۹( ینظر: ((تفسير ابن جریر))‎ )١( 
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43 بیس ڪڪ ص 
و پم ۱ 1 ۱ 
SIRE‏ 2 لتفسير المحرر للقرآن لكرييي) 5 
سے م رورو صمے 


1ت 
كما قال تعالی: او ڪان من یقن لسوت والارض مروت علا وهم نا 


۳۵ وا 


رد ود ا 


حي بت EE‏ کا 


کوہے عه شا وی اہ یا مس موه 


+ شتا رفک هل کم روا مزب اموأ انعم من و 


با ٍعراضهم عن الخالی؛ بن قسوتهم علی المخلوقیر؛ فالمکلف 
عليه التعظيم لجانب اللہ والشَّفْقةٌ على خلق الله وهم ترکوا لیم حيثٌ قیل 
لهم: اوه فلم و يتّقواء وترکوا الشفقة على خلق الله حیث قیل لهم: ناه 
فلم ينفقوا". 


ابو و ل سر 2 ۳ و وو 
ا رد والنصر نما تنال بالرحمة للضعفاء وكان 


9 


الانفاق لق المؤمنينَ + قال مبينًا هم انسلخوا عن الإنسانية جملة": 


= کثیر)) (5/ 9۸۰ ((تفسیر الشوكاني)) (4/ 4۲۸۰6۲۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۳۱/۲۳). 
قال ابن الجوزي: (وفي «الآية» قولان: آحذهما: أنّها الآيةُ من القرآن. والثاني: المعجزةٌ مثل 
انشقاق القمر). ((تفسير ابن الجوزي)) (۹/۲). 
وقال الواحديٌ: (المراڈ بالآیاتِ: الا التي یجبُ آن سدوا بها على توحيد الله وصدق 
َيه صلی الہ عليه وسلّم؛ من لق السّمّوات والأرض وما بيتهماء » مع المُعجزات التي تى بها 
کال له علیه وسلّم) . ((البسيط)) .)١15//(‏ 

(۱) ینظر: ((تفسیر المراغي)) (۲۳/ ۱۷). 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۲۸۷). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳۹/۱۲). 
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کک 2 
ROE‏ 
یم 
ےہ 0 


:3 ول یل کم آنفموامعا رفک له قال ان کم روا لت ءامنوا انیم من لو 


سح 


آي: وإذا قیل للمُشركينَ: آنفقوا مما رزقکم الله على غیرکم من المحتاجينٌ» 
قال او المع کون للمُؤمنِينَ: كيف نطعم -نخنٌ- هؤلاء الذین تأمروتنا 
بالإنفاق عليهم ولو شاء الله لا طعَمَهم هو من رزقہ''؟! 


أي: وقال المشركون أيضًا للمؤمنينَ: ما آنتم بأئر کم لنا بالإنفاق مما رزقنا 
الله على المحتاجينَ الا في ضلال واضح في غاية الظهور ۱۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 44 25 ۰66۵۰ ((تفسير ابن أبي زمنین))(٤/٤٥)ء‏ ((تفسير ابن 
کثیر)) »)58١ /٦(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ ۱۳۸-۱۳۷)ء ((تفسير العليمي)) (۵/ 4۸۷). 
قيل: لا أسْلّم المُستضعَفُونَ من آقرباءالکفار ومواليهم» قطع الکفَارُ عنهم ما کانوا یُواسونَھم 
به وكان ذلك بمكة لا قبل نزول آیات القتال؛ فتَدَبّهم المومنونَ إلى صلَة قراباتهم فقالوا: 
ال من أو ياء الله آطعمه. وقیل غير ذلك. پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) /٩(‏ ۷۲). 
وق لهم : نیم من لو یا للم ه قیل: یحتّمل أنْ يكونّ استهزاء. وقيل: یحّمل أن یکوںَ 
من باب الاحتجاج بالقدر؛ إِمَا عنادًا ومُعارّضة للحَقَّه أو فرارًا من العتاب واللّوم. يُنظر: ((تفسير 
یمین بو لس لي ۷ 1 
وقيل: تصَدوا بقولهم الإنكار لقدرة اللہ أو إنكارٌ جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة اللّه. نظر: 
((تفسیر الرازي)) (٦۲۸۸/۲)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ .)٤۲۸‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۸۰ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۹۷٦)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۳). 
قال الرّسْعني: (قَولّه تعالی: إن سر لاف کل شین يحتمل وُجومًا: 
أحدها: ته من تمام کلامهم للمُومنین. قاله قتادة. 
وان آله إخبارٌ من الله تعالی و حك علیهم بالصّلال؛ حیث ردُوا على المؤمنين هذا الجواب. 
الثَّلتٌ: آنه حكاية قول المؤمنينَ). ((تفسیر الرسعني)) .)۳٣٤٣ /٦(‏ 
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١‏ 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الفواثد التربَویٰة: 
۱- قال سبحاته وتعالی: ودا قیل هم اوا ما بین آیدیکم وما خلفکز لعل 
عو في قوله تعالى: ون الإقبال إلى اللہ عر وجلء واجتنابَ 


7 ا م و 00 


> 
72 مرو 


٢‏ في قوله تعالی: نا توم نان یکت ریم لا الا عنام 
أن بني آدم قد يُستكبرونَ» فیعرضون عن الایات بدون نظرہ والواجبٌ على 
اا ولهذا یقال: «الحُكمٌ على السّيء فرمْ عن 
کو و 

۳- في قوله تعالی: مت رفک له 4 إشارة إلى آئرین: آحذهما: أنَّ 
المُخلّ به في غاية الب فاد آبخل البْحّلاء من يبل بمال الغير. وثانیهما: أنه لا 
کی انب ا جات کا و له ک هه مق بای 
7٣‏ رانك اول۳. 

؛- في قوله تعالی: فا ڪرو نی مر لیم من لو باه له 
للم إن اث لا ی سک شین پ4 أنَّ البُخْلَ هو من صفات الكافرينَ» وإذا كان 
من صفات الکافرین فإله لاينبغي للمومن أن نف به؛ فکل ما كان من صفات 
الكافرينَ -من الهو والنّصارى وغيرهم- فإنَّ اللائ بالمسلم ألا ینعله؛ لا 
إذا فعله صار مُتَشْبّهَا بالكافرينَ في هذه الححصلة9». 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) 0151 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (7؟/ ۲۸۷). 

.)۱۷۱ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )٤( 
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الفوائدُ العلميّة واللطاثف: 

١‏ - في قوله تعالى: توا مین دیکم وما خلفکر لعلو مون # آن الانسان 
إذا أعرض عن دين الله واستكبرٌ كان عُرضّةٌ للعذاب؛ اما في الدّنياء 
الآخرة» آوفي انا را ۱ 

۲- قال سبحانه 2 ود قبل منوا ما بین آیدیکم وما خلفکز لعل 
ود ه في قوله تعالی: له بات العلّل والأسباب؛ اد «لعل» هذه 
یل ولا أحد بر أن لاسباب تائیڑا تن رف عن مُقتضى الفطر :1 

۳- في قوله فال و یم نا تن مت ریم © ليلل على أن الله 
عر وجل يبن لعباده من الآيات ما یمن على مثله لبق ووجهُ ذلك: آله ولا 
هذا لم في الایات فائدة۳! 

6- إضافةٌ الآيات إلى رهم في قوله تعالی: من ینت تمه فيه ليل 
على كمالها ووضوحهاء وأنَّ من جُملة تربية الله لعباده: أن أوصّل إليهم الآيات 
التي يَستدلُونَ بها على ما يَنفعُهم في دينهم وُنياه © 

»- في تر تعالی: ای رک ات کہ آن الانسات إذا أنقَقَ بأمر الله 
تعالی؛ فلا من له على الله عر وجل؛ لأنَّ الله تعالی هو الذي آعطاه(). 


2 


-٦‏ - في قوله تعالی: ق ل الب کرو لین ءامنوا نیم من لو دتاء أذ 


.)۱٦١ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١51١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۲( 
.)١55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۳( 
31 7ھ ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ 


.)۱۷۰ ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص:‎ )٥( 
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ہے کر ۔ 7 1 2 72 1 
ا 4 دم مَن يرك المأمور به؛ اكتفاءً بما يجري به القَدَرٌ! 


مه 1 


۷- في قولهم: 2 انیم من لو دشاء الله أَلْمَمَهُ َعَم 4 أن انان لذ ر 
الق یرید بها الباطل؛ فنحن نُوْمِنٌ بأنَّه لو شاء ال لأطعمَ هولاء لكنّ حكمته عر 
ا کہ سیت 
لا بكم الحاجة إلى 7 لكن لد کرم فهذا اعد ۰٠‏ 
تہ ايا أو و 
منه؛ فلا معنى للاعتراض» وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعَمَهم» ولکن 
9 في الاحتجاج. 

۸- قال الل تعالی: ‏ ولد مل لآ نوا معا رکه له قال الزین حكهروا للدت 
مت لیم من ز یاهآ لسن أ الا فى سل ين » احتجاجهم 
بالمشیئة ما یل على هلهم الکظیم أو تجاهلهم الوخیم م؛ فان المشيئة لیس 


2 
2 ہم 


مح لماص بدا فل ون کان ما شا اکن وما لم الم ین اھا 
مکن العباَ وأعطاهم د من القوّة ما قدرون على فعل الا واجتناب التهيء 
فإذا كوا ما آمروابه كان ذلك اعد ]متيو لا جبرا لهم ولا هرا 


3 و 


۹- في قوله تعالی: من لو ماه أله اَ2 طْعَمر ‏ أن المشرکین ندر ون بمشيقة 
اله؛ وأنّها نافذة في کل شي» والمشرکون أو الکافرون لا ُنکرون رُبوبيّة الله 


(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷۹/۱۸). 
)٢(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۷۱). 
(۳) ینظر: ((تفسير السمعاني)) .)۳۸۱/٤(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۳۷). 

(۵) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 14۷). 
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جات 
یت كيل يقرُونَ بھاء حتی الذين تظاهروا بانکارها نما يُنكرونها بألسنتھم؛ 
لقوله تعالی عن آل فرعون: #إوَحَحَدُوأ با وأستيقتتها شم 6 [النمل: 1۱6 
ولقول موسی عليه الصلاة والسلام لفرعون: هد عَلِمَتَ مار ولا الا رَبُ 
ارت والارض کے [الاسراء: ۰]۱۰۲ لکن یتکرون الربوكة استکباژا 
رک 6 وا فان a‏ 

۰- للمُشركينَ أسالیبٔ اذعاتيةٌيَستعملُونها من قدیم الزّان؛ حیث قالوا لھؤلاء 
القاتلین: أنفقوأمما ررق ره قالوا لهم :إت الا حرشن یہ وهذا 
لوصف الممشينٌُ مين من الکافرین لم یرل ولا يرال موجودًا إلى یمن 
هذا؛ فهم يَصفودَ أهل الخير بالأوصاف الكثيرة فا ة منهم أو التي تقصدون 
بها استعداء الحُکام على هؤلاء المؤمنين؛ يقولون: هؤلاء رَجعیُون وهؤلاء 
مَُحَلَفون هؤلاء متَْدّدونه هؤلاء مُتَرمُتون! وما آشبة ذلك من الکلمات التي 
يَصفونٌ بها أولياءَ الله عر وجل 

بلاغة الآيات: 

ق و یل من مین ےت زمره + 
کلام اف 0 ان ن إعراضهم عن الآيات التنريلية بَعدَ بیان إعراضهم 
عن الایات الآفاقيّة التي کانوا يُشاهدوتهاء و 0 فیهلا". 


موی ع ا 


.)۱۷۱ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۲۰۱۱/۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۳۰/۲۳). 
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e 


. وس مس‎ 7 OG 


ھٌ مساو 


تو سه و و : :3 رک 
ماب و وم له خلنهم 46 [سباً: ۹ء وجه المشابهة: إتحاظة العذاب بهم من 
کل عذب. وأنّهم آیما ساروا فال أماَھم وشلقهم محیط بهم؛ لا يقدرودَ 
على الخروج مما هم فیه 000 : #فلاصرع م ولا هم يدون ۽ | 
مدمه [يس: ۰4۳ 46]؛ ولذلك قال: وج يمون ۷. 

- وقوله آیضا: وا قیل همم تا ابی نکم وما کر 46 ما بین الايدي: 
راد منه اش وما هو لف: یراد منه الماضي» وأضل هديق ار كي 
تمثيلان» فتارة يَنظرونَ إلى تمثيل المضاف إليه بسائر إلى مكان؛ فالذي بین 
يديه: هو ما سرد هو عليه والذي من وراه هو ما له له في سَيره. 
اوه ون إلى تمثيل المضاف بساثر؛ فهو إذا کان بین بدي المضاف 
إليه فقذ سبقه في السّی فهو سابقٌ له وإذا كان خلف المضاف إليه فقد 
ره فهو وارد عم وقد کرت هذه الآ بالوَجهينٍ؛ فقیل: ما بين : 
آیدیکم م ما تہ من أحوال الم في دنا وقیل: ما بین 
آیدیکم: أحوال الأمم في الڈنیاء وما حَلْفَكم : من آحوال الآخرة”". 

- وججوابٌ (إذا) في قوله: ‏ ود قیل هم و ما بین یریک ماک لہ 
مود ه محذوف مَدلول عليه بقوله بعده: وا ِیہم من ناینب 
رو َم انها 2 فکَنه قال: وإذا قيل لهمٌ: انّقواء أعرّضوا؛ لام 
اوسر هار ما ان قال : ودَأَبَهھمُ الاعراض عند كل آية ومَوعظة. 


(۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1۱/۱۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۳۰ ۳۱). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۱۹ ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۹٦۲)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۱۷۰). 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


رم ے کا 


وت ۰" تا ون وم نان کت یلاعت مین 
واقِعٌ مَوقع التّذییل لما قبلَه؛ ففيه تَعمیم أحوالهم وأحوال ما وه من القرآن: 
رات لوق تتا 2ھ رات ھا ا یہ ھا سس 
وهذا رس کے الإعراض!'' 


ات صلة لتأكيد شیر 0 


وا الآيات إلى اسم الوب المُضاف إلى ضميرهم ایب ریم + 
لتفخيم شآنها لشیم لتهریل ما اجتر os‏ س9۹" 
الآياث التََيليةُ؛ فاتیانها ُرولهه وإمّا ما يَحُمّها وغیزها من الآيات التّكوييّة 
الشاملة ة للمعجزات وغیرها من تعاجیب المصنوعات التي من ها 
لایاث اللات المعدودة ناه ار نها ايم زو لوحي هو 
كار 
- وكلمة عتا € مُتَعلقةٌ ب مِمُعرضِينَ 4 قُدَّمتْ عليه مُراعاةً للقواصل*. 
۳- قوله تعالی: 2 لالم ناما رفک له ال از کف وان اموا 
لیم منز یاه نزن اس لا ف کل مین 4 
"۳٣‏ ۰ ولا یل طم نامع رنه » أي : مما أعطاكم بطریق الَفضل 
لانعام من آنواع الأموال؛ عبَّرَ عنها بذلك تحقيقا للخق وترغيبًا في 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الالوسی)) (۲۹/۱۲» ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۱/۲۳). 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۸۷ ۱۷۰). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص کک : رح 
568 سس ےھ 


الإنفاق» وتنبيهًا على عظم جنايّتهم في ترك الامتثال بالامر. وكذلك (منْ) 
لتّبعيضيّة» أي: إذا قيل لهم بطريق التّصيحة: أنفقُوا عض ما أعطاكمٌ الله 
تعالی من فضله على المحتاجین؛ فان ا البلا ويدف مٌ المكار 0 


- وفي قوله: #إرممًا رنه ه آظهر اسم الجلالة ولم یُضمر؛ إشارة إلى 
جُلالة الرزق بجلالة معطيه”". 


- وآیضا إظهارٌ لوصول من قوله: و زین موا # في مقام الاضماره 
مع أنَّ مُقتضی الظاهر أن يُقالَ: (قالوا أنطعم. ۰ إلخ-؛ لنكتة الاشارة إلى 
آذ شدور هذا اقول منهم ما هو لاجل كفرهم» ولأجلِ یمان الذين سُئلَ 
الإنفاقٌ عليهم”"؛ ففيه تصريحٌ بکفر ھؤلاء وأنّهم قالوه بسَبب الكفر؛ لا 
DS‏ من شان لست ۷99 
و 2 7 م 7 8 7 1 5 3 4 
الكفرٌ عاما لكل مَن قال هذه المقالة9). 
- والاستفهام في قوله ہے ورا مه إنكاريّ» وهذا الجَوابُ 
حرج مَخرّجّ الاستهزاء کم بِالمُؤْمنِينَ» وبما كانوا یقولونه من تعلیق 
۶ م2 
الأمور بمَشيئة الله» آي: لا نطعم مَن لو شاء له لا طعمَهم بحسب اعتقادكم 
أن الله هو المٌطعمٌ!'“. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۷۰). 
(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۳۷). 
(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۲). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١59‏ 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) /٤(‏ ۹ ۲ ((تفسیر أبي حيان)) 


(۹/ ۷۲ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰6۱۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۲ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (۲۰۹/۸). 


۰ 
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- وأيضًا ابیز في ججوابھم بالإطعام في قوله یمس زیت له لحار » 
مع أن المَطلوبَ هو الانفاق: لا لمجرّد لن کت لإعادة اللفظ؛ فان 
الإنفاق یراد منه الاطعام وإِمًا لأنّهم سلوا الإنفاق» وهو عم من ن الاطعام؛ 
لاہ يشم الاکساءٌ والاسکات فأجابوا باساك ك الطعام؛ یی أنواع 
الإنفاقء ولأنّهم کانوا رون من يشخ إطعام الطّعام؛ وإذا مَنعوا امن 
الطعامٌ كان نهم ما هو قوق خر ی ففيه بیان غایة مُخالفتھم؛ وذلك 
هم إذا أمروا بالإنفاق -والانفاق يدل فيه الإطعام وغیژه- فلم جوا 
بالانفاق ولا بأقل منه -وهو الإطعامُے وقالوا: لا نطعم» رل 
القائل لغیره: أعط یا ھا اء یقول: لا أعطيه درهمّاء مع أن المطابق هو أن 
بر لا أعطيه دينارٌاء ولكنَّ المبالغةً في هذا الوّجه أَنمٌ + فكذلك هاهنا". 

- وجملة ان اث لاف صَال بین # من قول المُشرکین یخاطبون 
ور ام وت م الله إلا مُتمَكنٌ منکم 
الصَّلالُ الواضح؛ وجَعَلوہ صلالا؛ لجهلهم بصفات الله تعالی» وجعلوه 
یی اه جو الظواهرٌ من أسباب اكتساب المال وعدمه وهذه 
ک9 ۷" 
لیم أو حكاية لجواب المُْمِنينَ لهم؛ أو هو من جُملة بوابهم للمُؤْمِنينَ”" 


.)۳۲ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
.)۲۸۸ /۲٦٢( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )۲( 
((تفسیر البيضاوي)) (5/ 779- ۲۷۰)ء ((تفسير ابن‎ »)۱۹ /٤( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )۳( 


عاشور)) (۲۳/ ۳۳). 
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1 7 لي 5 ص 
025 حجار التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (8ع-02) 


و وولو یی دا اوعدي نکر صرق( ما ریت رل یه وك مهم 
وم نوت ا( ملسو تسه ولا آهلهم برجعوت ا ونیم في ألضور 
دا شم من مات ال رهم یتلوب ((2) قالوا توا من بعتا من نی ما ا 
وَعَدَ لن وس المزسلوت © إن کات الاصیحه ود تلا هم 


مو روم م 


یم تا خصو © مام لا نکم تفش سيا ولا جروت لا ما کنشر 
لو ©4 

غريب الکلمات: 

رٹ آي: ن وتشاعروة عق عادتهم» واضل (خحصم): 
OEE‏ 


و و 


عو 3 ےت یب 2 7٦‏ 2 و ہے کا رو ہے ہہت 
لصو : أي: القرن ینفخ فيه إسرافيل» وقيل: الصور جمع صورة ينفخ 
فيها زوحها فتحْیا'''. 


لت : أي: القبور» واحڈھا: الجَدَتٌ''. 


کی 5 2 ۳ او سر جم 
لا بنیلوت 46: آي: یُسرعونء من النّسَلانَ: وهو مُقارَبة الخطو مع الاسراع 


(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤٥٥)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۷)ء ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰6۳۱۵ ((تفسير القرطبي)) (٥۳۸/۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0۸۱). 

(۲) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 ٦٢۲)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۳۳۹))ء ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: ۰۳۰۸ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۷)ء ((التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۰۱۹۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 55 ۵). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦۳)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)1۳/۱ 
((التبیان)) لابن الهائم (ص: 4٩‏ ۰۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۵۲). 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


ع 3 2 7 
وأصل (نسل): يدل على انسلال شيء بشرعة. 
وا : ويل: كلمة دُعاء بالهلاك والعذابء وتُطْلَقُ كذلك على لول 
اع و 


مُشکل الاعراب: 
وله تعالی: 3 فلا ریا ا کاو کک 7 
المر سو 4 


1 ا #هذا مَاوَعَدَ لسن : في ها 4 وجهان؛ ا 
دا حبزه وما و امن که کرت الوقف تامّا علق برا وین مه 
ثم دی فیقول: ها اوعد سکن 6 وهذه الجملهً لامَحل لها شاف 
من قول الملائكة أو المُوْمِنينَ. ويَحتَمِلُ أن تكونّ من کلام الکفاره فتکونّ في 
٤‏ 0ت 
جر ال کت عا قبله. وما مَوصولٌ اسميٌّ في محل رفع 
AT‏ يروف ]2 الذي وَعَدَّه الرّحمِنُ حَقٌ» أو خر مُبتدأ محذوف 
والتقدیژ: هذا الذي وعده الرَحمنُ. ويّصحٌ في ما أن تكونَ موصولا حرف 
مؤولة مع ما بعدّها بعصدره أي : (وَعْدٌ الرّحمن)» وله إعرابٌ ما ْله نفشه۳. 


(۱) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۲۸۸ ((تفسير ابن جرير)) ( ۰6۰۸/۱ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: ۵۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ .)57١‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۰6۱ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: ۷۸٦)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۸۸۸ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 455). 

(۳) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۰6۵۰۱ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ )۱۰۸١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۲۷۰). 
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المعنی الإجماك: 

2 ا ییا إنكارٌ المشركينَ للبعث واستبعادهم له: ویقول رك 
المُشرکون تكذيبًا واستهزاءً: متى يَجيءُ یوم القيامة إِنْ کشم صادقينَ في أنَنا 
مبعوئون فمحامّبون؟! 

نم بر ال تعالّى عليهم ببيان بعض مشاهد يوم القيامة» فيقول : ما ينتظرونٌ إلا 
ہت في الصور عند قيام السّاعة» فتأحذهم وهم یختصمون في شوون 
الا غافلينَ عن السَّاعة فلا یستطیعون حيتها آن يُوصُوا أحدًا بشيء. ولا 
يُستطيعونٌ الرّجوعَ إلى أهليهم! 

ٹم يبن الله + تعالی حالهم عندّ نفخة البعث» فیقول: ولج في الصور تَفخة 
البَعث فإذا أولئك امش کون يَخْرّجونَ من القبور م ضر میں ن إلى ربهم ویقولون: 
يا ویلنا مَن آخیانا من قُبورنا؟! قال المؤمنون: هذا هو البَعتُ الذي وعدنا 
E‏ تج ھ ات 

ثم ین شبحانه شرعة خضورهم للحساب فیقول اما اتف اه انت 
فد واحدةٌ فإذا هم قد أحضروا أجمعينَ؛ را ی أ تفس 
شا ما تستحقه» ولا تُجِرّونٌ لا جزاء آغمالکم التي عَماموھا في | لیا 

تفسير الآيات: 

َیقَوونَ می هدا الود ان کشر صرق © 46. 

ناسّبة الآية لما قَبلّھا: 

أن ذکر عَقب استهزاه تهم بالمومنین -لَمامَتَعوهمٌ الإنفاق بعلة أن اله لو شاء 
ااي استهزاء آخرٌ بالمُؤمنينَ في تهدیدهم المشركينَ بعذاب يحل بهم 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


5 
جر سورةٌ يس - الآيات 


و یہ و من یی ہے 
بالامر بالاتقاء ا بترجي الرحمة؛ ] تیه حكاية استھزاء 2 منهم» 1 
على عظیم جهلهم» بتکذیبهم بما يُوعَدونَ على وجه التصریح بذلك اليوم؛ 
والتُصوير له بما لا يَسَعُ من ¿ له آذنی عقل غير الانقياد لە؛ فقال ۳: 
وود مها وعد ن کشر صقینَ © )4. 

1 زی 0۱ ۳ متسر مه ار ۶ 7 8 

ھا تو کو کہ 
بے چو 


زی رص 


۳ رت وو ور > ۳ 


ما بنظرون لا ية 2 ده تأخذهم وم مود ). 

وت 

لَمّا كان استهزاءٌ الكافرينَ هذا یَسوءُ المُسلمينَ؛ أعلَمَ ا زر فص الله 

عليه وم امن بأ اوعد واقع لا محالت وأنّهم ما يترود إلا صَیحةً 
ا فلا یفلتون من أخذتها. 

وأيضًا لگا كان الحازم مَن لا يَتَهكُمُ بسّيء الا إذا استعدٌ له بما هو مق 


الذفع؛ بین سفههم بإتيانها بختف وبأنه لا بد من وقوعها بقوله: 


2 


.)۳۳ /۲۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۱۳۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤٥٥)ء‏ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰1۹۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۳). 

.)۳۳ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

.)۱۳۹/۱۲( ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
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ص کک ص 
568 سم ۱ 


2 رم مم هه وى لوم 


لد تاخذهم وہ {O‏ 
هم مود 4 


۲ 1 
۱ 
كحم 
5 
0 1 
9 
ی 


أي: ما یُتظرو - ا 000 
,2 
فْصیهم وهم یختصمون في شؤون دُنياهم؛ فهم في غفلتهم لاهونَ عنهاء لم 
رام عر و 
تخطز على قلوبهم'"! 

عن آبي هريرة رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلی الله عليه وسلمَ قال: 
TET‏ رہہ ۳ ا 7 
((لتقومَنَ السّاعة وقد نشرّ الرَّجلان ثوبهما بيْنَهما فلا یتبایعانه ولا يَطويانه! 
لتقو سا وقد نصرف الرجُل لین لته" فلا يَطعَمه! وآ تة لقاع 
7-95 
فيه فلا يَطْعَمها!))2). 


ظا ملا يعون وی ول الهم بجوت ا . 
4 فلا تیعون وید 4. 


آي: فلا یستطیعون حینها أن يُوصُوا أحدًا بأيٌّ شيء مما پریدون الوّصيّة به 
كالأموال وغيرها”»! 


8 راع آمل 3 برجعوت 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 64۵۰ 44۵۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰0۳۸ ((تفسير ابن 
ی مت » ((تفسير السعدي)) (ص: 1۹۷). 

(۲) لح الق التي لها لب يُحلبُ . يُنظر: e)‏ یں ہے 
(۳) لبط حوضه :أي بضلخه ویینی» ويُلْصِقٌ بهالطین لاصلاحه؛ ولتلا یف ماو . ینظر : ((إكمال 
المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (۸/ ۰۵۰۹ ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۸/ ۰۱۷ ۳). 

(4) رواه البخاري )٥٥٥٦(‏ واللفظ له» ومسلعٌ (۲۹۵6). 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۳۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٦/۵۸۱))ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۷). 
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أي: ولا یستطیعون حيتها الرْجوع إلى آهلیهم"! 


5 ر ت ر مور 2 عو 7 و 2 7 و 
ثم بن آنهم بعد ان یُموتوا بخ في الصّور التّفخة الثانية”"؛ تفخة البعث من 
1ور" 
دا هم من ادا إل ربهم بنیلوی (ه) . 
TT‏ للبَعث یوم القيامة» فإذا هم يَخرُّجِونَ من 
و ا 7 7 ۳ 
القبور مسرعینّ إلى رهم 
كما قال تعالی: #ونیغ نی الصّور ج عع جَمَعْتَهُم جع 4 [الکهف: ۹۹ 
وال سخا "کو رن الد ات کم جرد مقر 4 [القمر: ۷. 
وقال عز وجل : 38 يوم وت من لا یم * [المعارج: 6۳ ]. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 0۳ 4) ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰4٩۰۲‏ ((تفسیر القرطبي)) 
(۳۹/۱۰). 

(۲) ال العُلماءُ في عدّد النّمَخات في الصور على آقوال؛ فقیل: هُما تَفْحَّتان: تَفْحْةُ الفرّع 
والصعق» وَتَنْحۃً البَعث. ممن ذھَبَ إلى هذا القّول: تعن والقُرطبنٌ والسعدئء وابنُ 
بازه وا لون : نقد ا ابن ےا ۷رت ((التذکرة بأأحوال الموتی با 
الآخرة)) للقرطبي (ص: ۰4۹۰ ٩۱‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۲۹ ((فتاوی نور على 
الدرب)) لابن باز (5/ ۰6۳۲۸ ((شرح العقيدة السفارینیة)) لابن عثيمين (۱/ 40۷). 
وقیل: هي ثلاث تقخات» وهي نفْحَّة الفزع» ونفحْة الصعق» ونفحّة البعث. ومن قال بذلك: 
ابن تنمعةه وابن كثير. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (4/ ۰0۲۹۰ ((تفسير ابن كثير)) .)۱۱١/۷(‏ 
وقيل: هي أربعٌ تفخات؛ ومن ذهب إلى هذا: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (۱5/ ۵9۲ - 
۳ ۲ 

(۳) ينظر: ((تفسیر المراغي)) (۲۰/۲۳). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰406 ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۰۳۹/۱۵ 40 ((تفسیر 
ابن کثیر)) (٦/۵۸۱)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰6۱8۲-۱4۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۷ ((أضواء البیان)) للشنقيطي (7/ ۲۹۲). 
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کی ص کک ص 
568 وت ےھ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: ((جاء آعرابی لو 
الت صلی الله عليه وس فقال ا الم ةقان : رن نفخ فيه))20. 


رصم ہے ہے موم جک 


3 او یوم ار مور وس کے زملوت 8(7 4. 
مناسبة الآية لما قَبلّها: 


لما تشوّقت الف إلى سّماع ما یقولونَ إذا عايّنوا ما كانوا یُنکرون؛ استأئف 
وله 1 


لرکو اکتا ى رر 


أي: قال الکافرون: يا ویلنا" مَن أحيانًا فأيقظنا وأقامّنا من مَرقّدن؟! 


(۱) آخرجّه أبو داود »)٤۷٤۲(‏ وأحمد (1۵۰۷) باختلاف یسیر والترمذي (۲۳۰) والنسائي 
)١١555(‏ واللفظ لهما. 
کہ الرمذي» وذگر شبوقه اين كين في ((تفسیر انقرآن)) (۳۰۸/۰) وصسحه الألبانى في 
((صحیح سنن الترمذی)) (۳۰ ۰۲ وصحح إسنادّه الحاکم في ((المستدرك)) (۲/ 0۵۰ 
وأحمد شاکر في تحقیق ((مسند آحمد)) (۹/۱۰). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۶۲). 

(۳) قیل: هي كلمةٌ يقولها الواقغ في مُصيبة» أو المتحَسّڑ أو النادم. ومن قال بهذا المعنی في 
ال ال یرای ماسوو را عي ن (الاتفسين این غا 1۱۴۷/۷7۷ 
((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۷ ((تفسیر اين صن > سورة پس)) (ص: ۰۱۸۵ ۱۸۹). 
قال لبقاعي: (أي: لیس بخضرتن الوم في ناما رلا الويل): ((نظم الدرر)) (۱۲/ ۱6۳-۱4۲). 

)€( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) »507/١9(‏ 46۷ ((تفسیر السمعاني)) (4/ ۰)۳۸۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۹۷١)ء‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1777/57). 
قیل: معنى مرا 4: رقدتنا ومنامنا. ومن قال بهذا المعنی: ابن جَريرء والسّمرقندي والثعلبي» 
والعليمي» والسعدي. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰40۷-10 ((تفسیر السمرقندی)) 
(۳/ ۱۲۷)ء ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۱۳۰ )۰ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۸۹٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 1۹۷). = 
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AOE 
3 3 و‎ 5 

+ 0 ہ88" 

ین اللْخُتین آربعون -قالوا: يا آبا هزیر آربعون يومًا؟ قال: أَبَیتٌ! قالوا: 


أربعون شهرا؟ قال: أَبَبتُ! قالوا: آربعون سَنة؟ قال: أَبَيتُ0)!- نم 1 الله من 

۲ ۲ 7 و 7 ا و 35 
الوا ءا تيون کها یس الگا "قال اولس من الاسان فين الا على ]لا 
او داوف عت التب٥ء‏ ومنه رکب الخلق یوم القیامة))۳. 


هدا ما وعد لمن وصدف المرسلورے . 
و 


آي: قال المومنون: هذا هو البعث الذي وعد به ال خم وقد صَدّق رسله 


فیما آخبرونا ره*) 


= وقيل: موضع رقادناء وهو القبوٌ. .ومن قال بهذا المعنی: ابن كثيرء وابن عاشور» واب 
عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۸۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۷)ء ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۸۵). 

فاه انك ان آخرم آن المراه سنا از كيين اجس الذي اج تو نها آزیترن 
مُجمَلة؛ لأنّه ی ا له. پُنظر: ا میتی ا 
لذبن الجوژي 28 70 000 0101110 

() عَبْبُ الب : هو اعم اللطیف الذي في أسفل فقار لظهی وأعلّى ما بين الأليتين» وهو رش 
الغتصعص. يُنظر: ((التعليق على الموطأ)) للوقشي (۱/ ۰4۲۲۸ ((شرح النووي على مسلم)) 
(۹۲/۱۸)ء ((طرح التثريب)) للعراقي (۳/ ۳۰۷). 

(۲) رواه البخاري (5975) ومسلم (۲۹۵۵). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰69۷ ۸٥٥)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵۸۱ ۵۸۲ ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي .)۲۹٦ /٦(‏ 
ممّن اختار أن هذا من کلام المؤمنينَ : ابنُ جریر وان کثیر» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: 2 بن کعب» ومجاهد» وقتادة» وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى. 
يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۵۷ ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۰۵۰۱ ((الدر المنثور)) 
لمیر ۴۷ 
قال الشنقيطيٌ: (الكافرٌ يدعو بالویل والمؤمِنُ يمَيِنٌ للوّعدِ وما ھ0۷ ات 
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۲۱ 7 أي 5 ص 
0 حجار التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > ھ2 


كما قال تعالی: تکوم السَاعة تی لمجم ما ٹوا عبر سام کللک 


2 +7 21 صد 


اوا نوف کون ۴ك ول ذبن ونوا الیلم و ولایس لد لتر فق کلت الله ال رد الف 
قهذا يوم الْبَعَثِ نکم سر لا تَعلمُونَ #6 [الروم: 56 ]. 

وقال سا 0 ویک نوم لين هنا يوم وع الْفَصْلٍ ای ی کہ بو تُکوہورے 4 
[الصافات: ۲۱۰۲۰ ]. 

« ِن کات إلا صي ده فا شم یم لدیتا سود © 4. 


21 0 ا نے و س #2 ع 2 

لما كان الاخبار بالنفخ لا ينفي التعدک قال مَهوّنا من آمر البّعث بالنسبة إلى 
0 ۱ ۳7 7 5 ۳ سو 54 
قدرته» مظهرا للعناية بتأكيد كونها واحدة. 

3 إن کات الاصیِحَهة هر دة فاذا هم یم 2 7 OES‏ )ا . 


= من المؤمنينَ لامنّ الملائكة» كما یقول عض النّاس: ما جاء في آخر السّياق؛ له« هم 
يم أي: كلا الفريقين تا وت > ((أضواء البیان)) /٩(‏ /01). 
وقیل: هذا من كلام الملائكة. وممِّن قال بهذا القول: مقاتل بن سُليمان» والفرّاء» وابن فتيبة. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ 0817)» ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۰0۳۸۰ ((تأويل 
مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٩‏ ۱۷). 
وممن قال بهذا القول من السّلف: ان عباس» وزید بن أسلم. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(۲/ ۰۸۱۳ ((البسیط)) للواحدي (0۰۱/۱۸). 
الا كي 9" مک ين مق فإذا قالوا ذلك آجابهمالمومنوت قال خی واحد 
من السّلّف- ردام رب اب روتف المزسلوت چ وقال الکسن: إِنّما جیهم بذلك 
الملائكة . ولا منافاة؛ إذ الجَممٌ ممكنٌ» والله آعلم). ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۵۸۲-۵۸۱). 
رک رما ومكى دا ا وو حاشور. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (4/ ۰۲۹۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۸). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابنْ زید. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (40۸/۱۹). 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /١15(‏ 
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آي: ما کانث تلك ات اكور إلا ددا واحنت فاذا هم قذ حضروا 
مجتمعین لَدَيْنا دون آن یتحلف منهم احل. 

كما قال تعالی: وم تر الک امد الا لمح اسر أذ هر آشرب ارک ماعن 
کل یوق یر 4 [النحل: ۷۷]. 

وقال سبحانه: 38 یوم يْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ لحي لک يوم کازج © [ق: E‏ 

وقال تعالى: ان کل من فی لسوت والرض لا ءا لسن عبدا * لد 
اضق وَعَدَّهُمْ عدا 8 قد رس ۳ - ۹۵ ]. 

۶ فلوم لا نظلم تفش 7 عو کا و ٦‏ م کے لان شنم و ود ری 0 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ما کان هذا الإحضارٌ بسیب العدل وإظهار جمیع صفات الکمال؛ قال: 


سے لو لا لا نظلم دق تقس شیا 4 


o 
ا‎ 


EEE 
7 کے نے یک کک‎ 
أي: ولا تجزون یوم القبا مه إلا بخسب أعمالكم التي کم تَعمَلوتّها في انیا‎ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 86٩‏ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰6۵۸۲ ((تفسیر الشوكاني)) 
(6/ 4۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۲۳). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ .)١55‏ 

(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰64۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(۰۶۳۰/۶ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۷). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ »)٤ ٥۹‏ ((تفسیر الماتريدي)) (۸/ ۰۵۲۹ ((تفسیر السعدي)) = 
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الفوائدُ التربويّة: 

۱- في قوله تعالى : ری اور ود هم ينادان ال هم بنلوی ) 
تمام قدرة الو عر وجل حيثُ كان مجر النفخ یوب أن برج الناٌ جميمًا 
من قبورهم سرع قال فر وجل: «إد کات صَيْحَة صيْحَة وده قدا 
هم میم لیا روت 4 كلهم يُحضرونّ عند الله عر وجل بصيحة واحدة؛ إنَّ 
العقلّ لیحاژ حَيرةَ عظيمةً في كمال قدرة الله عرٌّ وجل» فلا تستبعذ شيئًا على 
قدرة الف فإذا نت بك حاجة» أو أصابّك فق أو لمت بك ضائقة فاذعٌ الله 
7۳ شي» قدیژ. 

-٢‏ ميزانٌ العدل یوم القيامة مستقیم اللّسان» تبینُ فيه ار فيُجرّى العبدٌُ على 
الكلمة قالها في الخيرء والنظرة ة نظرها في الشر فيا من زاذه من الخیر طفیف» 
احذر میزان ملا + تعالى: 38 فَالْيوَم لانظلم تفش ها 44 . 

۳- قال ابنْ الجوزي: (قوله تعالی: نونک ل ماڪ موي که آتراك 
اي عمل تجزی. آثراك تهنی أو نعزی, قلبْك عند الصَلاة في غیبته ولسااك في 
لصوم في غيبة: وما صَْ لك في الحم ركعت وقد مر الأجَل بشرحته 
فانتبه 1 إن يفوت اعدا وفرّغ غ قلبّك قبل أن ته تفرُع داك۱). 


الفوائد العلميّة واللطائف: 


= (ص: ۰)1۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 8۰). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۰۱۸۳ ((فتح ذي الجلال وال کرام)) لابن 
عثيمين ۱۱/۱ ۶ 

(۲) پنظر: ((التبصره)) لابن الجوزي (۱۹۸/۲). 

(۳) ((التبصرة)) لابن الجوزي (۱۹۹/۲). 
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05 
المعلومت ولَمّا كانث هذه الصيحة لا يْدٌّ من وُقوعهاء جعلوا كأنّهم مَُظروها. 
فان قیل: هم ما كانوا يننظرونٌ» بل كانوا یجزمون بعدمها؟ فالجوابُ: أنَّ الانتظار 
یا لاه کانوا لرن ما یستحق به فاعله البوا رک العذاب» ور 

الساعق لولا حكم الله وقدرته وعلمه. 


سر ور ویو م7 


۲- في قوله تعالی: هم وَهُمْ مج سنوت ه بیان حال هولاء الذین تقومُ 
عليهم القيامة ات BA‏ وهي: ال والّتازغ؛ ها 7 على 
تر آحوالهم وشو آخلاقهم» ولاه ليم الا هذه الات لت ع 
شا وطمعًا في الدّنياء وعْفلاً عن ال خرة؛ ولهذا جاء في الحدیث الصحیح: 
آن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق”", وهؤلاء من المعلوم آنهم لو 
۷۵ب الوم 

۳- في قوله تعالی: رهم نوت هلال على أنَّ الساعة تأتيهم وهُم في 
غفلة» وعدم شعور بإتيانها"». 


رعو م2 


و کے سے ۰ #2۱ N IS‏ 2 
الأمورا لعَببيّة التي يَجبُ الایمان بها دون التعَرّض لكيفيّتها©. 


0 موود حو لد و 0+٣‏ 
٥‏ النفخ في الصور إذا وقع لم پستطع أحد أن يتكلمء ولا یتزحزح من 
2 ۰ 35 7 یا یوم محر و مگ محر سيم 

مکانه یو خذ ذلك من قوله تعالى: 38 فلا يعون توصي 4 هذا الكلام؛ ولا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ۲۸۹ ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۷۳). 
(۲) يُنظر ما أخرجه مسلم .)١975(‏ 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۱۷۹). 
)٤(‏ ینظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۱۳۹/۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۸۳). 
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E اہر‎ 


و ےہ 


رتجعُوت 4# لا يَتَرّحْرَحون من مَكانهم”". 

یت 
قدرة الله الاملة والحکمة الكاملة؛ حيثٌ كان صوتٌ واحد بحي تارت ویْمیت 
أخرى. که رکب فيه من الأسرار هکس الشَّيءَ ضدّ ما هو عليه من ححياة أو 
موت» و خشي أو إفاقة”". 


ره م 


۷- في ڑ ھا ھت شود شم تن لیمدرت 


هذا من حيثٌ الأصل وإِلّا قد یزول من موضعه عه بفعل من الاس أو تبش السّباع 
آو السّیول إلى غیر ذلك. 

۸- في قوله تعالی: یناوت إثباث البعث؛ واه حَياةٌ حقيقيّة؛ لأنَّ الاسراع 
لا یکونْ إلا بحياة حقيقيّة©). 


محر بج سے دوو 


۹- في قوله تعالی: الو وا من بت من مرکا مہ دلالة على آنهم 
كافون رو ف اوی و لف على الق و تی شس 
تا 

۰ في قولهتعلی: الوم من بعتتا من مرقتا # شوال: أن قولهم ذلك 
ال E‏ ی : هدا ماوعد من ود 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: ۱۸۳). 
(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ .)١57‏ 

(۳) يُنظر: ((فتاوی نور على الدرب)) لابن عثيمين (۲:۰/ ۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۱۸6). 
)٥(‏ ینظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي .)۱۷۹/٦(‏ 
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رح 


7 . برس 
جر سورة یس - الآيات )٥٤٥۸(‏ تج O‏ ات 


کے 4 

الجواب: معناہ: بعکم الرحمن الذي وعَدکم بالبّعث: وأخبّركم به اوران 
وانّما جيء به على هذه الطريقة؛ تبكينًا لهم وتوبیُا. 

۱ - وله تعالى: انریا وحّدوه؛ إشارةٌ إلى انهم على تکاثرهم وتباعُدهم 
كانوا في القیام كتفس واحدة”". 

۲- قال الله عر وجل: هماع من وکت الروت 6 قله 
تعالى: الخ في هذا الموضع ليس لمجرّد الخبر عن وغده وإنما ذلك 
للإخبار باہ في ذلك اليوم العظيم سیرونّ من رحمته ما لا يخطرٌ على او 
827728 ار الق و [الفرقان: 
۳۹ رقم ات ©[ ۸ 70 "0م 
الرّحمن'”؛ فرحمةٌ الويوم اقيامة تعجلى تجايا کت منها في ڈیہ إن ل تعالّی 
مث رَحمةٍ جُعَل منها رحمة في الارض؛ فإذا كان يوم القيامة صارٌ له مئةٌ رحمة 
٥‏ 1 5 ۷ لل كي رسي 


.)٦۷٤ ینظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۶۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۷). 

(4) عن لمات قاس رضی اف کال قال رسول الله صلَى اله عليه وسلّم: E‏ 
رحمة» فمنها رحمة بها تام م الخلق بیتهم وتسعة وتسعون ليوم القیامة)). آخرجه مسلمٌ 
(۲۷۵۳). 
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه آنه قال: سمغت سول الله صلی الله عليه و ی 
اله الّححمة مت جرب فاشتك عنده تشعة وتشعین جزءاه وأنْزلَ في الارض جُرْءًا واحدًا؛ فمن 
ذلك الجزء يترا او وی تك انوس حاوها سا كل ال تا أخرجه 
البخاري (1۰۰۰) واللفظ له ومسلمٌ (۲۷۵۲). 
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34 OSs 
. الله تعالی في ذلك الیوم؛ ولهذا قال هنا: هدا مَاوَعَدَ الم 4ی‎ 
7 عاك نل ہم تو‎ 
الاشارة إلى آن ال تعالی گال للقَضاء بین عباده؛ تود من قوله تعالی:‎ - ۳ 
تا مسر مہ آي: عندناء والعند یڈل على قرب وقد تبت بالنصوص أنَّ‎ 


ا 3 و ار 
الله عز وجل پنزل للقضاء بين عباده» فيقضي بیْتھم'''. 


ار انتفسیرالمحور للقرآن لکری > ٍ2 


3< سو ےہ 


6 - في قوله تعالی: اا حرو 4 دلالة على أنَّ کوتهم ینوی 6 إجبار 
لا احتياري(*. 


(n E 


خر ود چ رک م 


َعَمَلُونَ # أن الجزاء من 


-٥‏ فى قوله تعالی: *#ولا روک الاما 
و 1 
جنس العمّلء ویستفاد منه: كمال عدل الله عر وجل. 
بلاغ الایات: 
7 سے مر صاعص 2 ارو ۶۵ ور م - 0 برع ۶ 
-١‏ قوله تعالى: 28 وَبفولونَ می هذا ود إن كسم صقن 4 کلام مستأنف لبيان 
ضرّب آخر من تعسفهم وركوبهم مَتنّ الضلالة. 
5 4 ہج سے ر سس ص ص ہے شوم م رم ر 
ٍِ والاستفهام في قوله: 2 وولو مق ها ود ان کنشر صقن 4 مستعمّل 
2 1 2 20 3 ۔ 5 5 0 یں 01 
كناية عن التهكم والتکذیب. وأطلق الوَعدٌ على الإنذار والّھدید بالشر؛ لأن 
الوعد اعم ويون للخیر وار بالقرينة. واسم الاشارة للوعد #إهدًا که 
ع ١‏ 3 
مستعمل في الاستخفاف بوعد العَذاب2. 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۸۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۹۱). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۹۳). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۱۹۵). 
)٥(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۷۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۱ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (۸/ ۲۱۰). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


رح 


7 ۰ 5 ]بح 
2 سورة یس - الآيات (4-48ه) گنج وت زا 


عَظیمة اق اك لاق ای بع ئا الحياة في هذا العالم» 
والأخرى التي عدوا بها تأنه ال اي وهي ال الأب -على 
القول بأنَّهما نفختان 6 الكلام خارجا على الأسلوب 
الحكيم إعراضًا عن جَوابهم ؛ لانهم لم يتقصدوا > قیقةً الاستفهام فأجيبوا 
بت مد لهم من العذاب هو الا جد ان رو 

- وتقدی امس إليه علی ھک سا في فوله: وم تشرد + 
لإفادة تقو ي الشکم 0 هم" 

- وأيضًا في قوله میت امه روا رقم NM‏ 
في الصّببحة تدل على هولها وعظمها؛ أحذعا: کیال : للا ماه 
أي كنيز وله فلت آي: جریء. اوت e‏ 
إلى ثانية. وٹالنھا: مه #» أي: تعمُهم بالأخذء وتصل إلى مَن في 
تشارق الأرض ومغاربھاء ولا شك أذ مثلّها لا یکو الا عظيمًاا”. 


عو ا سم م2 


۳- قوله تعالی : 38 فلا دستط عور شون وا وة ول هلهم مورک 


1 : 8 فلا بستطبعود 7 لوہ 2 س0" 
لا یکره افر لو الضريت؛ ا لا یتزکون غیرهم بَعدّهم؛ اذ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 7). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۳۵). 
(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۸۹/۲). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


یح ص 
۶ 

الهلاك يأتي على جمیع الناس”". 

- وتتکیر وة 4 للتّقلييل» أي: لا يَستَطيعونَ توصية ا . 
و 
مت 1 


۳ ی۶ 
كلام مُستَائف مسوق لتقریر البّعث یوم القيامة". 


۳ 


و رم في الور ...4 يجوز أن تكو الوا اعتراضیّ وهذا 
الاعتراض واقحٌ بين جملة ف ما یرو إِلَاصَيِحَةٌ ده ... ه [یس: »]4٩‏ 
وجملة و ناه متا ...€ لیس: 11 والعقصوه منه: وَعظهم 
بالبَعث الذي آنکروه وبما وَراءَه9). 
- وصيغةٌ الماضي في (نُفحَ) مُستَعمَلة في تحقق الوقوع؛ والمعنى: ويُنفَحُ 
ا باد في الشوره وهو لك الم زيمم 
- قَولہ: 56 شم من لب رهم نیوک > (إذا) للمُفاججأة: وهي 


و 
و و 5 و 5 ی 2 2 اس کی و 
حصول مَضمون الجملة التی بعدها سَریعا وبدون تھیّڑؤ'''. 


یر 
رج عو سه ھر ےس و کی 


و 5 2 2 5 و سے ۳ ۲ ص مم 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال تعالی هاهنا: #فإذا هم من ] دا إل ريه 
۶2 جر <“ کر ی ری E N‏ ا سم ہی 
نيلوت 4ء وقال تعالى في موضع آخر: 2 نوخ فيه آخریه تا هم وم 
TTT >‏ + 
1 رو 4 [الزمر: ۸ء والقیام غيرٌ النْسّلان وقوله في الموضعین: فد 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۵). 

(۲) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(۳) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۲ ۲). 

.)۲۱۲ /۸( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۳/۲۳ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش‎ )٤( 
.)۳۱/۲۳( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰6۱۷۱ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

.)۳۹/۲۳( پنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٦( 
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۰ ۶ و کرو 
حا سوریس الایات 208 


ار 


۹ 


هم 4 يقتضي أن یکونا مَعَاهِ والجَوابٌ عن هذا من وَجھَيْنْ؛ أحدهما: آن 
القيام لا ينافي المَشيّ السَّريعَ لان الما" شي قائمٌ» ولا يُنافي النّظَر. وثانيهما: 
آن السرعة مَجيء الأمور كأنَّ الكلَّ في مان واحد. 
- قوله تعالی: (١‏ الوا رن موه مقر ها ماو کت 
التزيست » 

2 :3 ایو ےو لا ہہ 
الحال بَعدَ حكاية إنكارهم اعت وإحالتهم ٥٣١‏ شال فخ عن 
مقالهم حيئّما يَرَوْنَّ حَقيقة البعث”. 


3 


- وفي قوله: ام نت ین کی فولهم بصيفة الماضي 


مر سے کے 2 سس 1 2 3 
- قوله: مويلا ه كلمة یقولها الواقِع في مُصيبةء أو المُتَحسّرُ ما قالوا 
2 برعم 2 ۳ ےپ ۔ 7 3 وو 
ذلك؛ 0 لهم ین انعناب عندّما بُعثواء وحوف النّداء ال اخل 
و 

على (وَيْلَنا)؛ [ للتنبيهء وتنزيل الوَيْل منزلة من یسم فیناای ليَحضر'. 
- قوله: 2 من بت من مرت مہ (مَنْ) استفهامٌ عن فاعل البَعث: مستعمَل 
فخ التبا و م و مو ی 

(۱) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۰۲۹۱ ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۷۳). 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۷). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
)٥(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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کی“ ص کک : رح 
568 سس . 


ol 


و ۴ 7 رز کے 7 2 
ا .<< تج 
و له وم تاه رآ ای اتاب 
ےھ موه ر رد و بی اون ۳ کی و 7 

- قوله: من مر # المرقد: مکان الرّقادء وحقيقة الرقاد: النوم» وأطلقوا 
ا - ۱ ۰ 24 5 5 ۰ _ 2 
الرقاد على المّوت والاضطجاع في القبور -على قول في التفسير- تشبيها 
بحالة الرّاقد؛ لأنَّ عَذابَ القبر كان کالرٌقاد في جَنب ما صاروا إليه من عَذاب 
جھنم۔ و الام هم عَم هور الفعل؛ لا کلام الام ات 
لا يَظهَدٌ فيه فعل» والمُرادُ الفعل الاختباري المع به. وقيل: : فيه ترشيحٌ شیح ری 
ورم ۴ وَإِشعارٌ بأنهم لاخنلاط قولهم بظنو ن آنهم كانوا ناما 


- قوله: هدا مَاوَعَدَ لمن وصدف المرس لوت ابتداء گلام؛ فقيل: 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۷). 

(۲) الرشیح: هو أن یُذکر شيء يلام المشبّه به إن كان في الکلام تشبیٌ كما في قوله عليه الصَلاة 
والصّلام: ((أسْرَعُكنّ لحوقا بي لک یذا6) [البخاري (۱8۲۰) ومسلم (4])۲60۲ فإنَّ 
((أطولكنَ)) تَرْشيحٌ لليد» وهو تعبيرٌ عن التعمة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
۵ (الکلیات)) للكفوي (ص: ۰۳۰۲ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: (VY‏ 

)۳( رم ھ2 إلى المقصود د من قريب مع نوع تفا وهو كني قلت وسائطها مع فا 
زوم نحو: هو علیظ الکبد. كنايةٌ عن القشوة؛ إذ ذلك تتوقف على معرفة ما كان ده 
العربٌ من أن الكبدَ م موضع الإحساس والتی فیلزم من رقته لین ومن عِلَظَه القشوة. يُنظر: 
((تفسیر ابن 7۳" (۰/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۹٣٦)ء‏ ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: ٤١٥٦)ء‏ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۲/ ۱۷۷)ء ((معجم مقالید 
العلوم)) للسيوطي (ص: ۹۸)ء ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: .)۳۰٣‏ 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۲۷۰)ء ((تفسير أبي حيان)) (۹/ 4 ۰4۷ ((تفسير أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۷۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۷). 
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هو منّ الله تعالی. على سيل ربیخ والتّوقيف على إنكارهم. ویّجوز أن 
کون من كلام الملائكة» أو المومین جيبو به قَولَ ال مت يكنا 
من مق ؛ فهذا جواب یِتضمَنْ بیان مَن بَعَنھم ٍ00 
به في ایا نا حي الم ال ذلك عن الل ای واس م الرحمن 
حيَئذ من كلام المَلائكة؛ لزيادة 7 تُوبيخ الكمّار على تجاُلهم به في ادنیل 
وقیل: هو من كلام الکفرة ة المکذبین بالبعث» وهذا الکلامُ مور 
لازم الفائدة؛ وهو آنهم عَلموا سیب ما تعتبوامنه قبطل العَجَبُ؛ فینجوز آن 
يكونوا يتقولودَ ذلك كما کل او یه وین تفسه» وأنْ يَقوله بعضهم 
قدي بط ان ماعن بعد کت رید اذ تمي 

- وأيضًا قَوله: دا ما رد من ودک آلفزعلورت پ4 جوابٌ 
لشوالهم: 38 با تکیت لهم 
وتوبیخاه وعلى طريقة ِب سیئت بها لوب وئعیث الیهم آحوالهمی وذکروا 
کفرهم وتکذيبهم. وأخبروا بوقوع ما 7۳ به وکأنَه قیل لهم: لیس 
بلبّمث الذي عرشموه -وهو بعت لاتم من رده حتی کم الشؤال 
عن الباعث» إل هذا هو اٹ از الأهوال د والافزاع وهو الذي وعده 
اله في کنبه المُنرّلة على ألسنة رُسله الصادقينَ ". ۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۲۰)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) /٤(‏ ۰6۲۷۰ ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۳/ ۰1۷ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰1۷۳ ٤۷٥)ء‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (۷/ ۱۷۲)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۳۸/۲۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۳۷- ۳۸). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۲۰ ((تفسیر البیضاوی)) /٤(‏ ۰۲۷۰ ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۳/ ۰)1۷ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1۷۳ - 4 4۷ ((تفسیر أبي = 
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- وفي قولهم: ها مَاوَعَدَ رن تا في التعبير عن اسم الجلالة بصفة 
الرّحمن؛ إكمالا للنّحمّر على تكذيبهم بالبَعث: بذكر ما کان مار تبث 
مت وهو إنكارٌ هذا الاسم وهذا على أنه من قول الكفرة. 

- وجملة فوصت الم سثور 44 عطف على جملة هداما وَعََ 
ان » وهو تعمل في الَحمُرِ على أن كذبوا سل وجَمم الرمَلينَ 
مع أنَّ الممحكيّ کلام لش کین الذين یقولون: مق هدا اعد ه [یس: 
۸ 0ا استحضروا أن قرف اليد صلی الا علیه ويك کان 
باع حالم أن یکو الله ُرسل بسا رَسولا؛ فکان ذلك لأنّهم لایْصدّقون 
اعدا يأتي برسالة من اه فلَمّا تحسّروا على خطلهم دکروه بما يَشمَله 
e‏ وإمًا لاد ذلك القَولَ صَدَرَ عن ججميع الکفار المبعوثينَ من 
غنيم الا فاتک7 اه اقا مرا کا تی 
كن انو سس وف عن سای وت لجا عن 
کت 0 

4 قولہ تعالی: و إن کات ِلاصَيْحَة وده فا ہم م تا رود‎ -٦ 


قذلکة" لجملة و َا یرون إِلَاصَيْحَة وید 4 [یس: 44 ]» إلى قوله: رصق 


= السعود)) (۷/ ۰۱۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸/۲۳). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۸/۲۳). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)). 
و(المَذْلكةٌ کلمةً منحوتة ك (البسملة) و(الحوقلة) من قولهم: (فدلك کذا وکذّا عددا). وراد 
بالفذلكة التتيجة لما سبق من الکلام والتفريعٌ عليه ومنها فذلكة الحساب» آي: مُكَل 
تفاصیله وإنهاؤه» والفراغ منه كقوله تعالى: لك عَعَرَه مله 4 بعد قوله: یام ی 
لي مرجم 4 [البقرة: ۱۹۲]. بُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (۲۷/ ۲۹۳)ء ((كناشة = 
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الما #6 یس: .]٥٥‏ 
- ووصَف الصّيحة ب (وَاحِدَةً)؛ لا ذلك الصف هو المَقصودُمِنَ الاستثناء 
المُغفوٌغ'' آي: ما كان ذلك التفخ إلا صيحة واحدة لا یکرّر استدعاژهم 


۲ 2020 مرو 2 7 
للخضور بل النفخ الواحد يُخرجهم منّ القبورء ويسر بهم ویحضرّهم 
یات ۳ 


a 1‏ و کے کے م2 23 3 
- ولمّا كان قوله ۰ ان کات إِلَاصَيحَة وود في قَوّة التکریر والتوکید 


مور م2 


لقوله: ونم في لور 4 [یس: ۱ كان ما تفع عليه من قوله : دا هم 
یم لیا مروت 4 بمنزلة العطف على قوله: فا هم من لدب إل 
رهم بنیلوت 4 [یس: ۱ء فک مثل : وخ في الور فَإِذا هم من آلاجدان 


وى ع وو سروم فد و 


11 ربهم ینوت 4 [یس: ٥٥]ء‏ يردا هم جميعٌ لدينا محضرون گآ اغا 
و و ات سج ات 
المُاججأةِ في مثل لَمْح البصَرء حتى كأنَّ كليهما فا في وت واحدا''. 


= النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ۰۱۷ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
۸ء ). 

.)۳۹ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) الاستثناء المُفرّغ -ويُعْرّف أيضًا بالاستثناء الناقص- : هو الاستثناء الذي حذف المستثنی منه 

من آرکانه» مثل: ما جاء 1 طالتٌ؛ اي : طالب» والاداة: ٦‏ ا مرت 

وقد سمي ره لهذا الأسلوب یر بل للم فيمابغدها ولا شه عنه شيت 
وعلیه تحرج (إَِّاا عن الاستثناء: ولا ی هذا لو استثناء» بل هو اسلوب لاو كيد فقط 
((شرح التسهیل)) لابن مالك (۲/ ٢٦۲)ء‏ ((شرح شذور الذهب)) للجوجري (۲/ 4۸۱ 
(النحو الوافي)) لعباس حسن (۲/ ۳۱۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۳۹/۲۳). 

)٤(‏ پنظر : ((المصدر السابق)). 
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9 ںی یں ام و موه ہے 5 2 4 ا 5 
- قوله: فد همع دیا مروت » آي: من غير لبّث ما طرْفة عین» 
وفیه من تهوین أمْر التعث والخشر والایذان باستغنائهما عن الأسباب التی 
ینوطان بها فيما پشاهدونه؛ ما لا یخفی(. 


ای رگ ہی لے >-> 


3 4 عم روم سی مر م2 
۷- قوله تعالی: 9 فلوم لا نظلم نفش ما وا تخرویت الاما کنتم 
تعملوں 4 

ر ھ2 هر وم عه و مرو 3 وو 5 7 
- قوله: 2 وم لا نم تفش کیا ه حکاية لما يقال لهم حیتتذه تتصویرا 
۳ 9-۶ موش 2 
للموعود. وتمکینا له في النفوس. وتقريعًا لهم'". 

24 ہےر ی ا و ا کک ی وی ےر و ور 7 
- قوله: 36 هالوم # (اليَوْم) ظرف وتعریفه للعهد» وهو عهد حضور يعني 
یوم الجزاءی وفائدة ذكره: نو بذلك ايوم بأنّهِ یوم لعَدل۳. 

کاو ہی 52 و ا یس 7 2و 2 ون 
- وجاءث کلمتا (نفسٌ) و(شینا) نکرتیٔن في سياق النفي؛ ليَعمّ انتفاء كل 
و ره .دہ yy. OS‏ مه 
ذلك عن كل نفسء وانتفاء كل شيء من خقيقة الظلم» وذلك يعم جَمیع 

200 ۳ ۳ ر عور 0.010007 0 
الأنفس» ولكن المَقصود آنفس المعاقبین» آي: إن جزاء‌هم على حسّب 

7 3 5 ۳ سر ہے و 
سیئاتهم جزاء عادل» وإذ قد كان تقدیزه منّ الله تعالی -وهو العَليمٌ بكل 
شّيء- كانت حقيقة العدل محققة في مقدار جزائهم©. 

ےآ اک ووو سے و ہےر هه ومو عد یں سج 

- وآشعر قوله: فلا نظلم‌نفش يتا بالتعريض بانهم سيّلقوْنَ جزاء قاسيّاء 
0 ۷ کے ے سے ¢ وه 

لكنّه عادل لا ظلم فيه؛ لآن تفي الظلم بشعر بأن الجزاء مما يُخال آنه متجاوز 
مُعادّلة الجریمة وهو مَعنی ولا نوک لا ما ڪن تَعلونَ چ أي : 


33 


(۱) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ۰6۲۷۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۷۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (4/ ۰6۲۷۱-۲۷۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۷۲). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۰). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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SIE 
اعت‎ 
ان نہ‎ 


إلا على وفاق ما کم تلو وعلی مقدارہ'' 

- قوله: ولا مرک اما کنر موم ه أي : لا جَزاء ما کشم تحملوته 
في الذنیا على الاستمرار م منَ الكفر والمَعاصي» على حَذف المُضاف. وإقامة 
المُضاف إليه مُقامّہ؛ للتّبِيه على قوّة ة الام والارتباط ماق ا 


۶۶۲ تعملوته» اي : بمُقابَلته أو 20 ا 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٥٤‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۷۲) 
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الآيات (08-00) 


و لسع لقث ين سو رن ير عل اند 
کون © لم ضبَا ککھة وم تَا يدَعُونَ (00) سم ولان رب تحبر (4650. 


غرین الکلمان: 

O ۳‏ رر وش شم e‏ و 2 
که 4: أي: ناعمون فرحون مسرورون وأصل (فکه): یڈل على طيب 
واستطابة ". 


اراي 5 ي: اسر التي عليها الحجًال*» واحدھا: آض تھا 


E‏ ليت تن دع عليّ ما شنت أي: من علي 


(۳) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسير ابن جریر)) »)571/١19(‏ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/5 5)» ((تفسیر القرطبي)) 
(46/۱۵). 

(4) الججّال جمعُ حَجَلَة: وهي کالب وموضع يرين بالّیاب والستور للعروس. يُنظر: ((القاموس 
المحیط)) للفيروزابادي (ص: ۹۸۲). 1 ۱ 

(0) پنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 ۰)۳ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤٦٥)ء‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۷۳ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۲۱۳ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۲۷). ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۰). 

.)577/١9( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۲۷ ((تفسير ابن جرير))‎ )٦( 
قال ابنٌ عاشور: لو یوت 4 ايفَْعاونَ»» أصله یود تلت حركة الاء إلى العين علب‎ 
للتخفيف. .. وهذا الافتعال لك أن تتجعله منْ (دَعَااء والافتعال هنا ل فعل «دعا) قاصرًا‎ 
0 فينبخي تعلیق مجرور به . والتّقديد: ما يَدْعونَ لأنفسهم. .نجل من «الاذّعاء» فمعناء‎ 
عون ذلك حًا لهم» أي سا آنفشهم بذلك فور ل إلى می ويِتمَنَوْنَ في أنفسهم دو‎ 
= احتیاج إلى أَنْ يسْألوا بالقول فلذلك قیل: معتى شوت يتَمنَوْنَ). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ص لحت 4 
سورةٌ يس - الآيات (دهمه) 40۹ > O‏ 3 


۶۳ 


مُشکل الإعراب: 

َوه تال سل لت کب تیم ) 

وله تعالى: ۵ سم : بدا عر خبره لفعل النَّاصبُ ل طول # أي: سلام يقال 
لهم قولا. أو التّقديرٌ: سلامٌ عليكم. أو هو بدا وخبره لین رت 4 وملا 4 
در نوک لتضمون الجملت وهومع عامل رض بين الم والختر آو 
هو خر با محذوف والجملة بعذہ صفتُه أي: عونلا تال قرلا من رت 
رحیم. ول غیر ذللك: فلا هم : متفعول مطل لفعلٍ محذوف كما مضی؛ 
ئا منصوبٌ على الاختصاص» والجمله كلها استتنافٌ بيانيٌ لا محل لها 

المعنی الإجماك: 

کر سی مها اعد له و مو رت او لت اه 
مُشتَعْلونَ بالتعيم المُقیم في جات حون تسرورون ہم وأزوائجهم في 
ظلال الجنّة على سر ر متكنون» لهم في ال فا کب ولهم فيه بطو 
رگیر تا ولمم شام ون ارب رخ ار لاو 210ای رص 


تفسیز الآيات: 
إن أضكاب ان وم في سحل كه ا ). 
مناسَبة الآية لما د قبلها: 


لك ذکر الله ایا ندال الکافرین؛ اة بحكاية حال عباده الصالحین. 


مر رم 


= (۲۳/ 4۳). وینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۲۲/4). 

(۱) يُنظر: ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۰۱۰۸۵ ((الدر المصون)) للسمین الحليي 
(۹/ ۰۲۷۹ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۲۳/ 5 ۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الشوکاني)) (۶/ 4۳۱). 
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9 ۰ ۷۶0 


2 


وأيضًا لا فور أن الجزاء من جنس العَملِ شرع في تفصیله وبدأ بأشرّفٍ 
افر قرف موا عاونا تین 

ن أضحب أن لي في كه )). 

آي: إن أل الجئة في هذا الوم مشتَخلونَ بما هم مسر فیه من اللذائك 
واه ی ولا با یی و باه با اجون و 13 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۷۰). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱4۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 551١‏ - ۰4۳ ((تفسیر ابن عطیة)) 10٩ ء٥٦٥۸ /٤(‏ 
((حادي الأرواح)) لابن القیم (ص: ۰۲۳۹ ۰۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۵۸۲ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١57(‏ ۰)۱6۰۱6۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰)1۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
EDS‏ موی OAR‏ 
قال الرسعني: (والمراد بالفّقُل: افتضاض الأبكار؛ في قول ابن مسعود. وسعيد بن ہیں 
والحسّن؛ وقتادت وعامّة المفسَّرِينَ). ((تفسیر الرسعني)) /٦(‏ ۳۹۸). 
وقال ان جرير بعد أن ذگر الاقوال في الآية: (وآولی الأقوال في ذلك بالصّواب: أن ال كما 
قال الله جل ثناؤه: 2 اضعب که وهم أهلّها ولف شُثلِ مَككهُو 4 بیعم- باتهم في شم 
وذلك الشعُل الذي هم فيه: نعمةٌء وافتضاض آبکار ول ول وشْعُلٌ عم یی آهل ال 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۶*۱ ۱۲ 8). 
وقال ان عط (واحتلف الاس في تعیین هذا اس فقال ابن مسعود وابن عبّاس وان 
المسَیّب: في افتضاض الأبكار. وحكى الماش عن ابن عبّاس: سماعٌ الأوتار. وقال مار 
شاف قد لهم وهذا هو القول ليخ رین شي دوق شي ء لا لیا له). ((تفسیر 
ابن عطیة)) /٤(‏ 4۵۸). 


٦ 


۸ 
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رح 


E ۰ 


سورةّ یس - الآيات (۵۸-۵۵) 2 

ُناسبة الآية لما تیلها: 

لا كانت الف لا يتم شروزها إل بالقرين الملائم؛ قال''': 

ام وازوجهر فى کل على الأرآيك متکون © ). 

أي: هم مع أزواجهه”" يَتمتّعونَ في ظلال الجنّة على السّرْرِ التي ا 
عليها ما یَستُرھا ويُرَيُهاء وهم مُتّكئونَ عليها في راحة وطمأنينة وكذّة". 

ا کم یبا تکهة وف يدعو © ). 

$ کم یبا تکهه . 

ی کک من جمیع آنواعهاه ال منهذ 

كما قال تعالی: ول لک فہا ککهه کیره ينها تكو 4 [الز خرف: ۷۳]. 

وقال سبحانه: اد مقن ف طل ومیون * وفوکه و ٭ کو وربا یس 
ما کر مود # [المرسلات: 4۱ - 4۳]. 

کٹ 

آي: ولهم فیها ما 0207 هون و و 


(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۱8). 

(۲) قال اب عاشور: مره بأزواجهم:الازواخاللاتيأَعّت لهم اک ومنهن من نازوما 
لهم في الڈُنیا إن كنَّ غير ممنوعات من الجنّ؛ قال تعالی: 9 جَدَتُ نیع ون سح ین بكوم 
جهن درکیم #6 [الرعد: ۲۳]). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 4۲). 

(۳) ینظر : ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۵۸۲ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 25715 16 ۰4 ((تفسير 
ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۸۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 1۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۲). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5577/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۸۳ ((تفسير السعدي)) 

(ص: ۰1۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٣٤‏ 


- ((تفسیر ابن كثير))‎ ء)٥٤‎ /١5( يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤٦٦٦)ء ((تفسير القرطبي))‎ )٥( 
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كما قال تعالی: #وَکم فیها ما تھی اکم ولکم فها 
لفصلت: ۱ ۱۲۱ 

سم تولاین رب تم () 4. 

أي: ولهم ز میم نز بالسّلامٍ علیهم من رب حیم بهم يقوله ول 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى :سکب بن ام ف عل مكهت 6 كمال تعيم أهلٍ 
الجنّة؛ ة؛ لاه كلّما كَمَل لیم كَمَل که بهذه النعمة اي سم عم بها الانسان(). 

۲- في قوله تعالی  :‏ م وأزوجُهر 4 إشارة إلى عدّم الوحشة ا 

۳- في قوله تعالی: طف ظلکلِ 4 سوال: كيف قال سبحانه في صفة ة هل 


۳ 


8 
۱ 
٤ 


0 


اجه دنك وانظل نما كر اما بقع علیه الشمس» ولا شم فی E‏ 


/٦( =‏ ۰6۵۸۳ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۰68۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۸ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۳/ 57). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: وم کا شوپ قال ابن ی ان ور يقول انار 
حرا ايان ما ی والعربُ تقول: اذع ما شِمْتَ» أي: تَمَنَّ ما شنت. وقال 
ارجا وهو مأخودٌ من الدّعاء» والمعنى: A‏ الجنة يأتيهم). ((تفسير ابن 
الجوزی)) (۵۲۸/۳). وینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۹۷ ((معاني القرآن 
واعرابه)) للزجاج (4/ ۲۹۲). 

(۱) پنظر: ((تفسیر البغوي)) (4/ ۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) /٦(‏ ۰۵۸۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۸ 
فال الماوروی: 7 عز وجل: :ا سم فولاین رب تو #6 فيه وجهان؛ آحدهما: آنه سلام الله 
تعالی علیهم؛ إكرامًا لهم. قاله محمَّدٌ بنْ کعب. التاني: آنه تبشيرٌ الله تعالی لهم بسلامتهم). 
((تفسیر الماوردي)) (۲5/۵). ۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة پس)) (صن: 6۲۰۰ 

(۳) ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۷). 
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S2‏ موم يس - الآيات 
4 


کے 4> 


تعالی: لا رون فیا شمسا ولا رمرم 4 [الإنسان : ۱۴۲۱۳ 

الجواب عن ذلك من أوجه: 

الأوّل: أنَّ لطلال نيال عبارة عنتکائّب ال شجار وجودة المباني وا 
فلا شم تُوذي 7۳ گل 
لٌاني: أنَّ الظّلَّ هو ما يَدقَعُ أدی الحَرٌ عَن الانسان» وهواء الجنَة يُنافي 
رس على اتسين رافك فا کت رو 

الآ المراد بالظلال تَعيمُها وراحتُھاء ومنه كولم :عيش ظَليل ©. 

الرَبع: أن المراة به الوقاية عن كان الألم؛ فإن الجالِسَ تحت كن لا يَخشى 
المطر ولا - حَرٌ الشمس؛ فیکون به مُستَعدًا لدّفع الألم“. 

الخامسش: آنه فیل: إن غل جارات من لور قندیل عرش -آو من تور 
لعن بر اص ازع : فاه أعطم من تور امس 

-٤‏ في قوله تعالى: عل الْأَرآيك متَكونَ 4 كمال راحة أهل الجلَة؛ فإنَّ 
اتکی عادةً يكون مُستريبًا مُطمئناء Os‏ ی 
والانّكاءُ على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال". 


- في قوله تعالی: 2 کم يبا تک 4 إشارة إلى أن لا جو هناك؛ لا 


و ت 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة)) (4۲۱/۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر السمعاني)) (5/ ۱۳۲). 

(۳) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۳۲/۲). 

(4) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۹6). 

.)۷ ۶ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )٥( 

.)۲۰۲ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص:‎ )٦( 
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يي ص بح ص 
وچ ".جج 


ا لا کر لغ یج ۳+ ن لد 

-٦‏ قال الله تعالى: و سَلَمُ َوَن رت تیم # في هذه الآية الكريمة دليل 
على ما یم به أهل الجنّة من السّلامة من کل الآفات» ومن الأمراض» ومن 

0290 8] 2 7 2 و 7 

و ےو تر وہ رت 
لله عر وجل لیس دعات ولكنّه حبر بو من الله» وانّما یکون مثل هذا دُعاءً إذا و 
یہ ور تی أن الله تعالى يُخْبرُهم باه 

ا من کل آف. 
TT‏ 
لسَلام وقع منه تعالی بغیر واسطة". 

۳ ا اچ ¢ و 0 

۸- في قوله تعالی: 35 سم قولا 46 إثبات أن الله تعالی يقول ویتکلم .)٩‏ 

۹- في قوله تعالى: لین رب لحم 4 إشارة إلى نهم إِنّما وصّلوا إلى هذه 
المنزلة برحمة الله“ . 

بلاغة الآیات: 

7 ۳ ۱ ے کے سے اتاد رم نر وھ صو ہر e‏ 

-١‏ قوله تعالى: اق أضكنب لته وم في سل که 4 كلام مُستائف. 

2 م2 7 3 0-4 2 ھ۶" ارو و 
مَسوق لتقریر أحوال أهل الجَنة؛ إغاظة للكفار» وتقريعًا لهم» وهذا مما يقال 
لن حن عليهم العَذابُ؛ إعلامًا لهم بتُرولِ مَرتیتهم عن مَراتب آهل الجن 


.)۳۷ /۳( ینظر: ((تفسیر الشربيني))‎ )١( 

.)۲۰۷ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )٢( 
.)4٩۲ /٥( ينظر: ((تفسير العليمي))‎ )۳( 

.)۲۰۷ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )٤( 
.)۲۱۰ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٥( 
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إعلانًا بالحقائ ثق؛ لان ذلك عالمْ الحقائق » وادخالا للنّدامة والکسرة عليهم 
0 ۷ ۶ 
7 تین شوه حالهم مما یدهم مسامة على تسام وهذا یبن آهل ان 
عُجلَ بهم إلى اليم قب نییعت إلى الا أهلهاء وأنَّ أهل الجَنَة یر حاضرينَ 
الك القع راون راف ےی 
التفوس» وتَرغيبٌ في الحرص عليه وعلى ما مر کک 
عونت عن حال آهل الجنّة هذه بالجملة الاسميّة د ا ای اہ 
ین شل كهرة هل تحققها بتنزيل اقب المُمَوقع مَنزلة الواقع؛ 
الطب و وض E‏ قفا 
- وفائدة ذکر الظرف -وهو لو - التنویه بذلك الیوم بانه یوم الفضل 
على المومنین الم 022 
کے کہ ۲ رو مر ۵ يهم ع 9 2 
- والظرفيّةٌ في قوله: إن شغلگه جع تلهم بالشعُل كأنّهم مظروفون 
فيه» أيْ: أحاط بهم شغل عن مُشامّدة موقف أهل العذاب» صَرَفھم اله عن 
مكار منت لآن امد با لا مه شاخ ال موس کردستا 
5 11 کرو زر و می ی له 1 
ا ہس رت 
رم و 
و شُعُلٍ 6 التتکیر للتعظیم للتعظيم والتفخيم» أي :في آي شمه وفي شغل 


e 


لمت آي :اهم مُستَقرُوتَ في شُغْلِه وايٌ شُغْلِء في شغل عَظيم الشَّأ؛ 


3 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۰6۲۱ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)۲۷١‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۷۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۱ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش 0 (٦‏ 

(۲) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۷۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۶۱). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد ص کک 1 رح 
568 حكككئ 


تعمد بتعيم مُقيم» فائزونَ بشلكِ کبیر» وما ظنك بشغل من سعد بول 
اليج التي هي دا لفقي رووص إلى تيل تلك الغبطت وذلك الملك 
لكيه ام قیمع في تلك الا نالرت من 
عباده ده؛ توابا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم؛ وذلك بعد الله والصَّبابة؛ 
والَفصّي من مشاق التكليف» ومضایق التقوى والحشية وتخطي الاهوال» 
وتجاوز الأخطار» وجواز الصراط ومُعايّنة ما لقيّ العْصاةً من العذاب"۱6 


کے رر باذ ماهم یه ین سكل أعلى ين آذ ی 
إليه و ة الّیان ده أو يَستَطيعَ وَطْفَه اماد کما أن في إبهامه تَعظيمًا لما 
مغ فیه مق و وإيجارًا انطوی تحت ما لا عد ولا بُخُصی من 
ضروب الملا التي يَستّمتعونٌ بها في الجنان» وأنَّ ما عَداها يد کا شي 
كما أنَّ فيه تصوی لما عد الله لعباده المَُّقِينَ من ضروب المُتعة وآفانین 
نله من افتضاض آبکا وسّماع آوتاره وتزاژر في العَشایا والأسحان 
0 یپ ی) ‏ "مم" 
ہے ےہ ل أو عَم 
نازل» وأنَّ کل مات تمعد یهافر تحوه نون من صنوف المَلاة 
E‏ ینالوته وهم نون على الأرائك» دون تحت الظلال 
و ل مُجشدًاء وذلك كُلّهِ على طریق الكناية”". 


۲- قوله تعالى: بل هم ربهر فى ِكل عَلَ الارایك مُتَكيْونَ 6 جملة واقعة 


۸ /۱۳( ((حاشية الطيبي على الکشاف))‎ ۰6۲۱ /٤( ينظر: ((تفسیر الزمخشري- مع الحاشیة))‎ )١( 
.)۱۷۳ /۷( ((تفسیر آبي السعود))‎ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۶/ ۰۲۷۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۷۳ ((اعراب القرآن 
وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۹۰۲۱۸ ۲). 
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مَوقع البّيان لجملة طإإِنٌ آضحب لد . .. پا بیان ید شم ندري 
وتکمیلهما ہما یلم بتهجة وشروزا من شركة آزواجهم لهم فيما همم فيه من 
لشغُل والفَكامَةٍ کت 
- والضميرٌ (ہُمْ) في قوله: لم مغر # حتمل أنْ کون مد 
SS‏ عق أن آزواجهم 
بشارکتهم في ذلك لشغل والتّفكه والاتکاء عن الارائك 7 تحت ت الظلال". 
- والجاّان طف طکلي 4 عَل الرآپای 4 صلتان للخبر کون چ قَعتا 
علیه؛ لمُراعاة القواصإ (. 
۳- قوله تعالی: َم فا قك وم اعود بیان لما یعون به في 
الجنّة من 0 والمشارب» دود به من المَلادٌ سفن لما 


2 
ماق 


وف ار 0۲ 
۳ 2 2 1 0 و 0 ° 2 
- والفاکهة: ما يُؤكل لّلذن لا لبم كالثمار والّقول ونما حصت بالذكر 
لاأ هاعر ارال لاس فى الذنياة ولأنها ات جلها کٹ الاتکاء» لذن شان 
المتکنین أن يَشْتَعْلوا بتناول الفواکه. 
چ مک مر ۳ ا ا 7۶ و ۲ ۳ ان کچ 
- نم عَمُمَ ما اَعَد لهم بقوله: وشم مَابدَعُونَ که وم يَدَعُونَ يجوز آن یکون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٥٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰6۲۲ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 177). 
(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۷۳). 


)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 


(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۳). 
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220ھ 0929-۳ ع 7 2 ۶ ره 8 ع 9 33و 20 
متَصرّفا من الذعای أو منَ الادعاءء آي: ما ییدعون إليه» أو مایذعون في آنفسهم 
نه لهم بالهام (لهی وصیع له ورن الافتعال؛ للمبالغة. 


- وكلمة (ما) في قوله: وم مَايدَعُوتَ 4 مُوصولة» أو مَوصوفة عبر بها 
عن مدعو عظیم لسن ن» مين أو مُبهَم؛ إيذاًا باه الحَقيق بالدّعاء دون ما 
عداه ثم صرّحَ به رَوْمَا لزيادة التقرير بالتحقيق بغد التشويق» أو هي باقية 
على عُمومهاء قَصَد بها میب تخصیص بَعض الما المُعتادة بالڈکر؛ 
وفي ذلك دلالة على آنهم في أقصى غاية البهجة والغبطة. وقوله: ڑکا ہ 
ثبتدا و(لَهَمُ) خبره» والجُملة معطوفة على الجُملة السّابقة» وعدم الاكتفاء 
بعطف :ِإتَايَدَعُونَ ‏ علی که ؛ لثلا یتوص کون (ما) عبارةً عن توابم 
الفاكهة وتتمّاتها". ۱ 
4 - قوله تعالى: 2۵ سکم انرب بحبو € استئنافٌ فطع عن أن يُعطَفَ على 
ما قَبْلَهِ للاهتمام بمضمونه» وهو الدّلالة على الكرامة والعناية بأهل الجَنَة من 
اش هی العم تدا ل اضر لاساو 
خر بان لهم ماهو أَسْمَى وَأَعَلَىء وهو التَكريمٌ بالسليم علیهم"۳. 
- وتتکیز سم # للتّعظيمء ورفشه للدّلالة على الدُوام والتحفْق؛ ان هذا 
القول صادرٌ عن َب حیم في تقام العظيم» وكان جَدیرا بان يحم أمره 
ل قَذْرُه ویکون جملة مسق مَفصولة عا سيق نتوين لک دال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٤۳‏ 


(۲) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۳ ۱۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 4). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


سورة يس - الآيات (۵۸-۵۵) 4 O‏ 
على التعظيم, وتنوین رب للتّعظيم آیضاء ولأجْلٍ ذلك عدل عن إضافة 


لے 


(رَبِّ) إلى صميرهم» واختیر في التّعبير عن الذات العَليّة بوصف الرَّبٌّ؛ 
شدَّة مناسّبته للإكرام والرّضا عنهم بذكر آنهم عَبَدوه في الدنياء فاعترفوا 


و کی (۱) 
پریویسته . 


(۱) ینظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ۰6۲۷۱ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ ۰۷۳ ۷) 
((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 4 ۰۱۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 4). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


)اه ا التفسیر المحرّر للقرآن | عریم )!4 
الآيات (۱۷-۵۹) 
مدرو الوم ایا يها الْمُجَرِمُونَ ڑی) © ار ا عَهَد کم يد سم ءَادم ا 
لین 4 کک عدو جين (7)وَأن اعم دوف هدا طط مُسَيَفِيمٌ © ولد سَلَ 
نکر جلا كديرا ألم تکووا لت © خدی جهن الوكش دی © اوی 
القع کا کے تکفزورک 9 نوم نیم عل آفومهم كلما دين تنب 
فلي ا كاذ گور ل ولو مشاه لامتحا مل ا ادو تسیل 
تأنه یروک () و ما لته عل متکانتهم دما E‏ 


ولا شک © . 
غريب الکلمات: 
وا مرو ه: أي : انقَصلوا وانفردواء وأصل (میز): يذل على ی 
من شي ءِ. 
ولحلا ناو کس کراب تو اھ e NSE‏ 
ارتفاع”". 1 


ہی سی می ع 3 ا ع ۶ 2 1 
:3 اسْلَرَها : أي: ادخلوهاء وذوقوا حَرّھاء وأصل الصّلي: الإيقادٌ بالنار۳. 


۰)۲۸۹/۵( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتیبة (ص: ۷٦۳)ء ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)۳۵۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۷۸۳)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(۲) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷٦۳)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۸۰)ء 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ۰۵۰۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: )۳۱٣‏ 
((تفسیر القرطبي)) (٥۷/۱٦)ء‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۰). 
وقال ابن عاشور: (هو مشق من الجَبْل -بسکون الباء- بمعنی الحَلق). ((تفسیر ابن عاشور)) 
۸۸۲ 1 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۷۲ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4٩۰‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۰). 
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ا 4 و 
مو نتم 46: أي: نطبَع» ونمتعهم من الکلام واصل (ختم): يدل علی بلوغ 
آخر الشيء. 
اک جر م 5 یں ا مه 1 2 1 3 7 و2 
مسا 46: آي: مَحَوْنا وأعمَيْناء والطمش: إزالة الأثر بالمخوء وأصل 
(طمس): يدل على مَحو الشيء ومسحه(. 
a‏ ع ع ع لوو ا اي" ا یی مان و ا 1 TE‏ 
لته 46: أي: جعلناهم ر وخنازیر او حجارة» والمسخ: سویه 
- و 
الخلق» وتحویله من صورة إلى صورة'". 
5 كع ١‏ ع 7 ع 2 و2 
#مَكاتَتِهِمَ 4 أي: مکانهم» وأصل (مكن): يدل على الموضع الحاوي 
لل 0 1 
المعنه الاجمالی: 
و و و 
ين الله تعالى جزاء المجرمينَ وما يقال لهم. فيقول: ویقال یوم القيامة 
للکافرین: انفردوا الیوم -آیها المجرمون- عن المژمنین واخرجوا من بیّنهم 
لقد عَهِدْتٌ إليكم -يا بني آ55- عَهدًا مُوِکدّا على ألسنة رُسُلي: ألا تَعيْدوا 
الشَّيطانَ؛ لأنَّه لكم عَدوٌ ظاهرٌ العداوة» وأنِ اعبُدوني وخديء هذا الذي أَمَرْنُکم 
به من إخلاص العبادة» والطاعة لي: هو الطَّرِيقُ الواضخ المُستَقيم. ولقد أضل 
السَّيطانٌ منكم حََلقًا کیره أفلم تَعقلوا عداوته فتتذكوا طاعتّہ؟! 
(1) تنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ +807):((مقايس اللغة)) لابن فارس (۲/ 4۵ ۰6۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص : ۲۷۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰8۷۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 5 ۲ ۰6 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4 ۰)۵۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۰). 
(۳) ینظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۳۲۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰6۷۸ ((تفسیر 
البغوي)) /٤(‏ ۰6۲۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۰). 


۰1۷۸ ۰8۷۷ /۱۹( ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸ ((تفسیر ابن جریر))‎ )٤( 
.)۷۷۳ ۰۷۷۲ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
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ص بح ص 
6 © 2 جل التفسير المحرر للقرآن انكريي>) ھ2 


ےت بے أمامَ أعينكم» ادخلوها 
وذوٹُوا حَرّها الیوم؛بسیّب کف رکم في الڈُنیا. 

ماه تعالى جنر ین أحوال الكافرينَ بو القيامق فيقول: الیو 
نطبَعُ على آفواه هؤلاء الکافرین فتجِعَلّها لا نط وتُكَلَمُنا أيديهم؛ وله 
عليهم أرجنهم ہما كانوا يكسبوتّه في الذنيا من الذنوب والآثام! 


بوي و بر ۶ 


نی سیحانهقدتهعلی هؤلاء الكافرينَ» وأنّهُم تحت تصرف فيقول: :ولو 
نشاء مَحُوَ أبصارهم لمَحَؤْناهاء فلو أرادوا في تلك الحالة المبارة إلى الطريق 
ار رات ما استطاعوا ذلك» والنحالة هذه! ولو تكناء لما هولاء الا 
وغیّرنا صُوَرَهمء وأبُطلنا قوتهم وهم في مكانهم الذي يُقيمونَ فيه؛ فلا یقدرون 


أن یمضوا إلى الأمام» أو أن يَعودوا إلى اللف! 


تفسير الآيات: 
نكو ما جرف © . 
و نے ر ر 
ما الآية لما قبْلھا 


ئ۶ تعالی جز اء المَقین؛ وک جزاء المجرمين .7« 
3 و 2 0 
َآمَتَرواً ال لوم ایا ہا الْمُجَرمُونَ (ه) . 

أي بعال کر القيامة: وترو ا البو اها الكافروق عن المومنی اجر 
(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۸). 
(۲) ينظر: ((تفسیر الشوكاني)) (4/ 4۳۲). 

قال ابن عطية: ( تمه فيه حذف تقدیژه: وقول للكمّرة. وهذه مُعادلة وله لأصحاب 

الجنّة: 2 سم 4). ((تفسیر ابن عطية)) /٤(‏ 40۹). 
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كما قال تعالی: 9# ووم حش رھم جمیعا ٹم تقول من اشر مکانکم آنشروشرکاژ 


سوم 


فزيلنا منم یم # [یونس: ۰۸. 


مر 


وقال سُبحانہ: 3 یرم قوم السَاعة ومد بلف رفورے هت .٤‏ 

ار آعهد دک > 1ئ ان لا کڈ دوا الط 4 لكر عدو و £. 

مناصَبة الآية لما لا 

ما ذكرَ الله تعالی حال المؤمنينَ والمُجرمين» كان لقائل أن يَقول: «ِن 
الإنسانَ كان ظَلومًا جهولا»» والجهل من الأعذار؛ فين شبحاته 1 
إيضاحٌ السّيّل بایضاح ارس وقال: قد عَهذنا إليكم وتلونا علیکم ما ينبغي أن 
تفلوه وم لایبتی) 1 

وأيضًالَمًا الوم آمروابه من الامتياز؛ قال لهم على جهة ریخ والّقریع ٠‏ 

لر هذ الک یی مادم ات 4 متا نَا 4 


ای: 15 لله تعالى: ألم ا عياش دم على آلسنة سل آلاتعبُدوا 


3527 


نه قد سبق 


e 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٦٦ء‏ ۷۰٦)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 44 ((تفسیر ابن 
کثیر)) /٦(‏ ۵۸6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۰۱۵۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۹۸ 
فجي a O E‏ رو خی( OE‏ 
قال الواحدي: (وقال السّدّيّ: كوُوا على حدّة. وهذا ول أكثّر المقّسّرِينَ» واختيارٌ أبي إسحاق؛ 
قال: معناه: انقردوا عن المؤمنينَ). ((البسيط)) (۱۸/ ۰۹ ا ((معاني القرآن وإعرابہ)) 
لأبي إسحاق رباج /٤(‏ ۲۹۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲7/ ۲۹۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۷۷). 

= قال ابن عاشور: (إقبال على جميع البشر الّذین جمتهم المحشل غير أهل الجن اين عُجّلوا‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


۲۱ 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > اھ 


5 
1 را ۳ 2 5 
٦‏ ۱ 9 
پھر کی مرو لد بر وو 
له کک ر عدو مبين 
مناسّبتها لما قبلها: 
7 7 ۳ ۳ ص و بی 2 
لما نهی عباده عن عبادة الشیطان؛ ذکر ما یحملهم على قبول ما أمروا به 
و 
0 


نه کے ےوہ EE‏ 


أي: إِنَّ السَّيطانَ لكم عدُوٌ ظاهرٌ العداوة۳. 


کا دس جع کین گا لاج ییک اب 
ریغ عتما لاسما یما سو تھا اگوی ون حت لا کوب علا 
ا 29 لان لا ومنو نَ 46 [الاعراف: ۷. 


م ص مہم 


رقالن ا 8 ولد لتا لا ميك أسَجِدُواً توب الل 


کرک مو اع ی 
ضرم سے ا لے کے مه کو ے یو ے > ور روي چم لالم 


ففسق عن امر ريه ید آفنتٌخدونه: ودرته: أؤليآء من دون pey‏ عدو بس للظدلمين 


بر لا 46[الکهف: ۵۰ 


= إلى الجنّةء فیشمل هذا جمیع أهل الضّلالة من مُشرکین وغیرهم» ولعلّه شامل لاهل الاعراف). 
((تفسیر ابن عاشور)) (47/۲۳). ا ۱ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 4۷۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۷ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ۵۸ ((تفسير السعدي)) (ص: /259). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ٤٦ء‏ 8۷). 

(۲) ینظر: ((تفسير الرازي)) /۲٦(‏ ۲۹۹). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۷۰ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۷ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱7/ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
يس)) (ص: ۲۱۵۲۱6 
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من تشن كنامز شید )4 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما مع عبادة الشيطان؛ حَمّل على عبادة الرّحمن”©. 

وبا بکتھم بالتّذكير ہما ارتكبوا -مع التّهي عن عبادة العَدُوٌ- تقديمًا 
لدّرء المفاسد؛ وبخهم بالتذکیر بما فيا 06 العُهود من واجب الأمر 
بعبادة الوَلیٌ"''. 

من تشن كنامز شید ©). 

أي: آلم عمد إليكم يا بني آم بعبادتي ودي وطاعتي بامتثال ما مرت 
به» واجتناب ما تهيتُم عنه؛ فان توحيدي وطاعتي ومّعصية الشّيطان: طريق 
مُستقیم وهو دينٌ الإسلام القَویٌ'؟! 

طإ ود سل کر چیا یما ألم تکررا مقو © ). 

أي: ولقد أضَلَّ الشَّيطانُ منكم حَلْقَا كثيرًا عن الصّراط المُستقيم» فصَدَّهم 
عن توحيدي وطاعتي. 
(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰۰/۲۰). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ ۱۵۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 6۷۰)» ((البسیط)) للواحدي (۱۸/ ۰4۵۱۰ ((تفسیر القرطبي)) 


(۱۵/ ۰۶۷ ((تفسير ابن کثیر)) (7/ ۰۵۸6 ((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۸ ((تفسیر ابن 


عثيمين - سورة یس)) (ص: ۵ ۸ءء 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۹ 4۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰68۷ ((تفسیر ابن كثير)) 
(٦/٥۵۸)ء‏ ((تفسير السعدی)) (ص: ۰1۹۸ ((أضواء البیان)) للشنقيطي )۲۹۸/٦(‏ 


((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۰۲۲۰ ۲۲۱). 
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6 © هه ال التفسير المحرّد للقرآن انکریم اه 


۶۳ 


3 


كما قال تعالی: وَیَومَ شهج حيصا بلمعشر ان دس کرت تم ین آلانس 4 
[الانعام: ۱۲۸ ]. 


وت ہے صےہ at‏ هه مور و 
2 


وقال سبحانه : 8 و لق صَدَّقٌ عم لیس ظَنَّهُ اموه الا هرا من 


اسسا > ]: 

نم تكو نووت ©. 

أي: أفلم تعقلوا عداوةً الشيطان لكم» واضلاله مَن آطاعه من الأتم السَّابقَة 
وما حل بهم -بِسَبّب ذلك- من العذاب والهلاك فتطيعوني» وتترُكوا طاعة 
الشّيطان7)؟! 

3 زو جَهَكمْ ال ی کر وعذوت (4005. 

مُناسَبةٌ الآية لما قلها: 

لگا أنكرٌ عليهم أن یفعلوا فعل مَن لا عَقل له؛ قال مُتمّمًا للخزي”": 

3 هلزوء جهھ 0800 دوک )ا . 
ى لھہ": N‏ 


مسب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰8۷۲ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰69۱۷ ((تفسیر السمعاني)) 
(5/ ۰۳۸۵ ((تفسیر البغوي)) (٤/۱۹)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۷) ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰9۸۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰۱۵9 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۸ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ 1۸ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: ۲۲۳). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۱۱/ ۰۷۲۳۲ ((الوسیط)) للواحدي )۲٢٢ /٤(‏ 
((تفسیر الشوكاني)) (5/ 8۳۳). 
قیل: قائل ذلك هم رن الّار. وممّن ذهب الیه: مقاتل بن یمان والسّمرقندي» والقرطبيٌ. 
ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰۵۸۳ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۱۲۹ ((تفسیر = 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


هذه جهنم التي کم تُوعَدونَ بها في الدنیا(). 
ظا سوم یوم یما تر تكفرُوت © . 


۶ 8 و 7 . a‏ 0 2 
آي: ادخلوها الیومَ وباشروا نارّهاء وقاسُوا حَرَّها؛ بِسَبّب كفركم في الذنيا". 

5 7 ۳ مور و ۵ یم ص ص و یں 04 ور 
كما قال تعالی: 38 یرم دقوت إل تار جَهَنّم دَعًا * هنزو أَلمَّارُ ی کنر به 
مه و م کے 8 ل مسد کر عاد بن < ميو موس ردي وده ام د و 6 ےرس 
تُکواوںَ * آفسحر هذا آم ٹر لا بصروت * اصئوها فَاصیرواً أو لا صَيروأ سوا 


يكم ما روت ما شم تسلو [الطور: ۱۳- ۱5]. 
طإ لبم نیم عل آفوجهم ونکیسا يدم نہد رمم بعا ایک برد ©). 
مُناسَبةٌ الآية لما قتلها: 
ما کان که قبل: هل بسك فيو بعلمه ارغبری الم علی قاعدة لیا 
نے العمل با نين أنه علی آظهر من قواعد الد 
ہے سج 
أي: الیوم تب على آفواههم» ونمتعُهم من الکلام“! 


= القرطبي)) (۱۵/ 4۷). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۷۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(5/ ۰۵۸۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۷۲ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۸ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(6/ 871۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰)1۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 59). 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)155/1١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰8۷۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۰۵۸۵ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: 1۹۸). 
قال السّمعاني: (قال أهل التفسير: هذا حین ینکر الکمار کفرهم وتکذیبهم رسل الل فیختم الله 
علی آفواههم). ((تفسیر السمعانی)) (8/ ). 
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كما قال تعالی: 2۶ ووقع لولعم بمالموا هطقن 4 [النمل: ۸9]. 

وقال سبحانه: هدايم لا يطِفُونَ E‏ ۳۹ 

وعن نس بن مالك رَضيَ اله عنه قال: ((كنا عند سول الله صلی الله عليه 
وا » فضحك فقال هل دون 9 وزسوله عم . قال: من 
مُخاطبة لد ره يقول: باه أل تُجزني من الظلم؟ قال: شر ون 
رل :فإثي لا اجر علی نفسي إلا شاها مني. قال فقول کفی تا 
عليك شهیدًاء وبالکرام کین شهوذ! قال: یم على فيه یال لا کانه(): 
انطقي! قال: فَطن بأعماله! قال: ار رھ الکلام فيقول: گا 
ومُحْفًا! فعنكنّ کنث آناضل !)9 

وعن آبي هُريرة رضي الله عنه في الحدیث المرفوع الطُويلء وفیه: أنه قال 
للمنافق یوم القيامة: ((الآنَ تبعت شاهدّنا عليك a‏ الذي 
يَشهَدُ علَيّ؟! تم على فيه ویقاللخذه ولحمه وعظامه: انطقيء فطل 
َخده ولحمه وعظامه بعَمَله! وذلك لتعذرة© من تسه وذلك المنافق وذلك 
الذي 0 الله علیه))۰*۱. 

وتکلمتا ایی عم . 


آي: کلم آیدیهم بما عم 


(۱) المراد بالأركان هنا: الجوارخ. يُنظر: ((إكمال المُعْلم)) للقاضي عیاض (۸/ ۵۲۲). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۲۹). 
(۲) لیعذر: أي : يزيل اللهُعُذْرَ هذا المنافق من قبل نس بكثرة ذنوبه, وشّهادة أعضائه علیه؛ بحيث 
لو E‏ يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۸/ .)۳٥٣۹‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۲۹٦۸(‏ 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السمعاني)) (٤/۳۸۲))ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) = 
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وید لعل يما انوایکسبون 4. 


آي: وتنطق آرجلهم ید علیهم بما كانوا یکسبوته في الات الوک 
والائام. 
كما قال الله سبحاته وتعالى ا 
کت يما كا مود * وَقَالرا لجلودهم لِم سهد سهد عتا الو أنطقنا له ی 
نطق نے مر کے ال م 2 کر یمزر در ور مره ےے> موم رم 
یو وهو و وله عون ٭ وما سم توب أن بت 
و و یکن تنم آن الله لا باه کیا ما مود که 
[فصلت: ۲۰ - ۲۲ ]. 
ولو ناه مسا عل انیم اسم اط تا یروک © ). 
می رن م 
مناسّبة الاية لما قبْلھا: 
ما ذكَرَ الله (لجاء‌هم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره یوم القيامة» كان ذلك 
7 00 ہی دی 2 کے و ر ک7 5 ۳ ای 
يرا لان بهجس في نفوس المومنین أن ینوا لو سَلك الله بهم في الذنيا مثل 
هذا الإلجاء؛ + فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيته» وإلى تصديق رَسوله واتباع دینه؛ 
فأفاد الله E e‏ 


ہبوت مھ اھ ERE‏ 


< / 9۸۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰61۹۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 9۰ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)57١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٤۷٦)ء‏ ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ ۳۸۲ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ ۵۸۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۸٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۰). 


N E رس ابن‎ )۲( 
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ل وکو ا س خت رک ڪور ما اطغ میا ارغوت ©). 

5 ۳ ۳ 5 و 5 0 5 ۳ 

أي: ولو نشاء لمَسَحْنا الکنار في أماكنهم التي هم فيها؛ فبدلنا خلقتھم 
وحوّلنا صورتهم» وأبطلنا قوٌتَھم؛ فلا يَستطيعونَ الذهاب أمامّهم, ولا الرُجوعَ 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 6417/0 1۷5 ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۰4۵۱۳ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۰۱۹۹۰۱۵۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۰۵۱/۲۳ 07). 
وممّن ذهب إلى أنه يقال ذلك تهديدًا لهم في ادنيا إن لم يرجعوا عن كفرهم» فيفعل بهم ذلك 
عقوي لهم: ان ج ور والقاعي وب جا لئ المصادر ا 
ونسّبّهِ ابنْ الجوزي للاکترین. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزی)) (۵۲۹/۳). 
قال البقاعي: («ََرمَ أي: الطريق الواضح الذي أَلفُوہ واعتادوه» ولهم به غاية المعرفة» 
ولا كان الأعمى لا يمكنّه في مثل هذه الحالة المَشيٌ بلا قائد فضلا عن المُسابقة؛ سَبٌب عن 
ذلك قول منکرا: َا آي: كيف ومن أين مروت ه آي: فلم يَهتّدوا للصراط؛ لعدّم 
إبصارهم» بل تصاّموا فتساقطوا في المهالك وتهافتوا). ((نظم الدرر)) .)۱٥۹/۱٦١(‏ ۲ 
وقال السعدي: (92 و تمه لماع ميم # بأن نُذْهبَ ابصازهم كما طمَسنا على 
نطقهم. اكم لوط 4 أي: فبادّروا إليه؛ لألّه الطريق إلى الوصول إلى الجنّة واک 
یروک #6 وقد طُّمِسَتْ آبصاژهم؟!). ((تفسیر السعدي)) (ص: 14۸). 
وقیل: المرادٌ من ذلك: الطمسُ المعنويٌ» آي: أن يذهب ال بصاترهم: فلا بصرود طريقٌ الهدی. 
وممّن قال بهذا المعنی: اب عبّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4 4۷). 
وقال 7 ( وکو مسا متا عل ایم یہ نزلت فى تار ۶۰۶و ۰ئ 
آبصارّهم من الضّلالة إلى الهدى لامش الط # ولو طمستٌ الکفر لاستبقوا الصراط 
یقول: لأبصّروا طريقٌ الهدّی» ثم قال جل وعرّ: ولف تيروت ؛ فمن أين يُصرونٌ الهدى 
ان ODE‏ ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۵۸4). 
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رح 


۰ ل 
سورةٌ یس - الآيات (وه30) لیج رق اج 


حَلْمَهِه"! 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- في قَوله تعالى : 3 قد سل كر جیا كديرا آم تعقو 4 التَحذیز 
من الشيطان وإغوائه؛ فهو یسعی لاضلال بني آدع. 

۲- قال الله تعالی: ونما ِم ويا الہ ما وا سیون 6 فائدة 
نطق الأعضاء؛ لیم أن ما كان عونا على المعاصي صار شاهدًا؛ فلا ينبغي لأحد 


کی دز وو DE E‏ 2 7 و 
أن يَصِحَبَ آحدا إلا لله تعالی؛ لثلا یفتضح ثم بسبّب صحبته'". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


۰ پک 03 2 0 ا 5و 
۱- هذا القرآن الکریمُ مَثان؛ تی فيه المعاني فيُذْكَرُ الشيء ویذکر ضده؛ 
e‏ و 7 7 و 
E‏ شا جاک E E‏ ای سا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر السمعاني)) (5/ »)۳۸١‏ ((تفسير القرطبي)) /٠١(‏ ۰6۵۰ ((تفسیر ابن جزي)) 
9 ۱۸9 ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦۹/۱٥۱)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)٤١٤‏ ((تفسير 
القاسمي)) (۸/ ۰۱۹۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 207 ۵۳). 
قال الشوكاني: (کرّر هدید لهم فقال: ‏ وڳو مآ لَعَسَحْتَهُرْ کی مَحَكََتهِمَ 4 المَسځ: تبديل 
الخلقة إلى حَجَرٍء أو غيره من الجماد. أو بهيمة). ((تفسير الشوكاني)) .)٤١٤ /٤(‏ 
وقال ابن عاشور: (آي: لو تَشاء سنا الكافرين في الدّنيا في مكانهم الذي آظهّروافیه الکذیب 
بالژمُلء فما استطاعوا انصرافا إلى ما خرّجوا إليه» ولا جوا إلى ما نوا منه» بل لزموا مکانهم؛ 
۳+ اسان سه بمب انس 0: ((تفسير ابن عاشور)) (0۲/۲۳)." 
وقال السعدي: ( وَآز تاه مس خر ل مڪ تتو #أي: انا حرکتهم ما ان کٹا 
مما 4 إلى الأمام ولا برجمو إلى ورائهم؛ ليبعدوا عن النار). ((تفسیر السعدي)) (ص: 
)). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 4 ۲۲). وینظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(۲۳۱/۲). 


(۳) ينظر: ((تفسير العليمي)) (۵/ .)٥۹٤‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


42 


ار التفسیر المحرّر للقرآن | تعريى) 


على جانب الجوف. ووفّع الانسانْ في الأمن من مکر اه ولو فک فيه جانبُ 
الخوف دود جانب الرّجاء لَوَقَمَ الانسان في القنوط من رحمة الله؛ فکان اله 
عزٌ وجل إذا ذکر میم ذكَرَ ضدّه» وإذا ذكرَ أصحاب الجنة ذكرَ أصحاب انار 
وهكذاء كما قال تعالی هنا: إن أضحب اة الوم في سْعْلٍ فَكهُونَ ...4 نم 
قال: ‏ ورام أا لْمُجَرمُونَ ... #. وهذا آحد معاني قوله تعالى: له رل 
سم ریت كما مها مان [الزمر: ۲۲۳ يعني: أنه تن فيه المعاني؛ 
حتّى یکمّل السّيرٌ إلى الله سبحاته وتعالی على الوجه المطلوب". 

۲- في قوله تعالی: 2 َم الما جروت که ينبغي لِمَن قام بعمل أن 
در لوصف المناسبِ لهذا العمل» فهنا كا آمروا بالاتصراف وطردُوا اسب 
أن يَذْكُرَ سَبَبَ ذلك. فكأنّه قال: «امتازوا لاجرامکم» ولا شك أن ذكُرَ سبب 
الك زیل الشبهة رالاس والاعتراض» رک علی هذه الفائدة: أن غق 
الحم بوصف يدل على أنَّ هذا الوصف هو عِلَّةُ ذلك السّكُمء فإذا قلت متل: 
أكرم المجتهة من الطلبة؛ فهنا عَلَنَّ الإكرام بالاجتهاده وهذا فيد أنَّ علّة الإكرام 
N‏ فهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم» وهي: أن تعلیق الخکم وت 
10 غلى علیته» آي: أنه لَه ذلك لشیم 

۳- في قوله تعالی: ملأل هد کم بیع إثبات رحمة الله عر وجل 
بالخَلق؛ حیث لم يَجِعل إخلاصّهم له موکولا إلى عقولهم» بل عَهِدٌ بذلك إليهم 
على ألسنة الرسُل عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ لأنَ الله لو جَعَلَ الاخلاص موكولا 
إلى العتول لاختلقّت العقول في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ لأنَّ الأهواء لا تتضبط؛ 


.)۲۰۳ ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورةیس)) (ص:‎ )١( 
.)۲۱۱ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۲( 
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زر سورةٌ يس - الآيات 


AOE 
فجعل الله عر وجل ذلك مما تکفل به هو تَفْسْهِ لعبادہ!''‎ 

-٤‏ في قوله تعالی: لر أَعَهَدَ کم بن ءادم آنا دوا ر 
کر غر اسر الو ها تا کن کے أن الذْنوت ا جزةٌ من 
الشرك وهي من فروعه؛ و ی وا للشّيطان واتَباعٌ لخطواته» وقال 
الشیطان: اي کرت يمآ ار ڪون ين سل 4 [ابراهیم: ۲۲]. 

۵ - کلب عبد الملك بن مرو إلى سعيد بن یر یله عن مسائل... 
فأجابه عنها» وفیها: (تسأل عن العبادق واا هي 2 ذلك أنه مَن 
أطاعَ الله فیما آمره به وفیما نهامُ عنه فقد اَترَ عبادة الله» ومّن أطاعٌ الشَّيطانَ في 
دينه وعمّله فقد عبّدالسیطان»آلا ری أن الله قال للذین فرٌطوا: 2 ار مهد لیک 
یب ءام أن لا تعدوأ سيط 4؟ وإِنَّما كانت عبادتّهم الشیطان أَنَھم آطاعوه 
في دینھم)''ء فمعنی أن لا 5 توا ایح 4 أي: لا تطیعوه؛ بدلیل ن 
هي عنه ليس هو الشجود له نشب بل الانقا لأمره» والطاعة له؛ فلا 
عبادة لا يُقال: فنكونُ نحن مأمورينَ بعبادة الأمراء؛ .0" بطاعتهم في 
قوله تعالی: یو ال یو و الک نگ که [النساء: ٥٥]؛‏ تون 
طاعمّهم إذا كانت بأمر الله لا تكونٌ الا عبادة لله وطاعۃً له» و اّما عبادة الأمراء: 
طاعتّهم فيما لم يدن الل فیه'“. فمعتّی عبادتهم للشّیطان ليست أنهم سَجَدُوا 
للشّيطانء ولا رکعوا للشیطان ولا صَامُوا للشّيطان» ولا حَجُوا للشّيطانء 
وإِنّما عبادتهم للشّيطان: هي اتباعُهم ما شَرّعه من الم علی ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۲۱۷). 

(۲) پُنظر: ((تفسیر آیات انگ علی سے من العلماء)) لابن تيمية 43/1 
(۳) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۷/ ۲۹۶). 
(4) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹۸/۲۲). 
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كما في قوله: ول ليطي لو خود إل يايو ل جرخ ه ثمٌ قال: ون 
موه لک توت [الانعام: ۱ء فرع الع وجل با : ماع تشریم 
الیش ا ف ع قشم ذ ارا ا ای ف شمه 
واتباغه فی نم وقوانینه" 

-٦‏ في قوله تعالی: أ ت لا تدای 4 أن العبادة لا تختص بالرکوع 
والشجوی والذّبح وال وما ان ذلك بل هي عامَةٌ شام لكل طاعة یکون 
فيها كمال اذ . 

۷- قال تعالی: از أَعَهَد ایک و م يبن 51م أن لا تعدو لین لكر 


عدو مين وآن امم دون مدا رط متیر 4 وقال تعالی: 9# ویوم محشرهم جِیعَا 


و رھ 2 لکد جوم سم ام مرو ت وم سو عم 
ثم قول [ او د ٭ الوا سبحلتك ات وشا من دونهم 
و 


2 


E Ê‏ اج ڪهم بهم مرن # [سباً: ۰۶۰ 4۱]. فكل من عَبَّد 
۶۷۷٣۷۵‏ 0 چ9 

2 3 کر ع 7 0-4 2 - 2 ے 
تتمكل الشیاطین لمق مد المتلاتكة والانبياء والصالحیه ويُخاطبوتهم؛ فیظنون 
]زی خاطبهم ملك ار و رفا جا ھت 
مُخلصًا له الدّينَ فلا بد أن يكونَ مشرکا عابدًا لغير اللہ وهو في الحقيقة عابدٌ 
ا واحد من بني آدع ی غابد لل حمنء ۶٣‏ س٥"ئ؛ٴ'‏ 

۸- آله يتبغر التخلية قبل التّحلية؛ لاله قال: ولا عدوا مین ه هذا 
تخا ٤‏ وا أن اعم دون » تحليت » آي : نفی وإثباتٌ» وهذا هو التو حيد؛ فالتوحید 
(۱) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲۳۱/۲). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: ۲۱۸). 
(۳) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) /١5(‏ ۲۸۳). 
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اب 
شیر سو مقر شی رو رت بای 
ا ےر ےہ لاستقرار الاثبات فيه 
وهذا في القرآن كثيرٌ» ومنه قوله تعالی: 3 ود لبم لایبه وقزی وه نی بر 
EE‏ زی ره [الزخرف: ٦ء‏ فتبَأ أولا من كل معبود 
ثم آثبت ك العبادة لله وخده الذي فط 

۹- في قوله تعالی: هد وط ب4 إشارة إلى أن الإنسان مُجتاز؛ لاه لو كان 
1 ہرم کی > گن و و - 2 17 و 
في دار إقامة فقوله: هدا بل تیه لایکون له معتّی؛ ان المقيم یقول: 

E 
وماذا أفعَل بالطريق وآنا من المقیمین/؟!‎ 

چوس ب 4 56 ل TIT‏ 

۰- في قوله تعالی: سر ای 

DATE ۳ 7 7 8‏ 
عنه العقل وإِن کان عاقلا عقلا ظاهراء والعقل عفان عقل هو مناط الیّکلیف» 
ے تھے ھی ۶ 7 1 0 ا 3ر 0 
یکون به 2 

ااي ااي جيم بيان صفة النارء وأنها حوَالعياذ باللا كلها 
ا اھت لأنّها من الجهمت آي: الظلمة والگواد“. 

۲- في قوله تعالی: 38 لو تم ل مهن > الظاهرُ أن السّرّ في الختم 
2942 اوج رج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۲۱۷). 

(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰۰/۲). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: 5 ۲۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)۲٢٢‏ 
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۲۱ 7 لي 7 تی 
Oa‏ جل التفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


ا ۰ م . 


۳ ی 2 ۳ 5 مور > رم ر ہے و مدوم > 
۳- قد یخیّل تَعارّض بِيْنَ هذه الاية 38 الوم خیم عل آفوههم ونکلما ایم 


کس 


ود تلهم ...) وبين قوله: لکد عنم تم موم داحم پا کا 
یمه [النور: ٢٤۲]ء‏ ولا تعارض؛ لان آية (يس) في أحوال المشركينَ» وآية 
سُورة (الثور) في أحوال المنافقينَ”". 

4 ستل ابن عبّاس: تون € [النمل: ۸۵]ء مإ اریت ماگ مُفركينَ‎ -٤ 
[الأنعام: ۳ اليو مير 4؟ فقال: (إنه ذو آلوان؛ م ينطقون» ومَرٰة بختم‎ 
علیهم). فیوم القيامة يوم طویل ذو مواطنّ مختلفت فینطقون في وقت ومکان‎ 
ولا نطقون في آخر.‎ 

۰ - قوله تعالی: أليؤم یم عق رهيم یکتم یم وغهد رمم 
پکا کاو تس نون 4 لا یتنافی مع قوله تعالی: ولا یمود الله ییا 46 [النساء: 
۲ لان عدَمّ الکنم الم ذکورّ هناك ما هو باعتبار اخبار أيديهم وأرجُلهم بكل 
ما عملواعن الخم على أفواههم إذا أنكروا شرگهم وتعاصیهم ۳ 

00 2 في وله‎ - ١ 
أن الله تعالی سس فعل الحتم إلى تسه وقال: َعَم چ وأسئَدَ الکلام والشهادة‎ 
إلى الأيدي والارجل؛ لاہ لو قال تعالى: «نختم على أفواههم. وننطق آیدیهم»‎ 
یکول فيه احتمال أنَّ ذلك منهم کان جَبرًا وقهراء والاقراژ بالإجبار غيرٌ مَقبول؛‎ 
.)۱٥۷ /۱٦( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۱( 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۰/۲۳). 
(۳) ذكره البخاري معلقًا في ((صحیحه)) قبل حديث .)4٩۳۰(‏ 


(4) ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۱۹/ ۲۷۲). 
)٥(‏ ینظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲۶۱/۱). 
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08ھ 
فقال تعالی: وت متا متا یدہم وف لیم * أي: باختيارها بعدما یقدرها الله 
تعالی على الکلام؛ لیکو ون علی ضدور انب منهم( 
۷ھ أفوههم کم ايديم ونتبذ آزملهم 
یکا بو # الختم لازم الکفار: في الڈُنیا على قلوبهم» وفي الآخرة 
على آفواههم؛ ففي الوقت الذي كان الحَتمُ على قلوبهم كان ولَهھم بآفواههم» 
كما قال تعالی: دلت فولهم باأفوهه م46 [التوبة: ۰1۳۰ فلمًا ختّم على 
أفواه مهم أيضًا لزم أن يکود قولهم بأعضائهم؛ لأنَّ الانسان لا يمك غير الب 
واللسان والأعضاء؛ فإذا لم يبق الب والفم تعيّنَ الجوارخ والأركانٌ© 


۸- في قوله تعالی: کلمت شا یم ود الم 4 بياذ قدرة الله 
سُبحائه وتعالى؛ فإله خلافٌ العادة أن نكلم الأيدي والأ رجل ولك الله على 
کل شيء قديرٌ؛ ولهذا لكا ذکر الله عنهم أنَّهم تلو لِجُلُودِهمْ لِم مهدع عا 


الوا تا هت الیل قرو ۳۷ [فصلت: ۲۱]. 


۹- قال الله تعالی: مإ وَدُكَلْسَا یمم ودند آزجلهم یکا کنو یبود 4 
ا اس ما ھی 
مت ماعملت!والحیخ ھا تكلم حقيقة وخ تقد كلام الجواِج في 
قدرة الله تعالى. 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١7/757(‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۲۳۳). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسير السمعاني)) .)۳۸١ /٤(‏ 
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42 


۰- في قوله تعالی: طبض یم فد آزجلهم # أنَّ الإنسانَ یمکن 
اد و هت الر ج الراخد کن عا عضا ا 
عَملء ويتَفَرَعٌ على 0 الا -في الذنیا- یمک أن ينهد علی نفسه» 
وشهادته على نفسه هو إقرارٌه على نفسه". 

۱- في قوله تعالى: :ليما کثوا ییوت کہ أن العبرة في العَمَل بما كان فيه 
7 العقل » لا م د العمل قد لا يكون کا کما لو صتَر 
عدن اراس اومن کھ ار اس ۳ 

۲- قال الله تعالى: 2ل وکو اء مسا عل آغینیم متا لوط ان 
بیو # من فوائد الآية الكريمة ضرّب المَثْلٍ عن الأشياء المعقولة بالأشياء 
المحسوسة فان هولاء لو موک اعینهم ما استطاعوا ان ا ایل 
فکذلك :اذا طمن اله نصيرة القلبة -والعیاذ بالله- لم ينتطع الوصول إلى 
الخ ولم یعرف الکو" ولك علی فول في یں 

بلاغ الآيات: 

۱- قولْه تعالی؛ مرا لوا الحرم > عطف ما على الجُملة السّابقة 
التسوفة لبيان أحوال آهل الجئة» عطف قصة شوء حال هولاء وكيفية عقايهم 
کت خسن حال اھکد ای وکا کے اہ فو گمال 
ہف ارت على مُضتر ينان اک تحال ول 
ان کالہ یل ان بیان كونهم في شغ عَظیم الشّأن وفوزهم بتعيم مُقيم يضر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ٣‏ ۲۳). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۳۷). 
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ONE 3 


ار 


7 
22 سورة یس - الآيات 
4 


عنه البیان: فو بات عا وامتاژوا عنهم یا لمُجرمون الی سے ک7 
و 9 وتو مه فعل (امتاز) مُطاوعٌ مارّةُ؛ إذا آفرده عمّا كان مختلطا 
معهء وجه الأمْرُ إليهم بأن يَمْتازوا مبالخة في الاسراع بخصول المّیز؛ ان 
هذا الامر مر تكوين» والمراد: امتیاژهم بالابتعاد 7 الجتّف ولك بان 
عرو الی رن ال معتّی: اذخلوا اد 
- ونداژهم بنوان رت 4 للإيماء إلى علة میزهم عن أل الجن 
باهم ُجرمون. فلا في ہنرو چ موصولت أي: يها الّذين أجرّموا”". 
- وحُذقّت أداة النداء؛ لا لقرب الكرامة» بل للدّلالة على أنّهم في القبضف 
لا مانعٌ من غاية اضف فیهم لكل مار لاه لا حائل دُوتهه9. 
- وتكريرٌ كلمة (اليوم) ثلاث مرّات في الحکایة؛ للتّعريض بالمُخاطبين فيه سوهم 
کنر الذي کانویّجکدون وتوع ذلكالیوم-مع تأکیدذکره علی آسماعهم 
بقوله: 3# الوم لا نم نش #6 یس: 4ء وقوله: نضحب الد اليو 
في سل [يس: ۵۵ ]» وقوله: مروا الوم ها لْمُجَرِمُونَ 44 . 
22[ تعالی: ترذ کم يتب ادم آن لا توا لین کر 
عو ی ه هو إشهادٌ على المشرکینَە وتوبیخ وتفَريعٌ لهم وإلزامٌ للحجة". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۷۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 4 ۱۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(0/۲۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۵). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۱۵۰). 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 46). 

= ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰6۷۷ ((تفسیر آبي‎ ۰۲۷۱ /٤( ینظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )٦( 
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يي ص کک : رح 
ہو جج 


E‏ ور ےت و نت الاستفهام تربري 
والجملة جارية مجزی قرع والتوبیخ والبكيت والإلزام . وخوطبوابغنوان 
وبي 4+ 5 مقام التوبيخ على عبافتهم الشيطان يقتضي تذکیرهم بأنهم 


I 


أبناء الذي چاه الصَّيِطانٌ عدوا له . 


ی لع الوصابً» ووصاية الله بني قباطت هي ما تقر 
واشتھرَ في الم بما جاء به اسل في العصور الماضية فلا يََمُ إنكاره؛ 
وبهذا الاعتبار صم الإنكارٌ عليهم في حالهم الشَبيهة بحال مَن يَجِحَدُ هذا 
الخهد ۳ 

- وفي قوله تعالی: وان ی ہت 
العخرج من روف الحلقء إل أ تاهما لم يُحدث قلا في مق بالكلمة 
سر و رٹ کپ ہج 
وکذلك الانتقاٌ من شكون إلى حركة زاد ذلك 7 


3 7 : ڑا لا تب وا لین #6 جعل عبادة غير الله عبادة الشيطان؛ لأنه 
و 1 5 

الآمرٌ بهاء والمزيّنُ لها“. وعبادة الشيطان: طاعته فيما يُوسِوسٌُ به الب 

ويُزيّنه لهم عبر عنها بالعبادة؛ لزيادة التحذیر والتنفير عنها في مُقابَلة 


= السعود)) (۷/ ۱۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰87 ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش 
(۸/ ۱۷ ). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰47 ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۷ ۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (870/۲۳). 

(۳) پنظر : ((المصدر السایق)). 

.)۲۷۱/4( ینظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )٤( 
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رح 


5 : کر 
زر سورة یس - الآيات (2۷-04) ANS SIG‏ 


عبادته عر وجل0©. 

- وجملةً رَد شین # تَعليلٌ لجملة توا لین » وقد 

آغتث رن عن فاء 0 

- ووضف العدُو باه يك للقبالغت آي: عَداولہ واضحت ووجه 

وضوحها: أن المرء إذا راقبَ عواقب الأعمال التي ET‏ 

واتهمهاء وعرضها على وصایا الأنبياء والحکماء؛ وَجُدھا عواقب نحست 

فوضّح له نها من السّیطان بالوسوسةء وآ الذي وسوس بها عدو له؛ لاہ 

ےر و و ند سس ٠‏ 

تصيرة؛ لد تک ال تلك الوساوس للمزء ولأمثاله من وخ له بأحواله 
دا ا على نها زساوس تقصودة للإيقاع في المهالك؛ فلم أن 
المشیر اغد ار هذا المعنی هو انمشار إل بقوله تعالی : 38 ولد 

سل ینکر ميلا کم کرٹ وی 1" [یس: .]٦٦‏ 

۳- قوله تعالى: وا ا SR‏ ی 4 عطف على ا لا 
بدا یلیہ باعادة (آن) النََسیريَةَ فهما جُملتان مُفسّرتان لعهدین» وغدل 
عن الإتيان بصيغة قَضْر؛ لان في الاتبان بهاتین الجملتین زيادة فائدة؛ لأنَّ من 
أهل الصّلالة ال2 رظانت فهم ون لم يَعيُّدوا الشَِطانَ ولكنّهم لم 
يَعبّدوا الله فكانوا خائسينَ بالعهد. 


(۱) ینظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۷۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (6/ ۰6۲۷۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰8۷ 1۸). 

.)1۸/۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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۳" :دا ورم مس منکیم تعلیل للائر في قوله: بإ وا 20 ی . 


- وطاورّط متفه أي : صراط بَلِيعٌّ في بابه» بلي في استقامته» جامعٌ 
لكل شرط يجب أن یکون عليه وفي هذا توبیخ للكافرينَ من بني دم على 
ال تب و وه کے وی 
الطریق کت لذي يودي ا الضلالة والتهُلكة » كأنّه قيل: 1 آحوال 
الطريق اي هو او الطرق: أن يُحتقَدَ فيه كما ید في الطريق الذي 
اس ا0ك اھت یل موقو تشه انش بان لاق 
لیس بغده: هذا فيما ظنْ قول نافع غیرٌ ضارٌ؛ توبیخا له على الاعراض عن 


اتح 


- وأيضًا تنوین صما وتنکیره؛ للتعظيم والتّفخيم والمبالغته آو للتبعيض؛ 
فا النّوحيدَ سلو بعض الطريق المستقيم» وفيه إيجاذٌ یر إلى ما هد 
ات سد کا ران نالا شت االو یت 

- وتقدیم الي علی الامر في قوله: ار هد لیم یب ادم أن لا 
و ا 2 کر عدو من * وار E‏ مز یی 4 أن 
حق التخلية التَّقَدِيمُ على التحلية كما هو مقرل ولصل به قوله: هد 
وڈ نتفي 4 لالہ إشارة إلى عبادته تعالی الت ھی عبار عن ال وحید 


(۱) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۱۸ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰۲۳ ۲). 

(۳) یُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/۲۷۱ء‏ ۲۷۲)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ 1۸ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ ۱۹ ۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر سوزةٌ يس - الآيات 


والإسلام» وهو المشارٌ إليه بقوله تعالی: دا رط ع مت 7#" 
ا 

کے الم و لوح 4 
ی ومد صل ینکر جیا کنا # رُجومٌ إلى بيان معاداة الشیطان» 
مع ظهور عداوته ووُضوح إضلاله لمن له ی عفلٍ ورأي””. 

- وهو جوا قَسمٍ محذوفي والجملة استتاف مَسوق لتشديد ابیت 
وتأكيد التّقريع؛ بیان جناياتهم ليس بتفض العفد فقط بل به وعدم 
الاتعاظ بما شاهدوا م من العُقوبات التازلة على 52 الخالية بسَبب طاعتهم 


7 


و 


ان + فالخطابٌ رم الین من مجملتهم ام ۶ ل 
التوبيخ والتقریع؛ لتضاعف ب جنایاتھم”'. ےنت على 9 آ غو 


ي وو 


من ؛ فعَداولہ واضحةً بدّلیلِ التّجربة» فكانت عل لاني عن عبادة ما 
ان اھ۸ 

- والفاءً في قوله تعالى: افلم كوو تعقو و للمطف علی یہ 
المقای أي: أكشّم تٌشامدونَ آثارَ عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون آها 
لضلالهم؟ أو فلم تکوئوا تعقلون شيئًا أصلا حتّی تَرْتدعُوا عمّا کانوا علیه؛ 
یلا يَحيقٌ بكم العقاب69؟ 


E‏ :لم کرو تلو توب للكافرينَ والمنکرین» والاستفهام 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۱۷۵ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۲۰). 
(۲) نظن ((تفسیر الببضاوي)) (4/ ۲۷۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۵ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۲۲۱/۸). 
(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۸). 

.)۱۷/۷( ینظر: ((تفسیر أبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کی“ ص بح ص 
568 سوه 


إنكاريٌّ عن عدم گونهم یَعقلونء أي: يُدركونَ؛ إذ لو كانوا يُعقلون لَتَقَطنوا 

إلى إيقاع الشَّيطان بهم في مَھاوي الھلاكء وزيادة فعل الكون بتكا » 

922٦‏ ولا هم ا و 

و تعالی: 2 هلزو جک ال ی کنر وُعَدُو » کلام مُستأئفٌ مسوق 
لمُجابهتهم بالمصير الهائل الذي يُصيرون اليه بعد أن بل الخاية في توبیخهم 
وتقریعهم» وإلزامهم وتبكيتهه” 

4 قوله تعالی: و آضلوعا وم ہما کسر کرو‎ -٦ 

- مر بقوله: ف را تعمل في الإهانة کی وإطلاق الي 

علی الاحراق: وف ۱ 

- ارت في طقال € تعریف العهد أي هذا لين الحاضی وأرید به 

جوابٌ ما کانوا يقولون في الحياة انیا من استبطاء الوعد والکذیب؛ إذ 
يقولوت: ما اون َر يقي [يونس : A‏ والباء في یا 
یی آي : بتیب كفركم في انیا 

۷- قوله تعالی: ۵ اليم كيم َل وهم ونیا یم ولد آزجلهم یکا 
کاو یکی وق ی4 هذه لیة حاتمة ليان أحوال العا وهي كالتخْلْصٍ إلى ذكر 
أحوال المکذیین من وم سول الله صلی الہ عليه سم وتقريعهم وتّوبیخھم: 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٥٦۹/۲۳(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/٦۱۷))ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰4۹ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرویش (۲۲۱/۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)4٩‏ 

.)٤۹ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


کک ص و 


وهو قول ys‏ یم 4 98 ولو مسا لسختهر عل 


2 ا 0 


ہر ےر سکس عو المعو 
وهو انتقال التُطق من مّوضعه المعتاد إلى الايدي والأرجل”". 

- وضمائر الغيبة في (آفواههم- أيديهم- ایت یکسبون) عائدة على 
الُذین حُوطبوا بقوله: ‏ مَنذو۔ جهن ال یکر دوه [يس: ]٦٦‏ على 
طريقة الالتفات؛ للایذان بأنَّ ذكرٌ آحوالهم القبيحة استَدْعَی أن بُعرض 
عنهم» ويّحكي أحوالّهم الفظيعة لهم مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك 
من مُقتضیات ت الختم؛ لأنَّ الخطابٌ للقي الجواب وقد انقطع بالكليّة. 
ومواجهئهم بهذا الاعلام تأییش نهم بال ایهم ٍنکاژ ما طلخا علیه 
من صَحاتف آعمالهم". 

- قوله: ےت رس سئّى 
نطق اليد کلامّاه وطق الرّجُل شهادة؛ ان 3 في اليد کونها فاعلة 
وفي الرّجْل کَونُھا حاضرة» وقول فر 0 قراژٌ لا شهادت وقول 
الحاضر على غيره شهادة. فاليدٌ تُخبرُ عمّا فعلث» والرّجْل تُخبرُ عا 
ل يلما أن الأصل في المباشرة اراتا تعلو الكبيت بالیّد 
تال : یما کت یک 4[الشوری: ۳ یکت هی 
[الروم: ١5]؛‏ فلهذا كانت الأيدي مُباشرة» الاو شاهدة؛ لذن الشَاهد 


(۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ ۰۸۶ ۸۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)4٩‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۱۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۰). 
)٤(‏ ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 575). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


O)‏ جر ادند مير المحرّر للقرآن لکری > هه 
هو الذي يُخبرٌ عا فل غير والفاعل هو الذي يُخبرٌ عم فعله هو بتفسه") 
ھ0 5 قوله ا رز تما يديم > 20 ان لھم * احتبالك؛ أت 4 

الکلام للايدي أو ني كانت مباشرة؛ دلیلا على 0 من یز الأرجل ثانیّاء 

وأثبت السهادةَ للأرجل انیّاه لأنّها كانت حاضرة؛ دللا على حَذفها من یز 


ابت ف 


الايدي ار وبقرينة ان قول المباشر ٍقران وقول الحاضر شهادة". 


- في قوله تعالی: بعل آفومهم کہ لفث القول إلى العَيبة؛ ایذانا بالإعراض 
لتناهی | 7 لغضب“. 


یو کر 3 ی وه و ہے کھ ‏ ر روس ہو 7و0 
- وطوي في قولہ: الع اود وکا يدم كمد آزجلهم ... 4 


رم یہ تھے مۃ4 اک 

ما ورد تفَصیلَه في آي حرف قال تعالی و ویم شرم چا مول سرن 
> سلس ۳۹ 2 گر وم ہے 7 ا 2 E‏ ص س 
اشرقوا ان شوک الک رود ا أن قالوا واه ریت ماک 


ہے پر ہر سس وو 8 


مشرکین 4# [الانعام: 7٤٦٣‏ وا 0 شرام ما که ایا بون ٭ 

فک پا هید بیتا ونتک إن کا عن اد یک له اک وس ۸۰ ۲۹]؛ 

2ھ ادال ان شرت 

هناء فاقتصرٌ على المقصود"*) 

۸- قوله تعالی: 2 و تاه لماع انیم سا 
# وو شاه لَمَسَحْتهُرْ لي متکانته نوک و 1 یت وسرت » 


.)۳۰۲ /۲۲( يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: ۲۳۰). ویٔنظر آیضا: ((تفسیر الرازی))‎ )١( 
.)٩۱ سبق تعریفه (ص:‎ )۲( 

(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۵۷). 

.)۱۵/۱۲( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 


(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


- قولہ: ولو اه نا نی ...)وکو تشه لعل 
متکانتهم ...8 لیس مساق السرطیّتین لمُجرّد بيان قدرته تعالی على ما 
كر من عقوبة الطمس والمسخ؛ بل ین لهم ہما هم عليه من لکفره ونقض 
العھد وعدم الاعاظ ہما شاقدوا من نا تما أمنالهم بقل بهم 
في انا تلك القوبة كما فعل بهم في الاخرة عُقوبة الم وأنَّ لماع 
من ذلك لیس عدم تعلق المشيغة اإلهيّة به كاله یل لو شام 9 
بما کر من الطّمْسٍ والمسخ میا على مُوجّب جناياتهم المستدعية لها 
٦٣‏ ۷۰ھ سن الرّحمة والحكمة الذَاعیقین إلى 
إمهاله.”". 

ہے ۱۳۳۱ یم #6 إيثارٌ صيغة الاستقبال» 
وان كان المعنى على المضيٌ؛ لوفادة 3 عدم م الطمس على أعينهم لاستمرار 
عدم المشيئة”" وليتوقعَ في کل حین؛ یکون اك بي هدید ۳ 

- وجيء برف الاستعلاء (علی)؛ للدّلالة على تكن الطَمْس؛ والا فان 
(طمَس) یتعدی بتفسه") 

دو انیت 2 بلط #6 الاستباق: افتعال من السّبق» والافتعال دال 
على للف والاجتھاد في الفعلء آي: فبادروا*. 


- وكذلك قوله: ۳۹ بو حرط * لا یخلو من أن یکون على حذف 


ص 


(۱) ینظر: ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۰6۲۷۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۷۷). 
(۲) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۱/۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۱۱). 

.)۵۱/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(۵) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۵۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


الجار وایصال الفعل» و (فاستبقوا إلى الصراط)» یچھ معنی 
(ابتدروا)ء أي: 0 الصراط مُتسابقينَ» أي: مُسرعينَ لما مهم رجاء 
آن تصلوازلی بیزتهم قل أن هلک فلم تیصروا ا 

- قوله: #كأقَ یروک + (أنَى) استفهامٌ بمعنی (کیف)» وهو مُستعمّل 
في الانکاره أي: لا يُبصرون وقد طمسّت آعیهم» أي: لو شتنا میا لهم 
عقوبة في انا رتدعون بهاء فيُقْلعوا عن إشراكهم”". 

- وقدم ا والإعماءَ على المسخ والإعجاز؛ لیکون الكلامٌ مُدرّجَاء 
که قال: إن آعماهم لم يروا الطریق الذي هم عليه وحیتذ لا دون الیه 
2ار اش هم وتات یہت لا سرت إلى فرظ 
بوّجه من الوجوه؛ 01 یقال: إن الاعمی قد تيقد ان الطریق بأمارات 
عَقليّة أو حسّيّة غير حسٌ البَصَر؛ كالأصوات» والح بعد الع 

- قوله: ولا مَحَكَاتَمَ # أي: مكانهم إلا أن المكانة خص» فالمقصود 
مكاهم ومَنزِلّهم الذي هم فيه عو 

- قوله: قتا اطغ ما ولا ٹوک 4 كان مُفتضى المقايلة آن 
يُقالَ: ولا رُجوعًاء ولکن عدل إلى وا بوک + لرعاية الفاصلة؛ 
فجعل قوله: ملإولا ُو # معطوفًا على جملة عم توا ولیس 
عطفًا على میا #؛ لاد فعل (استطاع) لا يَتصبُ الجُمل» والتّقديرُ: 


+ اط 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (٤/٥۲))ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۲). 
(۲) ینظر: ((تفسير أبي حيان)) (۷۹/۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۲). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۳۰۱۳). 

.)۳۳ 4 /۷( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۷ ((تفسير روح البیان))‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


فما مضا ولا رَجَعُواء فجَعَلنا لهم العذاب في الدّنيا قبل عذاب الآخرة 
ورَخنا منهم المومنین وترگناهم عبر وموعظاًلمن بعدهم. وقیل: عُطفَ 
قوله: لا بجوت * على جملة الشرط :9 و اه تنعل 
مگانتهم ... مه آي: لا َجدّدُ لهم بوجه من الوجوه جوم إلى حالتهم 
التي كانت قل ات ذلالة على أن هذه الامور ی لا كما يقولون من 
اھ تس زا لایْمکنْ أحدًا من الحلق رفع ولا تخبیژه بنوع 
تفیر؛ ولو قير (ولاژجوعا لم مس لیس 
وكام سُبحانه المُضيّ على الرجوع؛ أن ا أهوّنُ من المُضيٌّ؛ 
لا ہے لا ینبی عن سَلوك الطريق من قبل وأما الوُجوحٌ فيُنِنٌ عنه 
ولا شك أنّ لوك طريق قد رُئِيَ مر هون من سلوك طريق لم بر فقال: 
«لا یستطیعون مُضيًا ولا آقل من ذلك)ء وهو لرجوع الذي هو آهون رن 
الخ 


(۱) بنظر: ((تفسير البيضاوي)) /٤(‏ ۰۲۷۲ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۷ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /٦(‏ ٦۲۷)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۵۲ ۵۳). 
(۲) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 8 ۳ = ص 
جو سس 


الآيات (۷۸۰-۱۸) 


و وف سم رم ور سر 


ومن عير تڪ سه ا لق و0 ح0 

و 1 7 ل ع الگنیت © . 
غريب الکلمات: 

ی 4 آي: نم له في عَمّرہ وأصل (عمر): 1 علی بقاء وامتداد رمان . 


لات كَسَهُ :أ أي : رده إلى مثل حاله في الع واصل (نکس): ا 


5 


34 
ہس 


2 5 , , 7 و 7 2 0 7 
وک 4: آي: ویجب. وأصل (حقق): يذل على إحكام الشيء وصحتہ''' 
المعنی الاجمالی: 
بقول تعالی ما ال راو انوھ ومن کر فى ر 
ال الهش وه له معا بل آن كان توا اقلا یعون اه من ددر 
على ذلك قادرٌ آیضا على بعثه بعد مَوته؟! 


ثم برد سبحاته على الكافرينٌ الذين وصفوا اي صلی الله عليه وسلم بأنه 
ا ا ا ۳ 5 ے‫ و رو 
فا رز اوقا 1 مرا بای ان کون E‏ 
س د ور وک 0+ وت ۳ 
إلا ذكرٌ وقرآن واضح للناس؛ ليَنذْرَ ارس ول بالقرآن من كان حيّ القلب» ولیحق 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۷۸/۱۹٦)ء‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 4۰ ۰6۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۵۸). 

(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۷۸ ((غریب 
القرآن)) تدای (ص: 7۷ )۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰6۷۷ ((التبیان)) لابن 
الھائم (ص: ۰٣‏ 

(۳) بُظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۵ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۹/ .)١٦٦۷‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 1۵ 


رح 


دحك هه O‏ 


< کا سورة يس-الآيات 
العذات على الکافرین. 


تفسير الآيات: 
ومن دعر گنه الق آفلایفولود © > 
مناسبة الآية لما قَلّها: 
لا کر تعالی الل والمشع علی سو ال ذكر تعالی دلیلا علی 
و 5 ۳ 0 2 
بان تارق کین ال وان فلت لال لاهو ال 0 
وأيضًا لما قَرّر فطع الأعذار بسّبق الانذار وأتكّه؛ شرع في قطع در حر 
1 و و و 000 كنار ا کم 9 
وهو أن الکافر یقول: لم يكن لبثنا في الدنيا إلا یسیرّاه ولو عمرنا ما وجذت 
ما تقصيرًا؛ فقال الله تعالى: افلا قلود نکم كلما دم في الس ضف 
وت ی والادراك؟! كما قال تعالی: ول 
سے ہہ ر ہے 2 7 ام ر وه 
عيرم مادک فيه من کر 4 [فاطر: ۷ء نم إنكم علمتم أن الرمان كلما 
بعکم دا سکم فضَيّعتَم زمان الامکان فلو عَمَّرْناكم أكثّرٌ من ذلك 
لكان بعده ات الازمان» ومن لم يأت بالواجب مان الامکان» ماکان ان به 
منازان 
(۱) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۷۹/۹). 
(۲) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/۲). 
قال ان عاشور بعد أن استبعد ما ذكره المفسّرون في وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاه قال: 
(والوجه عندي أ لكون جملة ‏ ومن یره عَطمًا على جُملة: جوز تاه مس تهر کی 
متکاتوم که یس: ۷٦]ء‏ فهي جملة شرطيّة مُطفت على جملة شرطية؛ فالمعطوف علیها 
جملة شرط امتناعيٌ» والمعطوفة جملة شرط تعليقيٌ» والجملة الأولى آفادت |مهالهم والاملاء 
جج وش یی چو سو ام إِنْ 


امت بی ۱ امیر بمعنی الابقاب و سس یہ 
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رم ھی ےس رو۲ Naas‏ 
ا وا اق عن ہے الخ وق ۳ : 8 و ده 
أي: ومن نمد له في عمره نرده إلى مثل حاله في صغره؛ ضعيفا في جسده 
(Dis‏ 


كما قال الله تعالی: ویک من برد إل ال الم مر لی لا یعار بعد بعد علو شتا 4 
[النحل: ۷۰ ]. 

وقال سبحانه: جر ثم من برد رد آلشمر ِكيلا يع كم من بمّد عم 
كیا [الحج: 4]. 


وقال عز وجل: اللہ له اَی خلمَ و من سنا مد ف ثم 


اع E‏ م ہم مس و کر 6 یں OE‏ 


جع من مد قفا وش یبد علی با ياء میم لمیر ه [الروم: 6 ]. 


یتلود 
مس رسس و 
بَعٹھم''؟! 
= أي :م رک فجته ی الم دیفم مرا هنا شیر اي في وله تعالى: 
سس مک فيه من در [فاطر: ۷ بان معناها : ألم بعکم مده من الحياة تكفي 
المتأمّلَ؟ وهو المقَدّرُ بقوله: وما کر ف فيه و من دک ی وليس المراد من التعمير فیها طول 
الحياة وإدراك لَه كالّدي في قولهم :فان من المعَمّرينَ؛ فإنَ ذلك لم يقَمْ بجميع أهل ار 
الذين خوطبوابقوله :ما ی چ وقد طت في الكلام جملةًتقدیڑھا : ولو تَشاء لأهلكناهم: 
یل عليها قَوله: بإ من یره آي: نبقه حيًا). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 5 0). 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۷۸ ((تفسیر ابن كثير)) (7/ ۰۵۸۸ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰1۹۸ ((أضواء البیان)) للشنقيطي .)۲۹۹/٦(‏ 
قال ابن کثیر: (المراذ من هذا وم الاخباژ عن هذه الدّار بأآنها دار وال وانتقالء لا دار 
دوام واستقرار) . ((تفسیر ابن کثیر)) .)۱۸۸/٦(‏ ۱ ۱ ۱ 
(۷) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۷۹/۱۹ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰۱۳۰ ((تفسیر - 
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مالم هر َي لہ إن مو لاوز وان مین © 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما تلا 

ّا ذَكَرَ الله تعالی الوحدانيّة في قوله: جرد اال 
عبد تَعَبُدُوأ سین 4 [یس: ۰ء وفي قوله نو أن مب دون نذا صرط متیر 4 
[يس: 1۱]» وذكر الحشرّ في قوله تعالی: 36 الوا الوم ه [یس: 14 ]» وفي 
قوله: ۵ الوم ْم عل آفوجهنم # [يس: 0 إلى غير ذلك فلا ذکر هذين 
الاضلین گناک الام الال وهو تال فقال): 

ما هلر وی 41 . 

اوا ا ی ماس لب اس ونا قيض له أايكرن 

شاعرًا؛ فتظم الشّعر مُمتيعٌ علیه۳. 


لن هو الا کر وان مین . 


= القرطبي)) (۱۵/ ۵۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۰۵۸۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۹۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۵۵/۲۳). 

(۱)ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۳۰/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۸۰ ((تفسیر ال ز مخشری)) (4/ ۰۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(٦/۰۸۸ء ۰۵٩۲‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۵۷ ۵۸). 
قال ابن عطية: (الضَّميرٌ في «علَ # عائدٌ على محمد صلی الله عليه وسلم» قولا واحدًا). 
((تفسير ابن عطية)) (4/ .)٥٦٤‏ 
وقال أيضًا: (والضمیر في 9#له: 4 يحتمل أن یعود على محمّد ويحتمل أن یعود على القرآن» 
وإن كان لم یُذکز لدلالة المجاوّرة عليه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 557). 
وعلى أن الصَّميرَ في 42 6 عائدٌ إلى القرآن» فالمعنى: وما ينبغي للقرآن أن یکون شغرا. يُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (5757/5). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


5 و رو 1 ۱ 5 ۳ 2 2 0 

أي: ما القرآن”" إلا ذكرٌ للاس”"» وقرآن واضخ مظهرٌ للحق» موضخ للناس 
7 2 7 2 2 
كل ما یحتاجون إلى بیانه'''. 


بی دابیات ایس کی دروک لوی 4 
وقال سبحانه: ورلا عي الکتب يي لکل شَىَءِ # [النحل: ۸۹]. 


وقال تبارك وتعالی: إن هلا کر لین 4 ص: ۸۷]. 


3 زرم كن یا وم حكن الق اه 0۸00( 


(۱) مگن اختار أنَّ الصّميرَ في قوله هو المرادٌ به القرآن: مقاتل بن یمان ومكي» وابن 
الجوزي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 2084 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /٩(‏ ۰3۰57 ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 4۵۳۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
/٤(‏ 6۳۹ ((تفسير القاسمي)) (۸/ ۱۹۳). 
وقیل: لمیر موه على المعلّم؛ أي: ما هذا الذي عَلناہ لاو و سس اخجتارزه: 
ابن کین والنسفي. بطر : OEE)‏ ۰ ((تفسير النسفي)) (۱۱۱/۳). 
وقبل: الصّميرٌ یعود على محمّد صلی الله عليه وسلّم . ومن اختاره: ابن جریر. يُنظر: ((تفسیر 
این جریر)) (۱۹/ 4۸۰). 

(۲) قیل: معنی ره أي: تذكرةٌ. وممّن قال بهذا المعنی: الواحدي» والسمعاني» والسعدي. 
يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۱۹ ((تفسیر السمعانی)) (4/ 4۳۸۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 1۹۸). 
وقیل: المعنی: شَرّف ومَوعظة. ومتّن قال بهذا المعنی: البقاعي» والشربيني. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۰6۱3۷ ((تفسير الشربینی)) (۳/ ۰6۳5۳ 
وقیل: الد الذي وُْصف به القرآن یََضمَنُ عدَّةَ مَعان؛ هي: العظة والتّدَكيُ وأته ذکز یکر به 
اله تعالى» وأنّه رفعةً وشرف لمَن يقومٌ ویعمل به. قاله اب عثيمين. يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة يس)) (ص: ۲۸). 

(۳) پنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۵۱۹/۳))ء ((تفسير ابن كثير)) (7/ ۰۵۹۲ ((تفسير السعدي)) 


(ص: /59). ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۹۳-۲۷ ۲). 
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رح 


:3 مزر من کان حا . 

آي:لنذر ارس ول بالقّرآن مَن كان حيّ الب یم ویعقل آيات ال وفع 
بها . 

كما قال تعالی: ووی إل الان ار يد ومع 4 [الأنعام: ۱٩‏ ]. 


و ته: تب أل لد فلا یکی فی صد ر ر مه ات ویو کی 
میت 4€ [الأعراف: ۲]. 

وی القول عَكَ الگینیت ). 

ےار رج تہ 


ےنا ا علي 5 


)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۰4۸۱/۱۹ ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/٢۲۹))ء‏ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۰/ ۵۵ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/ ۲۲)ء ((تفسير ابن كثير)) (/ 0۹۲ 
ہی حسم ۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)٦۹۹‏ 
قال السعدي : ( دزیر من کا حا # أي: حَيّ لقلب واعيه فهو الذي يكو على هذا ارآ 
وهر الذي دی الم مه ال ویکوڈ قر قله مسر ارف 
((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۹). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)4۸۱/۱۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۰۱۹ ((تفسیر 
السعدی)) (ص: 119). 
قال الشنقيطي: (المرادٌ بالقول... هو قوله تعالی: لد هنال ولا یت ى 
كما دَلْتْ على ذلك آیاثْ من کتاب اللہ تعالی؛ کقوله تعالی في آخر سورة «هود»: رل 
ند إلا يسم رل ویک ی ونکت که رد کم کہ مد الي یت 
[هود: ۱۱۸ - ۱۱۹]ء وقوله تعالی في «السجدة» : 3# ولوشتنا شتا ۰ 2-2 
لول مق لأملان جهتر مرت اة ولتاس اميت 4 [السجدة [\Y:‏ وقوله 000980۳08 
«ص»: ال َال 00 ٭ لملا جم ینک ومتن یمک سم میت # (ص: ۰۸6 ۸۵]). 
((أضواء البیان)) /٦(‏ ۲۸۷). 
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يي ص کک ص 
568 سوه 


كما قال تعالی: وتَمت كمه ريك لاملا جهن من لته ولتاس أَجمَعِيتَ 4 


[هود: ۱۱٩‏ ]. 
کر و ۳. 
الفوائذ التربویة: 


۱- في قوله تعالى :ل تن مره تڪ ۀن الق 4 آنه يتبغي للإنسان أن 
يتنم فرص العف فونه وشبابه بل أن ينكس في الخلی". 

۲- في قوله تعالی: فلا یو وت لت على ال والفكر وخسن النصَدْف؛ 
حلي يكون الان من العقّلاء0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ار رت ماع اليِعر کہ سوال: أله شبحاته حَصّ الشعر 

تی اشلیممع نالا کانوا تبون إلى اي صلی الله عليه وآله وسلم 
این ا وم علشناه الع وکذلك کانوا رس 
إلى الکهانت ولم يقل: ا الکهانة»؟ 

الحواب: أما لكهانة فكانوا سبو اي صلى الله عليه وآله وسلم إليها 
عندّما كان يُخبِرٌ عن الغيوب» e‏ ہے فکانا سوه 
7۰ ما ل + در عليه الغ کل نکم الخصی وحنين 
الجذع وغير ذلك. وأمًا الشعرٌ فكانوا ب يبوه إليه عندما كان تلو لرآنعلیهم» 
لکتّه صلی اة علیه وآله وسلّم ما کان کسلی إلا بالقرآن» کما قال تعالی: 


.)۲ ۲ يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة یس)) (ص:‎ )١( 
پنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
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۰ 5 5 کر 9 
> سورةٌ يس - الآيات (۷-۹۸) نج Oa‏ 


ار 


م ا ہے تہ 


ون صن ف ر وکا قاع اقا شوقن فقو 4 [البقرة: ۲۳] إلى 
غير ذلك ولم يَقّلَ: إن کشم في شك من رسالتيء فانطقوا الجذوعٌء أو آشبعوا 
لح العظیم» أو آخبروا بالغٔیوب+؛ فلمًا کان تحدّيه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
بالكلام؛ وكانوا يبون إلى الشعر عند الکلام؛ تحص الشعر بتفي شیم 
-١‏ في وله تعالى: تا علدتہ مر ما ی 4 يہ سوال عمًا ورد عنه 
صلی اللہ عليه وسلم من ارج نحو قوله: 
جا کر ما سا ا بات کے ںہ ھن 
وقوله: 
(«مل آتنت 1 ام دمیت وفي سَبيلٍ الله ما لقيت))7" 
الحوات: أن هذا ليس بشعر عند الخلیل» أو أن الموزون بوزن الشعر وان لم 
يكن رجا ليس بشعر عند أحد؛ إذ الشّعرٌ قول مَوزون فی مقصودٌ به الشعر 
ولقص مف فيما روي من ذلك*» فذلك لیس بۂ فلت قصده إلى الوزن 
والقافیق وعلی هذا لو صدر من النَّيّ صلی الله عليه آله وسلّم کلام كثيرٌ موزون 
قی» لا یکون شعرًا؛ لعدّم قصده اف قَصدا أو DINE‏ 
تتبّعتَ کلام لاس في الأسواق تج فيه ما یکول موزوئا واققا في بحر من بحور 
اق ولا سی اكلم ب شاعراء ولا الکلام مرا قد القصد إلى الط 
لا .نم وله تعالی: إن هو کر وان تن مھ یسم ذلك المعنی» أي: هو 


.)۳۰ /۲( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۸4 ومسلم (۱۷۷۲) من حديث البّراء بن عازب رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۲۸۰۲ ومسلم (۱۷۹۲) من حديث 5 "7 الله بن سُفِيانَ رضي 
الله عنه. 00 1 


)۵ پنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )٤( 
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6 © € ا انتفسیر المحرّد للقرآن لکری > هه 
RS‏ إلى لشم وا الح ری لقا ول 9 
8 ۳ ها ها مون 7 : 
۳- في قوله تعالى: ان مور که أنه كلما تَمَسَّكَ المسلمون بهذا الکتاب 


العزيز فإنهم يَزدادون عزة وشرفا؛ لأن المَعَلقَ على وصف یقوّی بقوة ذلك 


الوصف. ويَضْعْفُ بضغف ذلك الوصب””» وذلك على قول في معنى الذكر. 
- في وله تعالی: 9 مزر پ4 با العلّة والحكمة؛ د توعد من لام الیل ۳. 
۵- اا انقَسموا في هذه الدعوة إلى کو لد ها واطمان الها 

فهو حَيٍ؛ وقسم على العکس من ذلك. ولهذا قال الله تعالی: 98 لیر مک 

عَا وی لول مَل ال ری ؛ لین أن المراد بالحياة هنا حياة القلب» وحياة 

الایمان لا الحياة ال لان تقایل 72۳ 

کا حا # ليس حياةً جسم» لو كانت حياةً جسم لقال: ويّحقَ القول فلن 

الموتى» ولکنْ قال: :23 عل الگفیی )؛ وبهذا عرَفنا كل حياة في مثل هذا 

السّياق فالتا يها هاه الا سا الجسم". 


ا 


-٦‏ في قوله تعالی: وم الما 0 ب 
على الكافرينَ؛ لاه لن يَحقَّ علیهم الول إلا بعد آن تة ان تا 
کفوهم عن عناد(*. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰۵/۲). وینظر آیضا: ((البیان والتبین)) للجاحظ (۱/ 4۰ ۲). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورةیس)) (صن: ۲۵۳). 
(۳) پُنظر: ((المصدر السایق)) (ص: .)۲٥٢‏ 

.)555 يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )٤( 
.)۲٥٢ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص:‎ )٥( 
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>® سورة یس - لیات (۷-۹۸) تج 


بلاغة الآيات: 


۱- قوله تعالى : 3 وَمَن یره ڪه 


2 بح 2 


و روط ےرم 


ذف للق افلا بعَقَلونَ ات 


توق لاسرا حال اسان کی تحمل إلى کسی وق وإلى نقص 


بعد تما ! 


2 


تے الثلاث لے وکو شاه مسا عل ایب # 
و ولو شاو ل هر سَحَتهُرْ عل مَكَاتَتِهِمْ 4 وط وَمَن یه #- وما تفع 
علیها: 7 یله استتنانا إنكاريًا لکدم تلهم في عظیم قُدرة 
ای 0 تفای کا قا سم ان یوار کا لد ی 
علی مکانتهم» وآنه إن لم يقعل ذلك فانّهم لا لن من تضرۃ المسلمین 
علیهم؛ لاهم لو قاسوا مقدورات الله تعالی المُشاهدة لهم لَعَلموا أن قدرتّه 
على مشخهم فما دوتّه من إنزال مکروه بهم أَيسَرُ من قدرته على إيجاد 
المخلوقات الظيمة لقن واه لا ال بين تعلق درته بتسخهم إلا 


3 


2 و 


عدم إرادته ذلك لحكمة علمها؛ فان القدرة إِنّما تنعل بالمقدورات على 


رف الإرادة'". 


9(" لا یعون 4 تنبیه على الّفکی ؛ وتوبیخ لما لو عسی أن نکر 
نكر أله تعالی كيف يَخیم على الأفواء يوم القيامة كلم الأيدي وت 
الارجل۳. 


9 پچ ج0 که بط اوک وو 
- وقراً ناف وابن ذکوان عن ابن عامر» وأبو جعفر: 3 آفلا تعقلون 4 بتاء 


(۱) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۲۷). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۵۵/۲۳). 


(۳) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۸۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


الخطاب. وهو خطاتٌ للذین وجه الیهم قوله: و و تاه امسا عل 
یی 6 Nel‏ رها اق بياء الغیبة؛ لاد تلك الول 
الشرطيّة لا تخلو من مُواجَهة بالعریض للمتحدّث عنهم» فکانوا أحریاء أن 
يتعقلوا مَغزاهاء ویتفهموا معناها". ۱ 
۲- قوله تعالى : وما لمت لقع الیل ان ہُو اور وان ین 4 
- هذه الآية ترجغ إلى ما تضکته قوله تعالی: وما اتم نان اب 
ریم لا کنو نها مُعِضِینَ [یس: 47 ]+ فالمراةٌ با لآيات آیا القرآن -على قول 
في الّفسیرت فإعراضهم عن القُرآن له آحوال شتّی: بعضها بعدم الامتثال 
لما یرهم به من الخیر مع الاستهزاء بالمسلمينَ» وبعضُها بالتکذیبِ لما 
هم به من الجزاب ومن إعراضهم عنه: هي آيات القرآن بأقوال 
شتّی؛ منها قولهم: (هو قول شاغر)» فلگا تَصدّى القرآنٌ لإبطال تکذیبهم 
بوَعيد بالجزاء یوم الحشر بما تَعاقبَ من الكلام على ذلك عاد هنا إلى 
لني في فا القرآن من تر بل لا بل شا که [لانیه: 
۰ فقولهم: بل هو شَایڑ # يقتضي لا محالة هم یقولونٌ: القرآن شعرٌ. 
فالجُملة مَعطوفةٌ على جملة وم اوعد نکش صرق 4 [يس: 
۸ء عَطفَ القصّة على القصّةء والخرض على الغرّض. ویجوز أذ تون 
مسا استتنافا ابتدائيّاء ویکون الواق لاستتناف؛ ولذلك اقتصر على تنزيه 
القرآن عن أن کون شعرّ وال صلی ال عليه وسلّم عن أن يكو شاعرًا 
دود الّعرّض لنزیهه عن أن يكونَ ساحرّاء أو أن يكو مَجنوتا؛ لأنَّ الغرَض 
)١(‏ بنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰1۰۳ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(۲/ ۲۵۷). 


(۲) نظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۵۵). 
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سح و باون القرآن 
و ج ہے 
۰ يا ما 


رون 4“ [الحاقة: ١‏ ۰4 4۲]. 

- وأيضًا في قوله : واه مر وی .بني الوه عليهم على 
طريقة الكثاية ن تعلیم الب صلی الل عليه وم الج لا في ذلك 
من فد اقآ معام لب صلی الله عليه وسلم من قبل اله تعالى و 
لیس بشعرء وا اي صلی ال عليه وسلّم ليس بشاعرء وانتصّبّ ال 
على آله مفعول ثان فمل بعلت فتقدیز المعنی: نحن علَمناہ القرآن 
وهلي السعر؛ فالقرآن مُوحَى إليه بتعليم من الى والذي أوحى به إليه 
ليس بشعرہ وإِذَنَ فالمعنى: ان لقن ليس من اشعر في شَيء؛ فكانث هاته 


2 
7 


الجملة ردّا على قولهم: هو شاعرٌء على طريقة الکنایة؛ لأنّها نتقال من 
انم إلى الملزوم؛ ول على أن هذا هو المتصوه بن قوله: ات 
ت یٹ وار شا فا أن لیس الى علمناة ا 
لا ذکرا وق رآنّاء وما هو بشعر : 

- وجملة وی و من ان نا 
نبغ ني أن یکون القرآنّالمُوحى به لي صلی ان عليه وسلّم شعرًا َي 
ساس سی او مم وف کت 
ار 


وو رګ« ور عير ور 


- وجملة إن هو للد ر وان ين ه استئناف بیان + لأن هي الشعر عن 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٤٥ ٠٠٥‏ 
(۲) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰.95 ۵۷). 
(۳) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ 4۸4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۲). 
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يد ص کک : رح 
EES 568‏ 


4 


القرآن يُثيرُ کت سوال ُتطلب يقول : فما هو هذاا الَّد e‏ 
لله عليه وسلم؟ فكان قوله ال 

- وجيء بصيغة قافن اھ المُفيدة قضرَ الوحي على الاتصاف 
بالكون ذكرًا وقرآناقَضر لب" أي: ليس شعرّا كما زعَمْتُم؛ فحصَل بذلك 
استقصاءٌ الرّدّ عليهم» وتأکید قوله: #9ومَا ملع ۳. 

0 , وصف به الکتات المنرّلَ على محمد 7 الله عليه 
وسلم وَصفًا للمُبالّغة» أي: إِنْ هو إلا مُذكَرٌ لاس بما تسوه أو ججھلوہ“؛ 
على قول في التفسير. 

- قوله :رن ين دف المعمول؛ یل على أله مين لججميع الق 
بأدلته التَفصيليّة والإجماليّة» والباطل وأدلة بُطلانه؛ أنزله الله كذلك على 


۰ ما 


رسوله". 

۴ قول تصالی: زک وین کی © 

حفر ده دزیر ب تعلق بقوله :مه باعتبار ما اتل به من نفي گونه 
شم © إنبات گنه دک وق رتا آي ت۰ ت3 

قبلها في وة آن لو قیل: (وما فلي إلا ذکزا ون میاه در 6 


- وعلی قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفرء ویعقوب: 98 نر کہ بتاء 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۵). 
(۲) تقدم تعریفه (ص: ۵۲). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 14). 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)1۹۹ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 
.)1۱/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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2 سَووة يس -الآيات 
4 


الخطاب؛ 0 فيه التفاث من ضمیر الغيبة في قوله: له # إلى 


و لے ابنذ كان عیّا # هذا تشبية بليغ» أي: مَن كان مثل الحي 
في الفهم. والمقصود منه التُعريض بالمعرضین عن دلائل القرآن بآنهم 

كالأموات لا تفاع لهم نو هم ۱۳ فقول ۰ لیر مک یاه أي : عاقلا 

ملا فإِنَّ الخافل بمَنزلة المَيتء أو مُومنا في علم الله تعالی؛ فان الحياة 

الأبديّة بالإيمان. وتخصیص الانذار به؛ له المنتفعْ به“ 

- وفي قوله: :3 نز نکان یا وحن لول مَل ال کفریت 4 احتباك؛ حيثٌ 

حذف الإيمانٌ رل ؛ لما دل عليه من ضله ثانا وخذف الموث ٹاتیا؛ لمال 

عليه من ضله آو٥.‏ 


- وفي ذكر الونذار عَود إلى ما ابِتَدنَتْ به السّورة من قوله: 38 لنذرفوما ما 


۶ 


03 


آنز ہپ ںےہ 5 ہہ بج 
قوله 9 ۸ نک یس 


۱ ملی قوله: آفلامشگژوت 4" [یس: ۷۳]. 


(۱) يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰0۰۳ ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(۳۵۵/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 17). 

(۳) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(4) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (4/ ۰6۲۷۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۸/۷). 

.)۱٦۹ /۱٦( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 

.)1۷ /۲۳( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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5 


| ا التفسير المحرّر للقرآن‎ OE 


۳ 20 الصّميرَ هنا على اللّفظ؛ إشارةً إلى قَلة 
الشُعَداءء وجَمَع في الثاني ولول َل الكفريت على المعنی؛ إعلامًا 
بکثرة الأشقياء”". 

- وقوله: « وی لول عل گینییت 44 أي: المُصِرّينَ على الکفر» وجعل 
الكافرينَ في مُقابّلة من كان حیّا؛ إشعارًا بأنّهم لِكُفْرِهم وسُقوط حخجتهم 
وعدم تأملهم أمواتٌ في الحقيقة؛ لأن الغافل کالمیت". 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/1١5(‏ 
(۲) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ۲۷۳)ء ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۰۸۲ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۱۷۸/۷)۔ 
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وا سورة يس -الآیات (۷۰۷۱) @ 


2 2 


,نع 
الآيات (۱۷۱-۷۱) 


یت نا نَا هم مَمَاعَِلَتَ يديا أنْصَماقَهُمَ لھا لن رهام 


7 رک وه 2 یناب کون ا ونم ہا مکوم ومشارب أفلا بشکر منکرورے ا وَاغَخَدُوا من 
دون له لصو یک آ9 لا وستطرعود و یعون تضرم وم طم جرد مخ رون © 


یناک عونمم ما یروت وما یود © . 
غريب الکلمات: 


کے ص ے 5 ك0 7 5 مي و2 :2 
انع 46: أي: بهائم من إبل وبقر وغتم» وأصل (نعم): يدل على ترفه 
وطيب عَيش؛ لما فيه من الخیر والتّعمة. 
PEE‏ 5 ر ت 1 5 و ِ 
بت أي: سَحْرْناهاء وأصل (ذلل): يذل علی .۱ 
رد م4 أي: ما يَرْكْبونء والرُكوبٌ -بالضمٌ- ا 
المعنی الاجمال: 
يقول تعالى مرا المشركينَ ببعض النّعم التي أسبّغها علیهم : أوَلم یر أولئك 
المُشركون آنا لقنا لهم آنعاما كثيرة من الابل والبقر والعْتم فهم يَتصَرّفون فیها 
تصرف المالك في ملکه؟ وسَخزناها لهم فلا تمتنع منهم في رُکوبھا ولا ذبحها 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 664۷ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۸۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ 55 ۰6۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 6۳۳۰ ((تفسیر القر طبي)) (۱۵/ ۵۵). 
(۳) ینظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۰۱۲۵ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳5۸ 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۸۳ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲4۰ ((التبیان في 


تفسیر غریب القرآن)) لابن الهائم (ص: 4 ۲۷). 
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ص بح : ص 
568 ' سم ۱ 


5 2 7 3 3 و سے 
للأكل» ولهم فیها منافع آخری ومشارب فيَشْرّبون من آلبانها؛ افلا یپشکر ون 
لله على تلك النّحَم؟! فلم يُقابلوا نعمنا عليهم بالشكرء وإِنّما قابلوھا بالجُحود 
والتطر؟ة فقل فقد ترّكوا عبادتناء وانَّحَذوا من دوننا آلهة؛ رَجاءَ نصرتها لهم! 

لاكنش الیل هذه تضرّهم والحال أن مولاء المشرکین تد محض رون 
لهذه الالهت فکیف تَنِصُرُهم وهى لا نع فا ؟۱ 

7 2 ۱ 0 2 ۱ 2 و 8 ر و 

نم پُسلي اه تعالی ا ضا الله عليه وسلم» فیقول: فلا يزنك قولهم 

ج 5 1 29 ۲ 5 سم و 
وخضهم في شأنك -يا محمّدٌ- وکفرّهم بالله وتكذيبهم؛ إِنا تنعل ما پسرونه 
وما يُعلنوته» وسنجازیهم عليه. 


تغسیز الآيات: 
پور روا اتا تا لهم مایت ينا ساقم لها سیک (465. 
مناسبة الية لما نَا 
شاع 0 7 7 2 7 2 
بعد أن اْقَضَّى إبطال مُعاقد شرك المشركينٌ؛ أَحَذَ الكلامُ طرق غرزض 
7 ۳ ۱ 9 7 
تذكيرهم بنعم الله تعالى علیهم» وكيف قابلوها بكفران النعمةء وأغرّضوا عن 
شکر المنعم وعبادته. 
وأيضًا فهي عَطفٌ على قوله : 3 لیر کرملَکا هم بر ے الفرون #6 [یس: 
۱ فذاك استعطاف زی توحيده بالّحذير من 0 وهذا بالتّذكير بالنّعم'". 
اور توا أا فا هم صما میات ید هم کا میکون (4600. 
یر المشركون أ آنا حلقنا لهم أنعامًا من الابل والبقر والْنم» فهم 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۷). 
(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱۷۲/۱٦(‏ 
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یتصرّفونْ فیها كيف شاؤوا'''؟! 
ہے6 صصح كوه 2 مس سم و کی سر رق ق ر 
رها کم تھا رم نايا © . 
ا نيت جر 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


ما كان الك لا يستلزمٌ الطواعيّة؛ قال تعالى©: 
رکه کم مہا رکم مایا کو © . 

او نا هذه الأعامٌ من الاپل والبقر والفتم, راغ گر نات 
لهم فلا تم منهم؛ فمنها ما ییون -کالابل يُسافرونٌ علیها- ويأكُلونَ من 
لحومها””". 

كما قال تعالی: آل یی بل لَك الهم ربوا من وینبا تا علوت 
نموت 4[غافر: ۰۷۹ ۸۰]. 

وم فا میم مکارت اقلا كوت رو 

وم فيا مكح ومتتارب #. 

أي: ولهم في الأنعام مَنافِعُ كثيرة؛ فيتَخَذونَ منها لباسًا وأثاثا من آصوافها 
وآوبارها وأشعارهاء ويَنتَفِعونَ بِنَسْلها وژکوبھاء والحمل علیها والحراده بها» 
والتغدّي منها والتزين بھاء وتْعها... وغير ذلك من المنافع» ولهم فيها أيضًا 
)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۸۲ ((تفسير ابن کثیر)) (5/ ۰۵۹۲ ((تفسیر السعدي)) 

(ص: ۰)1۹٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸/۲۳). 


(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ۱۷۳). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۸۳ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ۰۵۵ ٥٢)ء‏ ((تفسیر ابن 
كثير)) (7/ ۰۵۹۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ ۰۱۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۹۹ 


((تفسیر ابن عثيمين- سورة پس)) (ص: ۲۷۱). 
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OE 
مشاربّ فیشربون من آنواع ألبانها”".‎ 
4 افلا یکروت‎ 
ما كانت هذه الأشياءٌ من العظمة بمكان -لو فقَدَها الانسان لتكدّرّت مَعيشتّه-‎ 
سَبّب عن ذلك استتناف الانکار عليهم في تلهم عن طاعته بقّوله"©:‎ 
.4 افلا مشَكرُوت‎ 
آي: افلایشکرون ال علی تلك الم العظیمةه زوق مر فیا‎ 
.) 9 دوس دون وله هم شروت‎ 
اة الاية لما تیلها:‎ 


و وک ےک ات د مه 3 ٦‏ و 21 
لما ذكرّهم بعمة» وحدرهم نقمة؟ عجب منهم في سفول نظرهم وفبح 
آثرهم فقال يخا ومقرعا» ومبكنًا ومُعَجبًا من زيادة ضلالهم٩):‏ 


8 


0 َو من دون ول میس روک ۲:8 

5 ما 2 1 409000090 م2 

أي: مع كل هذه الایات والنعم الإلهيّة اتخذ المشركون من دون الله معبودات؛ 
رَجاءَ نصرتها لهم "۱ 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۸۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۵ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (۱/ ۰6۲۳6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۲/ 0۹۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)1۹٩‏ 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۶/۱۲). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۸۳ ((تفسیر القرطبي)) (۵5/۱۵)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(/ ۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: .)1۹٩‏ 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷۶/۱۲). 

(۵) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)4۸6 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۵ ((تفسیر ابن کثیر = 
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نج تسه © 

۳ 2 س2 سان نے6 

آي: لا تستطیع آلهة ی والحال أن هؤلاء المشرکین 
د وت لهذه الالهة۱)؛ 000 7 7 0 


= (5/ ۰0۹۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۰۱۷۶ ((تفسیر السعدی)) (ص: 1۹۹ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۷۱۰۷۰/۲۳). 

(۱) ان اختار المعنی المذکور وهو أن لُشرکین في انیا شيل مُحضرون لالهتهم: مقاتل بد 
سُلَيمِانَ» وابنُ جرير» والسمرقندي» والقرطبي وابن جُري» وابن القیم» والبقاعي والشوكاني» 
وابنْ عتیمین. ن ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۵۸۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4 
۵ ((تفسير السمرقندي))(۳/ 6۱۳۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۵۷ ((تفسیر ابن جزي)) 
(۲/ ۱۸۱ ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم /١(‏ ۰4۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ ۰۱۷۹ 
((تفسیر الشوكاني)) (۰)4۳۹/6 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة یس)) (ص: ۰۲۸۳ ۲۸4). 
ومن قال بهذا القول من السَلف: قتادق والحسّنٌ في رواية. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ٥۸٥)ء‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (۷/ ۷۳). 
قال القرطبي: (قال الحسَنْ: يَمْنعونَ منهم ويَدْفَعونَ عنهم. وقال قتادة: أي: يَعْضبونٌ لهم في 
الڈُنیا۔ وقیل: المعتى آنهم يَعَبُدونَ الآلهة ویقومون بهاء فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيعٌ 
أن تَسُرّھم. وهذه الأقوال الا متقاربة المعتى). ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۵۷). 
وقیل: ا لول (هم) للأصنام والثاني که للکفَار أي: يُحضَّرونَ لهم في الآخرة 
عند الحساب. على جهة التوبيخ واللّقمة. وممّن اختاره: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) 
١ .)۸۳ /۹(‏ 

ومن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ .)٥۸٤‏ 

قالش (ضمیر رهم ه یجوز أن یعود إلى 29 # تبمَا لضمير ¥ تون )4 
وضمیر كم للمُشركين» أي: والأصنامٌ للمُشركين جند مُحضرون» والجند: العدَدُ الکثید. 
والمُحضّرٌ: الذي جيء به لحضر مَشْهدًا. والمعنی: أنھم لا یّستطیعون النّصرَّ مع حضورهم في 
موقف المُشركينَ لمُشاهّدة تعذيبهم» ومع گونهم عدذا كثيرًاء ولا يقدرونَ على نصر المتمسّكينَ 
بهم» أي: هم عاجزون عن ذلك» وهذا تأیس للمُشركين من نفع أصنامهم. ویجوز العكسش, أي 
والمُشركون جُندٌ لأصنامهم» مُحضّرون لخدمتها. ویجوز أن يكونّ هذا إخبارًا عن حالهم - 
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ین مس خن از مع( 
0 ان 


مود 


ول مک زنک فَولهم بنا تلم ما یڑوک ما بعلن © 4. 
مُناسَبة الآية لما یله 
بعدّمارَدَ على الكافرينَ قولّهم بان ال شاعر؛ ی بقوله: َو 


مع لیا 


هم يما عملت َِآ أنْصنمًا #6 تسلية ی صَلواتٌ الله عليه» يعني: لك التَأسّي 


بريّك؛ فإنّه تعالی آراهم تلك الآيات الباهرت وولاهم تلك الم المُتظاهرة 
721 هلت AE‏ ابرع اندرا SSE‏ 
به في العبادة؛ فإذا كان كذلك چ ازنك وله #؛ لا مُجازوهم على ككذيبهم 
إِيّاك وإشراكهم بي“ 

مرک وی 

آي: فلا يَحِزُنْك -يا محمد قول هؤلاء المش کین لك: نك شاعر 
ومجنون» وكاهنْ -إلى غير ذلك ممًا ید حون به في نبوّتك-. ولا رهم بالله 
وبالیوم الاخره وتکذيبهم بآيات الله""! 


= مع أصنامهم في الذنيا وفي الآخرة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۱). ويُنظر: ((تفسیر ابن 
الجوزي)) (۳/ ۵۳۲). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۸6 4۸۵ ((إغاثة اللهفان)) لابن القیم (۱/ ۰640 ((تفسیر 
ابن كثير)) (5/ ٩۳‏ ۰6۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۰6۱۷۵ ((تفسیر القاسمي)) (۸/ 6۱۹۵ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰۷۱/۲۳ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة يس)) (ص: ۲۱۸۸۱۱۳ 

(۲) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ .)٩۳‏ 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 4۸۵ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ۰6۵۳ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۵/ 0۷ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۱/ ٠‏ 25» ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۵۹۳)ء ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰1۹٩‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۲). 
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و 

21 ی که ی جو 2 ر مھ سے 

لمّا كان علمْ القادر بما يعمل عَدوه سببًا لأحذه؛ علل ذلك بقوله مهد 
ظا الْعَظ )۰ 

نا نعلم ما 4 یروت وما بعلو . 

آي: إا تمل جم ما رة الكش ركوة» فا سی ما بعلو وسجازیهم 
على جمیع ذلك“ 


لْمسَتَكريت # [النحل: ۲۳]. 
الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالی : ظافلا فلا یش كروت € وُجوبٌ شکر اللہ تعالى على هذه اللکَم؛ 
ووهه :آله وب من لم یشک » ولا توبیخ إلا على فعل مُحرم أو ترك واجبء 
SS‏ 
ا نم عليه أن یشکره بحسب ما تق تقتّضيه الحال؛ ولهذا جاء في الحديث 


7 ۳ ((مَن صَسَحَ إليكم معروفا فکافتوه فإِنْ لم تجدوا ما تکافتوته فادغوا 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۱۷۹/۱٦(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٥۸٥)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۵۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
/٦(‏ ۵۹۳)ء ((تفسیر السعدی)) (ص: ۱۹۹)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۲). 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۲۷۲) واللفظ له والنساتي (۰)۲۹۲۷ وآحمد )٢۵٥٥٥(‏ من حدیث عبداللہ 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
صححه النووي في ((المجموع)) /٦(‏ ۲۵ وابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (۵/ ۲۵۰)- والألباني في ((صحیح سنن اي داود)) (١۷٦۱)ء‏ وصحح إسناده = 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


له حتّی روا آنکم كافأتّموه))”". 
الفوائد العلميّة واللطاثف: 
۱- في قوله تعالی: مإ نا له من مه انعم ملك لسغ با بجع 

وجوه الانتفاعات؛ لها ما دامث لنا فنحن فیها اران لا ما قام الدليل على 

مَنْعه) ويتفرّع على هذه الفائدة: آنه یجوز أنْ نركب ما لم جر العادة بژکوبه 
کک اہ 1 1 ۱ 
مثل: أن نرب البقر؛ ومن الفقهاء مَن قال: يجوز الانتفاع بهذه الحيوانات في 

2ئ" 


اك راطا ار عبت ی صكة نسبة العمّل إلى الله لكنْ لا 


بك أله يوسا E E‏ : شت اریت قن ل 


= العراقي في ((تخریج الإحياء)) (۱/ ۰0۳۰۰ وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند آحمد)) (۷/ ۰۱۹۵ 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) .)۵۳٦٥(‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۲۷۸). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۲ ۲). 
انا الحديث الي أخرجه البخاري (۳۶۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ ۳ 
صَلَّى الله عليه وسلّم قال: ((َيْنا ر جل یسوق بقرة إذ رکبها فضَرَبَهاء فقالت: لالم نَل لهذاء 
ما لقنا للحَرٴٹ)) فقد اسفّدلَ به على أن لاب لا تستعمل إلا فيما جرت العادةٌ باستعمالها 
فيه. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۳/ ,)17١‏ ((المُفْهِم لما کل من تلخيص كتاب 
مسلم)) للقرطبي /٦(‏ 4۵ ۲). 
لکن قال ابن حجر: ونمل فا کرت قولها: (إنّما خلقنا للححزْث» للإشارة ة إلى مُعْظم ما 
خُلقَتْ له» ولم برد الحصر في ذلك؛ لأنّه غير مراد اتفاقا؛ لأنّ من َجل ما خلقّث له نها تُدبَحُ 
کل بالاتّهاق). ((فتح الباري)) (0۱۸/5). 
وقال المَرْداوي : (یجوز الانتفاٌ بالبهائم في غير ما لقث له؛ کالبقر للحملِ أو ار کوب والابل 
والحمير للحَرْث. ٠.‏ لأنَّمُقتضى الملك جوازٌ الانتفاع به فيمايُمْكنٌ وهذا من الذي لق 
له وجرت به عادة بعض النَّاس). ((الإنصاف)) ٦/۹(‏ ٭) 
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نو ه [النمل: ۸۸]؛ وذلك لأنَّ باب الخَبرِ أوسمٌ من باب الانشاء والتّسمیة؛ 
کے 7 7757 و ع ه م 


فیجوز أن ند شتی من کل اسم صف ولا يجوز أن تشن تَ من کل صفة اسمّا؛ ولهذا 
نقول: «(الصفات آوسَم من الاسماء!؛ آي: باب صفات اللہ ۾ أوسَع من بات 


س ود 


الاسماء؛ ان كل اسم مت لصفته ولیس کل اھت تا 
۳- في قوله تعالى: مامت يا با شا إنباث اليد فرع وجل وهنه 
الد الى آضافها تعالی إلى ةيد عم حقيقية ثابتةء ولکن بدون َنْ تكونَ مُمائلة 


لأيدي المخلوقین(! 


سه 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۲۱ ۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن عثيمين: (إنَّ المراد باليد هنا نش الذّات التي لها یه وقد قال الله تعالى: 29 هراد 
رولیت ی الاس & [الروم: ۱ أي : ہما کسّبواء سواةٌ كان من كسب اليد أو 
رل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدّنِء نر بمئل هذا العبير عن الفاعل تسه . ولهذا 
1 إن الأنعامَ لم یلها اله تعالى بيده وق بين قوله :لا یات نیت وبين قوله :لها 
حلفت یدق 4 [ص : ۷۵ ف: ممعت یه که قال: مما عَمِلنا؛ لأنَّ المراة باليد ذاتُ 
الله الي لها يد والمرادُ ب یکی که الّدان دون الذات) . ((شرح العقيدة الواسطية)) (۱/ ۳۰۲). 
وینظر: ہی پل ےج و سل 
وقال این القیٔم أيضًا: (لفظ الد جاء ذ في القرآن على ثلاثة ة أنواع: اع: مُفْردَاء و ومجموعًا؛ 
فالمفرد کقوله: ی لك ئل 4 [الملك: ۱ والمُتتٌی کقوله: كق یف (ص: ۹2 
والمجموع كقوله: مو عَيِكَتَ يآ ؛ فحيث ذکر اليد مه أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الافراده وعَدّی الفعل بالباء إليهماء فقال: مإ حَلَقْتُييَدَیَ 6 ص: ٥ء‏ وحيث ذکرّھا مجموعة 
ہے نفملبلباه فهذه لا ُروق» فلا یحو لك حَلقت دی 4 [ص: 
۵ من المجاز ما یله یکت لبآ 4 فان کل أحد هم من قوله: فحَملت یی ما 
ہے عملنا وخلفناء كما یم ذلك من قوله: ما بت یکره [الشوری: 
ناف : لت ریت 2 ٥‏ فلو كان المرا منه مجوَّد الفعل لم یک لذکر اليد 
بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معتی» ذ فکیف وقد دخلث علیها الا فکیف :]ذا ت 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ حجار التنسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


-٤‏ إذا قبل: إن لله أكثرَ من یَدین؛ لقوله تعالی: أَوَلرَیوا أا حلفا لهم یمامت 
یانما ف ایت 4 هنا جَمْعٌ» فلاخ بهذا المع لأننا إذا أخذنا بالجمع 
ادها بان موادت شلات ١‏ 

الجواب: أل لله لیس لها يدان نما كما ثبت ذلك بالکتاب والشة والإجماع. 

ففي الکتاب: قال تعالی: 0 خلفَت ید 1 [ص: ۰]۵۷ وقال: 8 کا 
مَتَسُوطْمَانِ 4 [المائدة: 5" ]. 

كاله فان السول عليه الملا والسّلام الا ا الله عر وجل 
سموانه وأرضیه 1٢۵5‏ ا وقال یا واو «((كلنا ي 

وأجمَع السلف على أنَّ لله یدین ائتّین فقط بدون زيادة. فيكف نجمع بین 
هذا وین قوله: ماع یت ۱94 ۱ 

فنقول: الجَمْعٌ على أحد الوجهین: 

فإمًا أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أنَّ أكَلّ المع اثنان؛ وعليه 
ف ییا € لا تذل على کین اثتّينء يعني: لايَلرَم أن تذل على کر من اثنّين» 
وحيتئذ تطابق الثنية: بل اة وتان [المائدة: :3 ولا اشکال فيه. 

ولا أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظبم؛ تعظيم هذه البده ولیس المراد 


= وسر الفرق أنَّ الفعل قد ُضاف إلى يد ذي الیده والمرا الإضافة الیه کقوله: و قَدمَتَ 
يدال * [الحج: ۱۰] ییا كسَبَتَ یکره [الشوری:۳۰]. وأمّا إذا بت إليه الفعل ثم 
عدي بالباء إلى يده مُفرَدةَ أو مُتَنَاةَ فهو ما باشرثّه یله). ((الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة)) (۱/ ۰۸ ۲). وبنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳/ .)٥٤‏ 

(۱) آخرجه مسلم (۲۷۸۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
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کک : ص لي 9 
زر سورة يس - الآيات (۷-۷۱) O SIG‏ 


أن تعالی آکتر من انتین ۱۷ 
0 - في قوله تعالى: هم اشن 4 إشارة ۷ إتمام الإنعام في خلق 
الأنعام؛ فاته مال مها ولم كنا الانسان ما کان ينتفع بها”! 


-٦‏ في قوله تعالى: هط )بيان نعمة الله شبحانه وتعالى علینا بتذليل 
هذه الأنعام ولو استعصت علینا ما تا من او بها" . 


۷۔- - في قوله تعالی: :١ل‏ رها َم ه بیان أنَّ آفعال المخلوقات مخلوقة لل 

لکتها مفعولة للفاعل مباشرة؟ فھي نسب لله عر وجل تقدیرا وخَلْقَاه تسب 

3 و ا ہے 1 و 02127 تلم : سے‎ ١ 
إلى الفاعل كسبًا وعمّلا؛ فهذه الإبل المُذللة: الذي ذللها هو الله» إذن أفعالها‎ 
صادرة بخلق الله عرَّ وجل» وهذا هو المذمّبُ الصَّحَيحٌ في هذه المسألة؛ مسألة‎ 
أفعال العباد: هل هي مخلوقة لله» أو هي للعباد استقلالًا”»؟‎ 

۸- - في کک 2-203 ار إذا لم 1 
أعظم ما 0 من الا یذای ون الشرعَ جاء بإباحة و شم لها ره من 
أجل حفظ ماليّتهاء 7 21 جاء بمشروعيّة إشعار الإبل والبقر في الهَذي 
ليْعْلمَ آنها مد وإشعارُها هو شق صفحة سَنامها حتی يَسِيلَ منها الم وعلى 
(۱) ینظر: ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن عثيمين (۱/ ۳۰۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰/۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورةیس)) (ص: ۲۷۲). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٥(‏ لکنْ ذلك في ع غير الوجه. قال اوت ۳۹۳ رر الوجه فقتهي عنه بالاجماع؛ 


ا النووي على مسلم)) (۱6/ .)٩۷‏ 
وینظر ما أخرجه مسلم ( ۰۲۱۱ (۲۱۱۸). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک 1 رح 
568 حكككئ 


هذا إذا اتنا إلى تعذیب الحیوان من أجل حفظ ماه أو غير ذلك» فا فا لا 


بسن به کتف دم أَجنحة الحمام لاد يطير؛ د المکان(). 
۹- في قوله تعالى: مارب 4 حل آلبان هذه البهائم'". 


۰- في قوله تعالى ٦٠ب‏ لم6 قد ُقال: 0 


بقوله: ین لت آنهم اوت الله تعالی 21 الأصنام: تعن أن 
الانسانَ إذا ہت لله تعالى رکه وشرکه» 000 الله 


اس 


آنا أن 


تعاليء كما جاء في الحدیث 20 الصّحيح”": أن الله تعالى قال: ((أنا أغنى 
الشرّكاء عن الشَّرك؛ من عمل عَمَلا أشرك فيه معي غيري ترکته وش 0 

۱- في قوله تعالی: :9 وأ دوين ُو ناله 4 صحة إطلاق الال على 
کے عر الا : لاء هي آلهة باطلة؛ لقَول 
الله تعالى: 35 ذللی‌پا الد هر الخ ات ما نرک لن مود هو رالکيل © 
اتی دیو کو کا /+ اه ور 
فاتها لن تكو آلهة ظ ون ا هی إل اسا موم شم ربوم کا انل الد ها ین 
ساط 4 [النجم: ۲۳]. 

۲- في قوله تعالی: للم يصوت 4 أن د الإنسان المُبطلَ لا بدَ یملق 
بشيء يبر به باطله» وهو هنا رَجاء لنصو. 


.)۲۷۷ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)۲۷۸ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۸۵۰) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۲۷۹). 
(۵) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۸6). 

)٦(‏ ینظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


رح 


OE ںو‎ 


زر ود یس -الآيات 


بلاغة الآيات: 

ا و ہے ا َه که کاسرکرد 4 
تَذكيرٌ لهم ینم الله تعالی علبهم» وکیف قابلوها بالكفران» وأغرضوا عن شُکر 
منص وعبادته وانُخذو لبادتهم لهة؛ َعم باهم ودع همیخ 
في ذلك التّذكيرُ بان الأنعامَ مخلوقة بقَذرة الله؛ فالجملة مَعطوفة على ما قبلها 
من إبطال مَعاقد شرك المشركينَ عطف الغرّض على الغْرّض”" 

- والاستفهام في قوله : اورا حالم اعت أي أنصكمًا #استفها 

کار وجب ین عدم وی الكقار شوم مق ان عالت لو 

كان الإنكارٌ جاريًا على مُقْتضَّى الظاهره وان كانت الرّؤيةبَصرية فالإنكار 
على خلاف مُفُتضى الظاهر بكتزيل مُشامّدتهم تلك المذكورات مُنزلة دم 
رزیت لعدم جزیهم على مُفتضى العلم بتلك المشاقدات الذي ینس عن 

رژیتها ورژية أحوالها". 

- وفیه تَنبيةٌ بالاستفهام لقريش؛ لاعراضها عن عبادة اه وغکوفها على 

E‏ ا 

0 ہت 0 انا عمله ولايُمكنُ لقیرنا أنيَحمَله 

يدي مجموعة؛ یل على إبداع خلت عجیب. وإبداع 


23 
1ھ‎ x 0 


2۳ 
وم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ای السعود)) (۷/ ۰6۱۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 0۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (9/ ۸۲). 

(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰6۲۷ ((تفسیر البیضاوی)) (6/ ۰6۲۷۳ ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۳/ .)٩۰‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 


yy 4‏ کج - ص 
568 سس سس 


۳" :ويروا نا نا لهُم مایت َي أنصكمًا ححص في ذلك الانعام 
بالڈکر؛ لأنّها كانث جل أموالهم؛ ونبّه على ما يُجعَلٌ لهم من منافعها!. 
E‏ نکن ) مفعول نا وتأخيره عن لجاژین المتملّقَین به 
- هم 4 صما عیکت - E‏ وہ 
والتشويق إلى المؤخرِه فان ما َه اقيم إذا أ ال ر 
یتک عند وُروده عليها فصل تمکن» کو SS‏ 
کون المؤخر مرا نافكًا خطيرّاء كما في النظم ا فان الجارٗ الأول 
المُعربَ عن گون المؤخر من منافعهم وان المُفصحٌ عن گونه من 
۶٢٢ 0‏ رن 
بيه وبيْنَ أحكامه المتفرّعة عليه بقوله تعالی: ھم لها لها ی 4# الآيات 
تلات أي : فملکناها ی( 


ہم 8 و 4 ے ے ہے 5 1 e‏ 

- وفي قوه: متیر فرع على ها اناس انیم لها مالکون 
قادرون على استعمالها فیما یشاؤون. وهذا إدماجٌ للامتنان في آثناء التذكير ". 
- وعدل عن أن یقال: (فهمْ مالکوها) إلى قوله: مهم لهسا کد #؛ لیتاتی 
لَنکین فیفید بتعظيم المالكينَ للأنعام الكناية عن تعظيم الملك. أي: بكثرة 
الانتفاع» وهو ما أشار إليه تفصيلًا وإجمالا من قوله تعالى: ۵ رت کلم ه 
إلى قوله: وم فا مَسَيْعٌ ومشارب 44 . 

(۱) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۸۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۸/۷). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1۸). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (1۹/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر مود یس -الآيات 


- وجيء بالجملة الاسميّة يِإِقَهُمَ ها ملْکنَ #؛ لافادة ثبات هذا الملك 
ودوامہ''' 
مرح ع وو مقو مُقَوّيةٌ لعَمَله 2 ۵ 0+08 
في ذلك غیزهم"" 
0 هو 
0 و چو رت 
وبالقّشویق؛ وقضی بذلك أ عا فاص 
- وفي خلال هذا الامتنان إدماحٌ شيء من دلائل الانفراد بالصرّف في الخلق 
المبطلة لاشراکهم إِيّاه غيرّه في العبادة؛ وذلك في قوله: نا حَلَقَنَا ي 
وقوله : يما عَيِلَتَ عملت یه وقوله : للها کم وقوله : و فا 
متفع ومشارب 46+ لان معناة: آودغنا لهم في أضراعها آلبانا یشربونهاه وفي 
آبدانها أوبارًا وأشعارًا ينتفعون بھاا“. 
5 1 5 7 مرج E‏ 2۶ ۔ موس رخ 

3 قوله تعالی: 3 لھا مم بارهم : مایا سوت 6 
0+0"( : کم کی هو محل الامتنا نء أي: د 
على الأرض حَلقھا الله لأجل انتفا تفاع الانسان بھا؛ تكرمة لەا“. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 4۱۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (77/ .)1٩‏ 

(۲) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۷۸/۷). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰0۸ 1۹). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷٦ء‏ 1۸). 

(۵) پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


3 


یت > مسارم ووو وس لے ٢‏ 7 56 ۶ 4 0 
- قوله: ینار ہم مایا کون ی الفاء فيه لتفریع أحكام التذليل على التذليل 
وتفصیلها؛ أي: فبعض منها رکوبهم أي: مرکوبهم أي: مُعظم مَنافعها 
الکو وعدم الم ضفن للحمل؛ لکونه من تا تالكر 
- وتقديم المجرورین ب (من) فنا 46 ويها # على ما حقهما أن یتأخرا 
عنهما؛ لزيادة استحضار الأنعام عند السّامعينَ قبل سماع متعلقه؛ ليقع 
و ور خی 1 6 ۳ 20 و 


یہ موه ما و ہے مسج مخ وا رم 

۳- قوله تعالی: مو وَكمَ فيا مع ومشاربُ آفلا مشکزوت 4 بعد أن ذکرهم بنعم 
الل فرّعَ على هذا التذكير والامتنان قوله: افد یَنگورے 46 استفهاما تعیب 
لتركهم تكريرٌ الشکر على هذه الم العِدَّةِهِ فلذلك جيء بالمُضارع فلا 
كروت 44 المفید للتّجدید والاستمرار؛ ان تلك النّعمَ مُتتاليةٌ متعاقبة في كل 
حين» وإذ قد مج من عم تكريرهم الشكرّء كانت إفادة اّمجیب من عدّم الک 
من أضْله بالفحوى”"؛ ولذلك أعقبه بقوله: 32 وَاَتَحَدُواْ من دون الہ َالِ ي 
[یس: .۰٤‏ 

5 3 رهم 7 وم مر مه 2 

-٤‏ قوله تعالى: 2[ رَد من دون ام ءالهة هم صروت المقصودٌ 
من الإخبار باتخاذهم آلهة من دُونِ الله: التَّعَجَبُ من جَرَيانهم على خلاف حق 
التعمةء ثم مُخالفة مفْتضی دليل الوّحدائيّة المُدمَج في ذكر النّحم(©. 

۰ و بر 2 وم و 95 تو ۶ rd‏ 
- وفيه مُناسَبة حَسَنة» حيث أظهرٌ اسم الجلالة هنا 3 وذو من دون له 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۹/۷). 
(۲) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1۹/۲۳). 
(۳) تقدم تعریفه (ص: .)٩۳‏ 


.)۷۰ ۰1۹ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۷۰ /۲۳( پُنظر: ((المصدر السابق))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر وج يس -الآيات 


اله عله بس ص ویک چ4 وأظهر كذلك في شورة 0 وَأََدُوأ من ذوت 
امه انهه وا نم عرا #6 مریم: ۸۱ بَيْنّما أضور في ور (الفرقان): 

وات ڈوا من دونو له لا بخلتورے شتا وهم لو 4 [الفرقان: ۳]؛ وو جه 
ذلك: أن الإتيانَ باسم الجلالة العَلّم دون ضمیر في قوله: 2۵ رَد من ذون 
اہ لَه له بوک که إظهارٌ في مُقام الاضمار؛ لما بجر به اسہہ 
للم من عَظمة الإلهيّة؛ إيماءً إلى أنَّ تادهم آلهة من دونه جراءةٌ عظیمة؛ 
لیکو ذلك تَوطئة لقوله بغده: 3 لاي زینک هم [يس: ٦ء‏ أي: فانهم 
قالوا ما هو أشدَتُكْرَاء وأمّا الإضمارٌ في قوله في شورة (الفرقان): توا 
من دونیوه ا و oy‏ ذكرٌ انفراده بالإلهيّة 
صَرِيحًا من قوله: :ل الى ل مُآكُ الکو والاض ور يََحِذ وک دا وام یکی ل 


۳۳ مود ر ر ہے ہے 


کر ن نای يق 0[ 6 الفرقان: ۲]. 

- قوله: لم يصوت ) وفعت (لعل) فيه قوقا غير مألوف؛ لانشن 
(لعل) أن تفي انشاة رّجاء المتكلم بهاء وذلك غير مُستقیم هنا فيتعيّنُ: ۳ 
أن یکو به شان الله فيما بر عنھم بحال مَن جو من المخبر عنم 
E E‏ وذكرٌ حرف (لعلّ) مر لرّديف المشبّه به؛ 
SS‏ 
وهي جُملة :9 تيعون حون تصرھ SS‏ 
الاستفهام وهو استفهام ٍنكاري ور تھا مُعترضة ة أيضًا. وإ 

أن ر انا مُنصرفا إلى رَجاء المخبّر عنهم» أي: راجیںَ أن تَنصرّهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰. ويّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي 
(۱۰۸۲/۱). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


sS‏ ص کک 1 رح 
ہو سس . 


تلك الآلهة وعلی تقدیر قول مَحذوفِ: A ATA‏ كي 
و سے ان تقول: قال: 
آفعل کذاء وقال :قعل كذاء وتکون جملة لَه لے ار e‏ 
علیهم. لمآ تجعل (لعل) للتّعليل؛ کرت یز ون تضرهم 4 
استثنافاء والمقصود الا 72 آن امس آن اللأصنام تَشْمَعٌ لهم 
٣‏ )4)۹ ۰ 
الاعتزاز بالمُوالاة والحلف بِيْنَ ۳ والانتماء إلى تیم فبمقدار كثرة 
لمَوالي تکون 2 2 القبيلة» فقاسوا شؤوئّهم مع رهم على شؤونهم الجارية 
کنا اد لان علی اران البشر من أعمّق مهاوي الضّلالة'! 


و وو 2و 


0 - قوله تعالی : 98 لایستطیعون تصرهم وم ۸ م جروت استتناف سیق ليان 
بطلان رأيهم» و خيبة رجائهم. وانعكاس تدبيرهم'" 
رود پت 1 5 ۳ 
- وأجري على الأصنام ضميرٌ جمع العقلاء في قوله: 9# لَايسْتَطِيعُونَ... 2؟ 
لائھم سهم بأسماء العُقلاءِ ورَعَموا لهم إدراكا". 
5 08 5 کی رو م2 ع 7 ۲ لڪ ای 
- قوله: اوشم هم جرد ححْصَرُونَ # أي : والمشركون جند لأصنامهم مُحخضرون 
o,‏ 5 5 رج 7 باع 34 یہ 
لخدمتها. وقيل: ضمیر شمه للمشركينَ آي: والأصنام للمشركين جند 
مُحضروت. وهذا تأييسٌ للمشركينَ من نفع أصنامهم. ویجوز أَنْ یکون هذا 
إخبارًا عن حالهم مع أصنامهم في الدنیا وفي الآخرة. 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۷۰ ۷۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۹/۷). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (77/ ۷۱). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


جر سور يس -الآيات 


۱ 
2 هم کم مجن تحْصَرُونَ # على القول ٦‏ للكمار ند فقن 
سمّاهم جُندا؛ ٍذ هم مُعَذَّون للتّقمة من عابدیهم وللتٌوبیخ"'' 

Yaa lee‏ ھا 


وگ هس موم 


-٦‏ قوله تعالی: یناک ریزو وما منوت که 

- الفاء في قولہ: لا یخژناک وله © لترتیب النّهي على ما قبله» وهو 
کی کے سس بات فا ای توا ای 
الأ ر علیهم بترتیب ال علق ما رتّبوه لرجاء الخير4 فإن ذلك معا یهن 
ےا 7 

- والنّهيّ عن الحُزنِ في قوله: ۾ تلا یناک فَولْهُمْ که هي عن سببه؛ وهو 
اتفال بال ار سول صلى اله علیه وسلم باعراضهم عن قبول الدين الحّ» 
وهو یَستلزمُ لام بالأسباب الصّارفة للحُزن عن نفسه؛ من اي بعناية 
الله تعالی» وعقابه مَن ناوه وعادّوه» واستحضار صُورة حاله وحالهم في 
الآخرة؛ حتى ينقشعَ عنه الهم ولا يُرهقه الحزن ۰۶ IR‏ 
صلّی ال عليه وسلّم» واه ون كان بحسّب الظاهر مُتوجُھَا إلى قوله» 
لكلّه في الحقيقة مُتوجّةٌ إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم» وهی له عليه 
السّلام عن تئر منه بطريق الكناية على آبلغ وجه وآكده2». 


.)۷۲ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۸۳)ء ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)۷۲ /۲۳( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )۲( 

(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۷۹/۷). 

)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ ا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


- والاضافة في قوله: وله 4 من إضافة اسم الجنس؛ یمه أي: فلا 
تركف آقوالهم في الإشراك وإنكار البَعث» eT‏ والأذى للرّسول 
صلّی ال علیه وسلّم 91 99 خذف العقول آي: لا ينك 
قولهم ال من شأنه أن زاك 
- قوله: و کج ما یروت وَمَايُُْونَ # تعليل لني عن الزن لقّولهه". 
- وأيضًا في قوله: ما یروت وَمَا وت # تَعمِيبٌ؛ لجَغْل التعلیل تذیبلا 
ایشا" اا 
- وکذلك في قوله: 9 تم ما مرو یوت ه كناية عن مُواخذتهم 
ها یقولون آي: انا مخضوة علیهم آقوالهی وما تسه آنفشهم مما لا 
یجهرون به واحذهم بذلك کله بما يُكافتّه من عقابهم ونضرك علیهم 
ونحو ذلك*» وفیه من التّهدید ما هو ظاهر؛ فاللهُ تعالی یلم ما سروه وما 
یعلنونه وسوف يجازيهم على ذلك یوم القیامة*. 
- وتَقدیم اسر على العَلْن في قوله: نَا تعلم ما مروت وما نو 4؛ ما 
للشباَخة في بيان شمول علّمه تعالى لجمیعالمعلومات؛ وفي هذا المعنی 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (77/ ۷۲). 

فط ((تفسیر الزمخشري)) ٩/4(‏ 6۲ ((تفسیر الییضاوی)) (4/ 4 4۲۷ ((تفسیر ابن السعود)) 
(۷/ ۰۱۷۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسير أبي حیان)) (۹/ ۰۸۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۲). 


(4) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۲۹)ء ((تفسیر البیضاوی)) (4/ 4 6۲۷ ((تفسیر أبي حیان)) 
(9/ ۰۸۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۲). 


.)۲۸۸ يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - سورة یس)) (ص:‎ )٥( 
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سورةٌ يس - الآيات (۷۱->۷) 4 3 رق ات 
ی 2 o‏ كع 7 2 5 7 7 9 ۲ 1 
لا بختلف الحال بیّن الاشیاء البارزة والكامنة. وإِمَّا لن مرتبة السر متقدمة 


على رتبة لعلن؛اذ ما من شي+ ین إلا وهُو أو مباديه ُضمَرٌ في القلْب 


۳ 


و 


قبل ذلك؛ فلا علمه تعالى بحالته الأولى مُتقدّمٌ على تمه بحالته ان 
a‏ دم الس 0" 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۳). 
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ص بح ص 
TOE‏ چا زضبر سز رسرت کی چا 


الآيات (۸۲-۷۷) 


وکر آانتن تَا علقتةين لو افو حصي بيد © و لت مکل 
مر مکی 


وی عَلَقَة ال مَن يحي المطم وهی میم (*۳) قل تا الزی اُنشاھا أو مرو وهو 
يکل لق لیم (00) الى جَعَلَ کر من اج لْدَخْصَرِ 9 مره و هلو 

کچ ہے 7 ہے ہے سر ر ےم کے 2 سے سم رم ج عد رور مه و 
(م) اوش آلزی حَلقَ اسَمَوت والارض پمیر علخ یت متهم بل وهو اق 


2 


الم () زتماً ا آراد کےا آن يفول أذ كن وہ ون سور کا 
دی مت فل یو وه نون © 46. 
غريب الکلمات: 


لم سا 


ط#طفة : الُطفة: الما الصّافي قل أو کر وقيل: الاو تیا 
عن ماء رل والمرآق واصل (نطف): يدل على دوة وی 


حَصِيٌْ #: أي الجر فر ابا نم :يدل على المُنارّعة عة . 
7 میم #: أي :لیف واصل رف : يدل على بلاء الشّيء 0 


)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخلیل (۷/ 4۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ 40 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۱۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۲/ 1 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۰۰ 
((آضواء البیان)) للشنقيطي .)۲٦٦ /٤(‏ 
قال الشتقيطي: (النطفة مختلطة من ماء الرّجل وماء المرأة خلاقا من عم ها من ماء رل 
وخده). ((أضواء البيان)) .)۲٦٦ /٤(‏ زكر الب عن على ذلك في موضع آخَرَ فقال: (بدلیل 
قوله تعالى: اقتا آلانتن ین مُلْمَةٍ ناج > [الإنسان: ۲]» أي: أخلاط من ماء لجل 
وماء المرأة». ((أضواء البیان)) (۲/ ۳۳۰). 

(9) فر ((مقاییس اق لابن فارس (۲/ ۰۱۸۷ ((المفردات)) للراغب (ص: 6۷۵۵ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۷۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰5۵۸ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ٤۳‏ ۱). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 4١‏ ۲)» = 
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BONE 

کت : أي: مك أو هو َعظم الملك وهو مختص بملك الله تعالی» 
والملكوتٌ مَصدرٌ من المُلك 0 ت منّ الرّغبة» والرَّبوت من الرّهبة؛ 
زيدَث فيه الوا والعا TE‏ وهو بنا مبالغة؛ وأضل (ملك): 
يدل علی 5 في الشيء» وصمّةا 0 

المعنی الإجماك: 

کت الله تعالی السورة الكريمة باقامة الأدلة على كمال قدرته» وغل أن 
ا آوّلم ي تيان ۶ بالبَتعث نَا خلقناه من مَنيٌء فإذا 
هو بالغ الخصومةء والجدل بالباطل مين عما یریله؟! ولم يكف بذلك؛ بل 
ود نا اه فانگر تيرك عو احیاءالموتّی» وعلی بعنهم بو ات ال 
-دونَ أن یَفط ی إلى أصل خلقته-: من يُحبي العظاع وهي بالیۃً؟ا 

ا ره تعالى نبيّه صلّی الله عليه وسلم بد عليه؛ فيقول :قل وفع 
لهذا ام ات بحییها الله تعالی الذي آوجدها من العدم ول مرّق وهو 
عليمٌ بخلقه؛ وهو الذي جِعَلَ لکم من اسر الوب الأخضّر نارًا محرقةءفاذا 
آنتم من هذا الشّجر تُوقدونَ ار 

اوس اذ الذي عق ارات والأرض بقادر علی ان یا انس يعد 
موتهم؟! بلی قادرٌ ُبحانه على أن يَبعتهم» وهو ا ۳ 

= ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰0۳۷۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۵۸)ء ((التبیان)) لابن 

الهائم (ص: ۳9۰). 
(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۹/ ۳۷ ((غریب 

القرآن)) للسجستاني (ص: ۱4 68 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ ۰6۳۵۱ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۰۷۷۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۷)ء ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: 4۳<« ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۰۲ ) 
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يي ص o‏ 1 رح 
568 ' سم ۱ 


2 


ع 


الوام سع اللم» » فلا یخفی عليه شَيءٌ سبحانه نما آمزه تعالی إذا آراد ایجاد شيء 
أن يقول له: كُنْء فإذا هو كائنٌ في الحال. 


صے گے 


ثم يحم الله تعالی الشُورۃ الكريمة تتزيهه عن کل نقص» فيقول: فلز الله 
الذي بيده ملك کل سي والیه ده تَرجَعونَ بعد موتك فیجازیکم على 
آعمالکم. 

تغسیز الآيات: 

:3 آوتریر آلاسن آتا 2 ا من مه فد هو عم عَصیر ین © . 

مناصَبة الآية لما تلا 

لا ذکر تعالى دلیلا على عظم قدرته» ووجوب عبادته بقوله تعالی: بو 
يرو أن تا هم یمامت آید ی نما [یس: ۷۱]؛ ذکر دلیلا من الأنفس أَبينَ 


می" و 


۲ 


3 


ع > س 2 2 
وأيضًا ما أبطلّت شْبَهُ المشركينَ في إشراكهم بعبادة اه وإحالتهم قدرته 
ور امد من وی حم 
5 کی - ات رھم 

۵ ویر ادن أَتَاعَلقَسَهُِن تفع قادا هو کی ين © . 

اع ول لاف التكد اقيق ان ناه من منم ثم تنقّل في الأطوار 
شا فشیتّاه حى کب وع عقله» فاذا هو بالغ الخصومةء وفي غاية البيان عا 
)١(‏ ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۳). 
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و رھ یآ ع ور رم 
يريده» حتی إنه ليُجادل مَن أعطاه العقل والقدرة» منكرًا قدرته على إحيائه 


ا 


کال ا لا ان ین تُمَوَقَإدَامُوَ يمن [النحل: [٤‏ 


رو کر مم ہےر بب 


وقال سبحاته: 38 وبقول آلانتن أوذا مایت لسوف خرچ حا * اولا یکر 


(۱) ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۵۸ ((تفسیر ابن کثیر)) /٦(‏ ۰۵۹6 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۲/ ۰۱۷۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰1۹۹ ((تفسیر ابن عثیمین- سورایس)) (ص: ۲۸۹). 
وقد ذهب جمهور المفَسَّرِينَ -کما قال ابنُ الجوزي- إلى أنَّ المرادٌ بالانسان هناء وفي الآية 
التي بعدھا: أي بن لب وصحُحه ابن عطي وذعب سعيدٌ بن جر إلى آنه العاص بن وائل. 
والاول أشهّرٌ كما قال السّمُعانيٌ. ينظر: ((سيرة ابن هشام)) (۱/ ۳۱ ((تفسیر ابن 00 
(۱۹/ ۸۷٣)ء‏ ((تفسیر السمعاني)) (4/ 6۳۸۹ ((تفسير ابن عطیة)) (4/ ٤٤٥)ء‏ ((تفسیر ابن 
الجوزی)) (۳/ ۵۳۳). 
وقال ابن کثیر: (وعلی کل تقدیر -سواء کانت سا اکس نزلت في اين حلف» آو في 
العا بن وائل» آوفیهما- فهي عم في کر من اکر اشک والالف واللام في اڑا 
رانک للجنس؛ یمم كل کر للبعث). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)0٩4‏ 
وقال الشوكاني: (والإنسانٌ المذكوة في الاية المراد به جنس الإنسان» كما في قوله: اوا 
کر الانتن خن من یل ور يك سينا #» ولا وج لتخصيصه بإنسان مُعَيّن). ((تفسير 
الشوكاني)) (4۳۹/9). 
وقال الشنقيطي: (قوله: مت * على آنه اسم فاعل «أَبَانَ المُتعدیق 0ص تفارك 
فا O E E‏ 
٦‏ 9۰۶“ ا مھ من دا اللازمته وأنَّ المعتی إا ا چ أي : بين 
الخصومة ظاھڑھا؛ فكذلك أیضّا لاه ما کان ی الُصومة إلا لأ الله علمه البيانَ. ((آضواء 
البیان)) (۷/ .)4٩۰‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: ظاهرٌ الخصومة: السمعاني وابنْ الجوزي والعليمي. يُنظر: ((تفسیر 
السمعاني)) (5/ ۰)۳۸۹ ((نفسیر ابن الجوزی)) (۲/ ۰ ((تفسير العليمي)) (۵/ 0( 
وقال البقاعي: (بَيّنُ القدرة على الخصام» وموضحٌ لما پریده غاية الایضاح). ((نظم الدرر)) 
١ .)۱۰۷/۱۱(‏ ۱ 
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آي: ومثل الکافر نی رید به نکارّ البَعث» وتّسی" ابتدا خلق له له 
من تطفة -فمَن قذر على ذلك فهو قادرٌ على بعثه-؛ فقال ٠‏ مُستبعدا ذلك: من 
الذي ءَ يقدِرٌ على إحياء عظام الموتى بعدّما بَليّتَه وصارت ترا َدرُوه ریا 
ا 


صے کے سس کپ 


قل مب الف ان اھا رل مر وهو یکل لن لیے () که 

لال یسا لت ناما أَوَلّ مر 4. 

ا محمّدٌ- لهذا المُنکر للبَعث: الذي يُحبِي العظام هو الذي خلَقَها 
رل مر ولمتکن شیاه فالّذي قدَرَ على ابتداء خلقها لن يعجر عن إعادتها مر 
۶ 3 


ا 


EE 
أي: والله عَلِيمٌ بجميع خلقه( فيَعلمُ كيف يُحبيهم» وکیف يُميتهم: ویعلم‎ 


)١(‏ قال البقاعي: فیس آن يكزة بمعنی الذهول» وأن یکونّ بمعنیالرك). ((نظم 
الدرر)) (۱۷۸/۱). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۸۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۵۸ ((اعلام الموقعین)) 
لابن القیم (۰)۱۰۹/۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۰۵۹6 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۰۱۷۸ 
۹ ((تفسير السعدی)) (ص: 1۹٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰6۷۵ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة يس)) (ص: ۰۲۹۲ ۲۹۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۸۸ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۰۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: 1۹۹)ء ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: ۰۲۹٤‏ ۱۱۹۵ 

= قال ابن عثيمين: (هل الحَلقُ هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟... یتم الأمرّين»‎ )٤( 
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14 سے ے مر پر ا همم re‏ اا اا < ۶24 2 
ای جَعَلَ کر من الج رِالانَحْصَ ترا فا رنه دون (زم) 4. 
4 ای جَعَلَآ کین الج 289-0 کا #. 


fe 0‏ م یہ 1 کا 2 گی 7 
6 سی العظاع وهي 27 هو اي کل بقدرته من اا الات 


و۱ 


النّدي البارد ناڑا يابسة م رہ 


2 ۳ 


کما قال تعالی ٠‏ افر یالتار ال م تورون # ۶ نشرآنتانم شا ا Es‏ 


# تن جعاتها تذکرة ومتعا لمع موه[ الواقعة: ۱- ۷۳]. 


= لکن احتمالٌ الفعل کت يعني: كل علق فال علي به ومن المعلوم أنَّ العالم بالق عالمٌ 
۲ 49۹۹+ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۸۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۵۹6 ((تفسیر الشوكاني)) 
(5/ 6۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 1۹۹). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۸۹ ((تفسیر القرطبي)) (۵۹/۱۰)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۰)ء ((تفسیر ابن عثيمين- سورة یس)) (ص: ۲۹۹). 
قیل الم أن الذي در على إخراج الا اليابسة من اش الأخضّر الذي هو في غاية الرُطوبة. 
مع تضاذهما وشدة تخالفهما: : فهو قادرٌ على اجراج الموتی من قبورهم» واحبائهم بعد موتهم. 
وممّن قال بهذا المعنی في الجملة: القرطبيٌ واب تیم وابنُ القيّم» والسعدي» وابن عثيمين. 
ینظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۵۹ ((الفتاوى الکبری)) لابن تيمية (۱/ ۱۳۲ ((اعلام 
الموقعین)) لابن القيم (۱/ ۰)۱۱۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷۰۰ ((تفسیر ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: ۲۹۹ء ۳۰۰). 
ومن قال بنحو هذا القول من السَلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (4۸۹/۱۹). 
وقیل : الما الذي بدأ حَلْقَ هذا لشجر من ماء حّی صار حَضِرًا ضرا ذا تر نع ء ثمٌ أعاده 
إلى أن صار حَطبًا يابسًا توقذ به ال کذلك هو فَقَالَ لما شا قادرٌ على ما ریک لا يَمتعه 
شي:. وممّن ذهب إلى هذا المعنی: ابنْ كثير» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (7/ ۵۹۵ 
((تفسير القاسمي)) .)١195/4(‏ 
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أي: فإذا ہو ےت 


وت واج ہے 


7+ ہر م ےر ر I‏ 7 اوو 
:ل تس الزی حَلق اوت الازض بقددر علع أ ن لق ونکهم بل وهر الق 


ےط 2 


بین الاستدلال بخلق أشياءً على إمكان حَلق آمثالها؛ ارتقی في هذه الآية 
إلى الاستدلال با مخلوقات عظيمة على إمكان خلق ما دوتها". 

وأيضًا بِعْدَ أن ذْكَرَبَدِيعَ جَعْله من الشُجر الأخضّر نارًا؛ ذکر ما هو أبدَمٌ وأَغرَبُ 
مق علق اسان فى سوم و الم رن وهی فا هذه لمیر قات 
العظيمة الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال": 

:7 ریش الزی حَلَقَ لسوت ررض بر عل آن بلق بنلهم . 

آي: لیس الذي علق السَمَوات الب والارض بقادر على أن بعد علق 
ناس یوم القيامة؟ فال الذي لم يَعجرْ عن خلق السَمَوات والأرض -وهي 
أعظم من خلق الناس- لن يَعجرٌ عن إحياء الناس بعد مُوتهم!*! 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰64۸۹ ((البسیط)) للواحدي (01/1) ((تفسیر السمعاني)) 
(8/ ۲۹۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۸/۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (9/ ۸۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۹۰ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰60۲۰ ((إعلام الموقعین)) 
لابن القيم (۱/ ۰۱۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ ۵۹۵). 
قال الزرکشي: (قوثه تعالی: اَل ی علق توب لأر یقدیر َك آن بلق تلهم بلق 
هل لمیر که یظن بعضهم أن معناه: مثل السّموات والأرض» وهو فاسد؛ لوجهین: - 
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كما قال تعالی: ۶ لح موب والارض کر من حلي 
کاو و و عامون پچ [غافر: 9۷]. 

وقال سُبحانه: 3# ول روا ٤‏ اه الى لى مس تک 8 
مدر ع أن بح ی موق ب لَه عل کل کی تیه [الأحقاف: ۳۳]. 


م 


بل وای ليم . 

آي: بلی» الله الذي خلق السُمّوات والأرض قادرٌ على أن یبعتهم يوم القيامة 
أحياءً» وهو الكثيرٌ الل لما يَشاءُ خلقّه الوا سع العلم؛ فلا یخفی عليه شي 
O‏ 


o£ 3 3‏ ع را کہ بای ع 5 م2 2 2 
یا لله إذا ادا ی يء أن يقول له مره واحدة بلا تکرار: کن» 


e 


ود ص 


فهو يكون في الحال كما أراد ال بلا تأخير؛ فإعادةٌ إحياء الموتی أمرٌ هيّنُ سیر 
على الله تعالى”". 


= أحذهما هم ما أنكروا إعادة السّموات والأرض حى يذل على إنكارهم إعادتهما بابتدائهماء 

وإِنّما آنکروا إعادةً أنفسهم» فکان الضميرٌ راجعًا إليهم؛ لیم حصول الجواب لهم وال 
علیهم. اتا لبن المراد في قوله: وم یی لقن بمَددِ رع أن ی المَوق 4 [الأحقاف: 
۳ فان قیل: o‏ آنفسهم؛ فلا دَلالةَ فيه علیهم. 
نا راد هم : هم كما في قوله: لیس كدو ی # [الشوری: ۱۱]» وقولهم: مثلي 
EY‏ أي: نا ((البرهان في علوم القرآن) (4/ ۳6 

(۱) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٩۰‏ ۰66 ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ۰۵۲۹ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ ۰1۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۷۰۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۷۹/۲۳» ((تفسیر اپ عثیمین- سورةیس)) (ص: ۰۳۰۲ ۳۰۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۹0 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۰ ((إعلام الموقعین)) 
لابن القیم (۱/ ۱۱۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (5/ 4۵۹ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۸4 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۰). 
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نه تعالى : اگما نا تیه لا رده آن تک له کی کون # 


كما قال | 
[النحل: 4۰ ]. 
<<« ا نج صر 4[القمر: ۵۰ 
سبح ن ری نیو مکوت کل من واه سنو © 4. 
بحن 520107 7 


4 و وور 
ای فر الله الذی بيده ملك کل شیء وخزائنه: عن کل عبت ونقص عجز 


و ا کے 


و 2 
2 ۹ 7پ پ و" 3 ۱(۶) 
و ررد و ےہ مور و 
رٿ ڪل قو وو بر ولا يجا 


> 9 


كما قال تعالی: 36 من 
ات مر تس ٭ سس أن محرت که [المؤمنون: ۰۸۸ ۸۹]. 
وقال سبحاته: بر الى یو لك وه و عل کل شؾ و فر # [الملك: ۱]. 
وعن عوف بن مالك الأشْبَعيّ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قَمْتُ مع رسول اللہ 
وال روما با ا ا ا 
رُكوعه: سبحا ذي الجَبَروت والمَلکوت: والكبرياء والعظمة. ثم سج بقدر 
قيامه. ثم قال فی سُجودہ مثل ذلك))220 
وه عون 4. 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۹۱/۱۹٦)ء‏ ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۵۲۰ ((تفسیر القرطبي)) 
(15/ ۰1۰ ((تفسير ابن کثیر)) (7/ ۵۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۰). 
(۲) آخرجه آبو داود (۸۷۳)ء والنسائي (۱۱۳۲)ء وأحمد (۲۳۹۸۰). 
صححه النووي في ((المجموع)) (4/ ۷٦)ء‏ والالباني في ((صحيح سنن آبي داود)) (۸۷۳)ء 
وحسنه ابن حجر في ((نتائح الأفکار)) (۲/ ٤‏ ۷) 
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3 


2 کک 2 


7 
D>‏ سورة یس - الایات 
4 


آي: والی الله تردن وتصیرون بعد موتكم فيُجازيكم بأعمالکم!'. 
الفوائدٌ التربويّة: 


مر ھھ م2 ور کے بر هم + وو رھ فر 


١‏ - في قوله تعالى: 9# آوآزیر آلانتن اش لفو كاه كسيف نام 
Ng 3 2 ۰2 3‏ مھ 2 َه 8 
أن الخصومة بالباطل مَمومة؛ وو ذلك: أن الآيةَ سيقَتٌ مساق الم لا مساق 
ِ2 کے 7 ۳ ور رز 
المدح» أمّا الخصومة لإثبات الح وابطال الباطل فإتّها ممدوحة؛ لقول الله 
تعالی: 2 ذم لل سيل ركبا کم موه اة ود لهم بای هى آحسَن 4 
[التحل: ۱۲۵ ]. 
۲-فی قوله تعالی: فل میا لت آنضاها آوا مر 4 أنه IE‏ 
ان کات ا ا ۷٦٦‏ ۶ھ کت تین نم 2 
المناظر أن ياتي بالشيء الذي يقر به خضمه؛ من أجل أن تقوم عليه الحَجّة 
والخصم هنا لا نکر أن الله تعالی آنشأها أل مر وهذا أدبٌ من أدب المناظرة؛ 
أنه قرب إلى الاقناع۳. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 3 آولز پر آلانتن آنا حَلَقَسَهُ من طفة فَإِدا هو حَصِيمٌ 
2 و 0 7 
بين # النداء على الانسان بالظلم؛ وجَهُ ذلك: كيف يكون هذا الذي خلقَ من 
5 2 5 ی 2 3 03 5 یں ھت ۱ 1 2 2 
هذه النطفة یلع به الخد إلى أن يكونّ تحصيمًا لله عر وجل بين الخصومة؟! ان 
ضایف إذا نهو إلى اصله أن عرف قد شيف لكان کرت اسن 
ہت 
)١(‏ ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۹۱ ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/٦۲۹)ء‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (۳/ ۰۱۳۳ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۰ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۸۰/۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة یس)) (ص: ۲۹۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۹۷). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۹۰). 
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رھ مر ر 5 پر 7 7 : 7 

۲- إن كل مَن عارَض الوَحي بالرَاي والقل فهو من خصماء الله تعالی؛ لانه 
قد خاصَم الله في الوّحي الذي أنرَّلّه على رَسوله» واحيَمٌ على بطلانه ويكفي 
العبدٌ خذلانًا وججھلا وعَمّى أن یکون حَصْم ربّه تبارك وتعالى؛ ولهذا أخبَرَ تعالى 


عن هؤلاء المعارضينَ للکتاب بعقولهم بذلك؛ قال تعالى: :9 اور یر ان م 


او ۲ 


9932-1 9ہ ہے کے ے وو ر ود EE‏ ا 
۳- في قوله تعالی: فَلقَإذَا هویم مین # لطيفة غريبة» وهي أنه تعالى 
۳7 ۶ صکٰ,+ کر یی ہیں کن ۲ 
قال: اختلاف صُوَر أعضائه مع تَشابّه أجزاء ما خلق منه: آية ظاهرة» ومع هذا 
فهنالك ما هو أظهّرُ وهو نطقه وَفَهْمُه؛ وذلك لأنَّ النطفة جسم فِهَبْ أن جاهلا 
و 7 وم دم ار ےر 2 سے 25 5 ۳ 
يقول: اه استحال وتكونٌ جسمًا آحَرَ لكنّ القوَّة النَاطقةَ والقوَةَ الفاهمة من 
۶ ۳ و 7 8 22 ۶ چ 2 
أين تقتّضيهما النطفة؟! فإبداع النطق والفهم أَعجَبٌ وأغرّبٌ من إبداع الخلق 
2 1 1 ع 7 و 7-7 1 
والجسم» وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرّتٌ؛ فقوله: خیم ٭ 
أي قاط ۶وی «الخصيم» مكانّ (النّاطق)؛ لأنّه أعلى أحوال النَاطِق؛ 
إن الَاطقَ مع نفسه لا بین کلامه مثل ما یه وهو يتكلم مع غیره» والمَتكَلَمُ 
4 ۳ ۲ مد 7 ۶ 7 ہے 
مع غیره إذا لم يكنْ حَصمًا لا یبن ولا جتھد مثل ما يَجتَھدُ إذا كان کلامّه مع 
ارت سے کر ار 7 کی ¢ لدب ۳ 
۷ وقوله: یت 4 إشارة إلى قوّة عَقله» واختار الابانة؛ لأنْ العاقل عند 
3 سد ار ¢ 7 م2 2 0 عر ا ر د 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه؛ لان المَبِينَ بان عنده الشيء نم آبانه؛ فقوله 
0 ی م 7 1 ا 
تعالی: من تمہ إشارة إلى آدنی ما كان عليه» وقوله: سیم میت 4 إشارة 
إلى آعلی ما حصل علیه. 
اق تاو از بل ۶ یرآ لانن همم وحم 4 
(۱) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القیم (4/ ۱۳۸۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۰۸/۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


و نان وافرطهفي سود الم شقوق تس 
کا انی ی ای بای وی امت ارت سو 
الإحليل الذي هون لنّجاسة» ثمٌ عجب من حاله بأن یتصدٌی مثله -علی مَھانة 
أضلة» و تناءة أوّله- لُخاصّمة الجبار» ور صَلْحتّه لمُجادلته» کب مني 
الباطل ويَلَجّ» ويقول: من يقد يقد على إحياء الميّت بعد ما رمت عظائمہ ثم یکو 
خصائه في رم َصفِ له وألصّقه به وهو وه من موات. وهو ینز 
انشاءه من موات» وهي المكابرة التي لا مَطمَم ٢ئ‏ 


ہو ے 


BT‏ ناملا وک علقة 36 کون الد لم وی 
میم * فل کہا اذى آنشاها أو مره ر وهو کل حلي عَلِيِمٌ ... 4 إلی آخر 
السياق: دلیل على استعمال القياس والاعتبار, والتعلقَ بطریق الأولى؛ فان 
الابتداء أصعَبٌ من الإعادة» والإعادة أيسَرٌ من الابتداء» والقادرٌ على الأعظم 
قادرٌ على الأهوّن الأدوّن لا مَحالة. 

-٦‏ في قوله تعالى: :9 ورب ناملا وی لَه أن هذا الجاحد لو ذَكْرَ 
اتد عباتت وت 1 
لت ال له تقول لِمَن جَحَدّك أن تكو قد 
أعطيته شيًا: فلان جَحدني الاحسان اله ونسي نَ الاب التي عليه والمال لذي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰۳۰ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ۰6۲۷4 ((حاشية الطيبي 
على الکشاف)) (۱۳/ 40)» ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۸۳ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش 
(۸/ ۲۳۷)۔ 

(۲) ينظر: ((أحكام القرآن)) للکیا الهراسي (5/ ٣٥۳)ء‏ ((الاکلیل في استنباط التنزیل)) للسيوطي 


(ص: ۲۱۷). 
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کی“ ص کک 1 رح 
568 سس . 


م و رع ا 
معه» والذارَ التی هو فيها؛ حيث لا يمكته جَحْد أن يكون ذلك منك(! 


سس مج و 


۷- في قوله تعالی: قال مَن ُي العظم وه تی 46 وقوله: وما خن 
وین 4 [الأنعام: ۲۹]» وقوله: وان بمنشرینَ 4 [الدخان: ٥‏ ما یل 
على إنكارهم لأصل يوم القيامة. . وفي سورة (یونست) قال : یور 
هتل شونمد له [یونس ٣سس‏ ا 
شفاعة أصنامهم یوم القیامة؟ 


الجواب: نهم يَرجُونَ شَفاعتها في الذنیا لاصلاح معاشهم» وفي ال خرة 
-علی تقدیر وُجودها-؛ هم شاکوت فیهاه ویڈل له وله تعالى عن الكافر: 
وکین نجعت ال ران لي عند لَلْحْسَىَ 4 [فصلت: ۰ رلوك سك 
ید راجت خو نها مت 4 [الكهف: ۹ الشوطة تدّل 
على الشَّكُ في خصول الشَّرطء ودل له قَوله ۰ وما ان ظن آلتکاء 


الایتین المذكورتين'". 


۸- في قوله تعالى: وڈ يها لت اناما أو مرو بیان قو الإقناع في 
إقامة الم من كلام الله عر وجلّ؛ فأقوى ما سوق اليج وا هو كلام 
الله؛ لا کلام لو وجل آبلغ الکلام وأحسئه؛ قال الله تعالی: ات 


000 


مِن اللہ حَدِينَا 46 [النساء: ۷ فحديثٌ الله عنَّ وجل لا شك أله أصدّقٌ الحديث 


ہر سہ و 


قايمة # في 


5 


200 وا فی 0و وإقامة ال 


۹ - تعلیق الإحياء بالعظام في وله تعالى: لکل بے از أن اها اڑل مہ 


.)۱۰۹/۱( ينظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القيم‎ )١( 
.)١١5 ینظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )۲( 
.)797 بُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة یس)) (ص:‎ )۳( 
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O 
فيه دَلالة على أنَّ عظامَ الحی تحلّها الحياة -كلّحْوه ودّمه-» وليست بمنزلة‎ 
القصب والخشب؛ ولذلك تَنجسٌ عظام الحیوان الذي مات دون ذکاة.‎ 

9 1> سے کے 1 uw‏ وک 113 

۰- قوله تعالی: 3 آلزی جَعَلَ رین الج رالْشَحْضَ تارا 4 فيه : 
الله علینا بجَغْله من الشجر الأخضر تا لاله نخان 0 
کر که وقد 5 الله هذه اللعمة بقوله: لے افش انار الى ۶ تورونَ E3‏ امام 
شرا ام الو رت 6 [الواقعة: ۱ء ۷۲ ولا أحد نکر ما في الطاقة 
الحراريّة من المنافع العظيمة للق فأنواعُها ۹۷۶۷0 ۶+“ 
عن افرادع)۳, 


۰ 


۹ 
خر رر ور ے 


۱- في قوله تعالی: 9 ایی جَعَلَ لک ماج رال الیل على تمام 
قدرته واخراج الامواي من ثبورهم ےج ین اج الحضراء 
وفي ذلك جوابٌ عن شبهة مَن قال من مُنكري المعاد: «الموثْ باردٌ یاس 
الحياةٌ مها الرطوبة والكرارة؛ فإذا لالم بالجسم لم یمکن أن تخل 
Be‏ 30 
لاسَمْعَ لهم ولا عقّل؛ فإنَّ الحياة لا تُجامِعٌ الموت في المَحَلٌ الواحد للرع ما 
قالواء بل إذا أوجَدَ الله فيه الحياة وطَبْعَها ارتفع الموت وطبعه”. 


۲- في قوله تعالی: 3 نی جَعَلَ لکرم جر سره الاستدلال 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲ ۷). وینظر آیضا: ((آحکام القرآن)) لابن العربي /٤(‏ ۲۸). 
والقولٌ پنجاسة عظام المَيْتة هو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة. والشافعيّةء والحنابلة. يُنظر: 
((شرح مختصر خلیل)) للخ رشي (۱/ 4)۸٩‏ ((المجموع))للنووي (۱/٣۲۴)ء((الإنصاف))‏ 
للمرداوي (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة یس)) (ص: ۳۰۱). 

(۳) يُنظر: ((إعلام الموقعین)) لابن القیم (۱/ ۱۱۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ِالأسَّدٌ على الأححف؛ لأن انار , یرطب والیابس والحارٌ والبارد: أعظمٌ من 
الا أو واج العظام بعد رمیمها؛ فالقادرٌ على هذا لس قادرٌ على 
إحياء الموتى'". 

۳- في قوله تعالى: نی یہ ء بالواقع؛ فيدلا 
ار رس 
کا لاف ار الا عضر ارام عدن ذلك بذكر الأمر الواقع دشر ند 
وو * أي: تحشُونه بواقعکم 9و بآیدیکم". 

٤‏ - في قوله تعالی: بل 46 جواژ إجابة السّائل تفسّه في الأمر المُحَقّق 
المتقور”". 

۵- في قوله تعالی: بل ورن لمیر پ4 كثيرًا ما یقن تعالى بین خلقه 
ی ۶ت ی 

4 قال الله عر وجَل: ابل وم لیم 4 في قوله تعالی : لوم و لی‎ -٦ 
إشارة إلى أنه في القدرة کامل» وفي قوله تعالی: میم 4 إشارة إلى أن علمّه‎ 
.)٩لماش‎ 

۷- في قوله تعالی 0 2020 ھ٣9۳‏ ا ۳ آن 
القرآن غيرٌ مخلوق؛ ؛ فلو كان كن مخلوقة لزع الاو جد شَيءء من المخلوقات؛ 


.)۳۰۰ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)۳۰۱ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 ۳۰). 

.)۵ ٩ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )٤( 

.)۳۰۹ /۲٢( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر سورة يس - الیات 


ON 
۱۶ ان كن کور مخلوقة ب كن حری رما جا فلا ر جد کے‎ 


مر 7 3 


۸- في قوله تعالی: انم مره O E‏ ول لک موی 6 إثباتٌ 
ول والکلام ی وه یکون بخرفِ؛ لقوله: ب كن 6 فإنَ كن» كلمة مكوّنة 
من خرفین» وفیه أيضًا ثباث أنه بصوت؛ لقوله: آن ول لهس کوت چ 
فهذا الخطابٌ موجه لما أرادّه ال وهو يقتضي أن یکون هذا المراد سامعًا 
تا ولا سماع راتفر ود علیقول الاشاعرةفي 
کلام اهر وجل؛ حيث یقولون: إِنّ كلام الله هو المعنی القائمٌ هس اد 
يُسمَعُ من الأصوات والحروف هو عبارةٌ عن كلام الله! ويرول أن هذا المسموع 
گار 0 

- أنَّ لصف قد تكونٌ ذاتيّة فعليّ باعتبارين. كالكلام؛ ات الکلام باعتبار 
آضله 2 ذائكة؛ لذنَّ الله تا لم ل ولا رال و وباعتبار آحاد کت 
صفه فعا لأ الکلام ینعی بمشيغته سُبحاله؛ یل متی شاء بما شام كما في 
قوله تعالی: ما او شا اك ا 46 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: یرانک تا عفته ون مو ا عم بر تن 

- قوله: «( ویر الاکن أا ڪلف ین شم که کلام مُستأئفٌ سوق نییان 

بُطلان إنكارهم البغت بعد ما شاهدوا في أنفسهم أوضّحٌ ذلائله وأعدّل 
شواهده والهمزة للإنكار والتعجب؛ والواو للعطف على جملة مُقدّرة 
(۱) يُنظر: ((الصفدیة)) لابن تيمية (۲/ 1۸). 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة يس)) (ص: ۳۰۹). 
(۳) ینظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثيمين)) (۳/ ۲۸۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


< ص کک 1 رح 
ہو سس . 


هي مُشتبعةً للمعطوف» أي: ألم کر الإنسانُ ولم لمعلا 3 یبا اتا 
كاين و ٦‏ 70 بقة؛ أعيدث تأكيدًا للتكير 
السَابق» ووا لإنكار ما هو أحقٌّ منه بالإنكار والتعجَب؛ لما أن المي 
هناك عم مهم ہما شلق بلي أسباب معايشهم وهاهنا عم ِلِْھم 
بم يتعأ بل أنفسهم» ولا یب في أن عم الإنسان بأحوال نفسه مم 
۷٣٣۷٦ ۳‏ ولمعت من الا خلال تایه 
كاد ےار و شر وت تا 
اسهم ایضاء مع كون العلم بذلك في غاية الظھور ونهاية الآ همَیة؟! على 
معتّی أن المنکر الأول بَعيدٌ قبح والتّانیأبعد وأقبخ. ویجوز أن تكونٌ الواوٌ 
في ط آرتر مه لِعَطِْ المجملة الإنكاريّة الّانية على الأولی» على أنّها مُتقدّمةٌ 
في الاعتبار وَأنَ تدم الهمزة عليها لاقتضائها الصَّدارةَ في الكلام”". 


- ویر الانسان في يلاسك )كور الَمير؛ ان مدار الإنكار مُتعلقٌ 
بأحواله من حيثٌ هو إِنسانء كما في قوله تعالى: الاي ڌڏ ڪر انآ 


دح دعو ددعو ےک 


له من بل ولر يك شا 4 [مريم: 0۷ ]. 

- وذكر النطفة في قوله : آولریرآلانن تاا عَلقنه من مه تمهید للمُفاجأة 
ےئ ےت ل 
عنذاه - 012۷ و نی لته » أي :نسي خلقه الضعیف فتَطاوَل 
وجاوَزّ ولأنَّ له من النُطفة أعجَبُ من إحيائه وهو عَظْمم؛ مُجاراةً لرَعْمه 


في مقدار الامکان وإِنْ كان ال بح ما هو أضعًفٌ من العظام, فیخيي 


(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۳۶). 
(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر سَورة يس -الآيات 


9 2 
SNS 


ا 2 2 مه ۹ 00902 
الإنسان من رَماده» ومن ترابه» ومن عجب ذنبه"" ومن لا شيء باقيّا منہ''' 


- قوله: هی یم ين 4 عطلف على الجُملة المنفیِ داخل في حير 
الإنكار والتمجب. » كأنّه قيل: ولم یر 6 جج اہ وأمهّنهاء 


۳ 


ع 
2 

2 
سو مہ 


فا مها فى ا و دة بيّنة. وإيراد 
الجملة الاسميّة؛ لا علی استقرارهفي الحْصومته واستمراره علیها. 
وقیل: معنی قوله تعالی: #8فِذا هو حَصيم مین #: فإذا هو بِعْدَّما كان ماء 

رظ ع سيط رتیه 
فهو حيئئذ مَعطوف على إا هه غير داخل تحت الإنکار واه 
ل هو من  -‏ 009 


2 
5 


-- و(إذا) فى قوله: دا هو یمین * للمفاجأة» 7 المُفاجأة: أ 
لحرا ياي تب رت 
7 .- ۳ 77 2 ۲ 
فاجَاً ہما لم يكن مُرَقبًا منه» مع افادة أن الخُصومة في شوون الإلهيّة كانت 
ہما بادر به حين عَقل9). 
E‏ 7و / 1 ع لعي عي بط 
- والخصيم فعیل؛ مبالخة في معنى مُفاعِل» أي : مخاصمٌ شدید الخصام» 
والمراڈ ب حَصِيمٌ 4 في تلك الآية: ا 
ز0 


(۱) عَْبُ الب الم بن این الذي في أسقل الصُلْب. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري 
(۲۵۰۵/۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۵). 

(۳) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۰). 

.)/ 4 /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک : رح 
568 سس ےھ 


070ج 


2 سو و سی ےط 
۲ قوله تعالی: 38 وضرب لاملا وی حاقد َال من یج لظم وهی میم 4 


لي 


کرص ر 


- قوله: 32 ورب لا ما و وی بت لجملة | اک و 
حير الإنکار والقبیح؛ E‏ على الجملة الفجائة تيه فإِدَا هو 500 


ہےے"۔ سے 


مين ey‏ ا a‏ 
قصةَ عَجيبة في نفس الأمْرء هي في الغرابة والبُعد عن العُقول کالمَئل» وهي 
انکاژ إحيائنا العظام» أو قصّةً عَجيةً في رمه واستِعدھا وعَدّها من قبل 
ال وأنكرها اند الإنکارں وهي احاژن إِيّاها؛ فالمَكل على الأوّل هو 
إنكارٌ إحيائه تعالى للعظام؛ فا عَجِيبٌ في نفس الأمْرء حقیق لغرابته 
وبَعُدہ بن امقول بان لا ضروة جزم العقول ملا کر قوع 
المنکر؛ لکونه کالانشا» بل أَهْوَنُ منه في قياس العقل» وعلی الثاني هو 
ار ۶ em‏ 
المقّلء وآنکره ٥‏ أشدّ الإنكار» مع آنه في نفس الأمْر قرب شيء م من الوٴقوع؛ 
لکونه مثل الانشاء أو أَمْوَنَ منه» وأمّا على الا فلا فزق بین أن يكون 
المع هو الانکار آو المنکر(. 

وقیل: الل تمثیل الحالقه فالمعتی: وأظهّر لاس وأتی لهم بتشبیه حال 


2 


قدرتنا بحال عجْز النّس؛ إذ أحال لمعه رمث فهو كقوله 


۶ 


۳ 
5 - 


تعالی: 20 ما ترا ال 4 [النحل: ٤ء‏ آی: لا توه بخلقه فتجعَلوا 


له شر کاء؛ لوقوعه بعد يدون من دون ار ما ی 


می کور ع كم 


والازض میا وَلَاسَسَطِيعُونَ 4 [النحل: ۷۳]. 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۱/۷). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۷ ۷۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ص 


۳ : ` ص 
لے سورة يس -الآيات (۸۳-۷۷) € > له 


ار 


ھ0" قال من ب يحي الیطم م استتناف وقع جَوابًا عن سوال تسا من 
حكاية ضربه المثّلء كأ کال : قيل: أي مكل ضرّبَ؟ أو ماذا قال؟ فقیل: تال 
مَنِ کہ يي العظدم '. 
- والاستفهام في قوله: من بحي الم وض َم ) استفهام إنكاري. 
وک بقوله: وه ومس 4 ومن 6 عم في كل من يُسئَدُ إليه الب 
فالمعنى: لا أَحَدَ يخبي العظام وهي رَميمٌء تَعْجيرًا لله تعالى» وتشبيهًا له 
بخلقه في أنّهِم غیز مَوصوفينَ بالقدرة عليه؛ فشمل عُمومّه إنكارهم أن 
يکود اله تعالى مُحْيًا للعظام وهي مین أي: في حال کونها رَميمّاء وهو 
ےج تاک 0 
۳- قوله تعالی : لال خی يذ لكام ال مر ویک نع 
۳ لال میا يم أل أن اها و م ترك مر الب صلی اه علیه وسلّم 
بجواب على طريقة : الأسلوب الحکیم بل استفهام الا على خلاف 
0 لأنه. ما قال: اکن يحي یم وی ڈیڈ ) لم یکن فاصذا تب 
تعيين المُحْبيء و أراد الاستحالةء فأجيبَ جواب من هو ا 
فقيل له: خی الى آنضآها رل م م فلذلك بُنِيَ الجوابٌ على فعل 
الإحياء مُسنَدَا للمخيي. عن أن الجواب صالخ ETE‏ للتفي 
المراد من الاستفهام الانكاري» کات قیل: بل ا لذي ااال 7 
ولم يبن الجوابٌُ على بيان إمكان الإحياءء وإنّما بل بان الإمكان في 
جعل المُسنّد إليه مَوصولًَا؛ لد الصَّلةٌ على الإمکانء فيَحصّلَ الغزضان؛ 
(۱) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۱/۷). 


(۲) پنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ۱ ((تفسیر أ بي السعود)) (۷/ ۱ھ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۷۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک : رح 
568 حكككئ 


۶ ۳ 7 ود 0 5 23 
سے یت إلى وجه لن وهو اه أي: د يحییها لانه 
۱۹ اول مرّق فهو قادر على إنشائها ثانيّ مرّة كما شاف ۳ مر 


لي 


- وقول : قل ہا ات ان أل مر فيه احتباك؛ فذكرُ الإحیاء ألا 
۳ و مرگ في 
الثاني دال على «ثاني مرّة» في الاوّل۳. 
- وجمل ووو یگل کلق ليم 4 إا اعتراض یل مقر لعضمون 
الجواب للاستدلال» أو معطوفة على الصّلة ی آنشاها أو 
و 
والغدول ٍلی الجملة لامک له علی أن عله تعالی بما ذکر آمر ممح 
لیس ES‏ 
e‏ سے ے >> 9 9 کاکا فاا 222 
-٤‏ قوله تعالی: 2[ لی جَعَلَ لک ماسج له SS‏ 
Kî 1 27‏ سے ہے >> س 2 2 3 ۳ ۳ 
- قوله: ای جعللکر یناج رالگفش کر 4 بدل من ایت آنا 
[یس: ۷۹[ بدلا مُطابقًاء وإنَّما لم تُعطف الصّلةً على الصّلة -فیکتفی بالعطف 
عن إعادة و لان في إعادة 2 5 کک في 
تت ايرث بده یط بما في هذا الم TS‏ 
-وهو نهاية الحرارة- من ضدّه وهو اروت وهذا هو وَجْهُ وَصف الشجر 
بالآخضر؛ ادال المراد من الآخضر ا00 لازمّهء وهو 
اا لأنّ جر حضر اللُون ما دام حيّاء فإذا جف وزالث منه الحياء 
(۱) یٔنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷ء ۷). 


(۲) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۱۸۰). 
(۳) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۷۱/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


زر و 5 یس - الیات 


استحال له إلى العبْرة؛ فصارت الخضرة كناية عن رُطوبة لت وحياته"". 
-والجاژان کر 4 نج الاسر مُتعلقان ب إجمل ‏ فد 
على مُفعوله الصَریح تا » مع تأخیرهما عنه رنب للاعتناء بالمُقدّم 
والتشويق إلى وخ" 

- والمفاجاة المستفادة من اذ نشم یه دون 4 دا على عجیب الهام 
الله البشر فی ہہ بالشجر الأخضّرء واهتداتهم إلى خاصيّته E‏ 
- وجيء بالمُسنّد فعلا مُضارعًا دون هنال وٹ ران 0 
-٥‏ وله تعالی: و نوت ولازض یرعآن ین له 

ب فان لمیر 4 

دو ول آیی علق السو الا ر بقتیر علج أن 
استتناف تقريريٌ؛ لتحقيق مَضمون الجواب لذي 
بان يخاطبهم به» ویلزمهم الحبَة. والهمزة ون 2 وی ٩‏ لاوإنکاں والواو 
للعطف على مقدر يَقتضيه المقام؛ آي: ا الدئ آنشآها أل مر ولیس 
الذي جعَل لهم من اليم ان لازام ا تی خَلَقَ السّموات 
والأرض مع كبّر جزمهما وعظم شأنهما بقادر ۴٩...‏ 

- وجيء في هذا الیل بطريقة التّقرير الذي دَلَّ عليه الاستفهام التّقريريٌ؛ 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۰۸ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۰۷۲۱/۲۳ ۷۷). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۷۷). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۳۵ /۸( ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۲ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش‎ )٥( 
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يي ص کک : رح 
6 © امه جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) اھ 


لأنّ هذا الدَّلِيلَ -لوضوحه- لا سم المُقرٌ إلا الإقرارٌ به؛ فان البَديهة قاضيةٌ 
أن من خلَق السّموات والأرض هو على خلّق ناس بعد الموت أقدَرُ وإنّما 
التغريرٌ إلى نفي المُقرّرِ بثبوته توسعة على ار إن أراد انکاژه مع 
سن تَحّق أله لا يَسَعُه الإنكاث؛ e‏ رھ وميه التقرير إليه على تفي 
المقصود شاهدا علی ا نب و 

- واسم | المّزيدة في النّفي؛ 
لتأکیده(. ۲ 


لي 


- والالتفاثُ من الخطاب في قوله: لا از جعل کر ب4 إلى العَیبة في قوله: 
يهر 46+ لمّزيد الاحتقار والازدراء» أي: مثل أولئك البُعداء”". وقيل: 
إيذانًا بآنهم صاروا بهذا الجدّل آملا لغاية الغضب. 


- وب اریز بجواب عن ار بكلمة نب التي هي لتفض ال 
أي بلى هو قاد على نی مهم وهو جوابٌ من هت تعالى» وتُصريح 
بما أفاده الاستفهام الانكاري من تقریر ما بِعْدَ اي ۹۳ھ۶۹۶ “و 
َطقوا به أو تَلَعْتّموا فيه مَخافة الالزام(*. 

0 رور ھت 

- قوله: نمی © أي: هو یخن خلائقَ کنر واس م العلم 
بأحوالهم ودقاتق تَرْتييها؛ فالخلا لخلاق مُبالَعةٌ لکثرة مَخلوقاته. فهو سُہحانہ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۸/۲۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ٩‏ ۰)۲۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۸/۲۳). 

(۳) ینظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

(6) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۱۸۳). 

(۵) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (6/ ۰6۲۷ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 4۱۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۷۸/۲۳). 
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جر نوی یس -الآيات 


AOE 
المبالغ في الخلی والعلم کیفا وكمّا"".‎ 
و تعالی: کم ا اراد شيك أن لک ت‎ 


م2 


درک الاستدلال» 2 المقال؛ فلذلك فصلت عمّا قیلها کما فضا 0 
الس ا ع ا ی 
تق وهو أَخصَر كلمة 5 تَعبّرٌ عن الأمْر بالکون؛ أي : الاتصاف بالوجود". 

0ھ" ررکم آمره, إا آراد میا أ أن ول هگن یکوت 4 ا 

إضافيٌ9)؛ لقلب اعتقادهم أنه 2 ال جنع مادّة وتکییفها؛ ومضي مد 

ا ماس عو قد در ماوع سی 

الخلی*! 

۷- قولّه تعالی : نی ی یدو مخت کي 6تت تنزية 
له مما وضفه به المُشركون. وتَعجَبٍ من أن قولوا فيه ما قالواء وتأكيدٌ وتقريرٌ 
لعا وان ۱ 

- والفاءٌ في قوله: لب سبح ن یی اجون مرت كل تق تھی تغل 

کلم مر اي E‏ مم من الدّلائلٍ على عَظيم قذرة الله 

001--6 شأنه؛ 


۵ے 
2ے 
مو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۰6۸۵ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۷۹۸)۔ 

(۲) سبق تعریفها (ص: ۲۰۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷۹/۲۳). 

.)۵۲ سبق تعریفه (ص:‎ )٤( 

.)۷۹/۲۳( يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۰6۲۷۵ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ ۰۳۲ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ 5 ۰6۱۰ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۸۷ ۱۸۲). 
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۲۱ ۳ أي : 5 
OE‏ خا ادتفسیر المحر للقرآن الكريى)) 65 


المفضية إلى نقص عظمته؛ لأن بيّده الملك الآتمّ لكل مُوجودا''۔. وهذه الفاء 
7 میں تی کون فوع او یں : یں و و ا 
أيضا للإشارة إلى أن ما فصل من شؤونه تعالى موجبة لتنزهه وتنزیهه اکمل 

0 0 یں سے 2 عه وه ع 
ایجاب. كما أن وصفه تعالى بالمالكيّة الكليّة المطلقة للاشعار بأنها مقتضية 
لذلك أتمّ اقتضاء”". 


- وجملة وه عطف على جُملة السبيح عطت الخبّر على الإنشاء؛ 
فهو مما شملته الفاء الفصيحةٌ» والمعنى: ان E‏ 
ا ا مسر 

- وأيضًا قوله: َو لا إلى غیره وفيه من اعد والوعيد ما لا 
يَحْفى؛ فالخطاب عام للمؤمنينَ والمشركينَ» وقيل: هو وعيدٌ فقط على آن 
الخطاب للمش کین لا غير توبيخًا لهم. 

و رای على د + للاهتمام ور عاية الفاصلة؛ لأنّهم لم 
RN Eg aS‏ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۰). 

(۲) ينظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۸۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۰). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۰). 

.)۵۵ /۱۲( يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۲ ((تفسیر الألوسي))‎ )٥( 
.)۸۰ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )1( 
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5 


سپ جح بس دج حا 
)و 
ONS‏ 
حا تایح 


ت 
قات 
۳ 

۷ 
7 
3 
1 
و 


آسماء السورخ: 


گے ۰ 4 و ۳ 
سمي هذه الشورة بسورة (الصافات)(. 


و 0 3 
فعن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلی الله عليه وسلم 
باه E‏ متا 8ئ 


بیان ۱ 1 لمكي والمدت: 
سورةٌ الصَافّات مکی ونقل الإجماعٌ على ذلك غیر واحد من الم و 


مقاصد السورق: 
من أَهَمٌّ مقاصد هذه السورة: 
إقامة الأدلّة على وَحدانيّة الله تعالی» وعلی أَنلبّمک حَقٌ9. 


0ء حول العورة بالضَّافَات؛ لافتتاحها ِالقسَم الإلهيّ بالصّافات وهم الملائكة. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۳۹۳)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۲۳). 
قال این عاشور: (اسمُھا المشهورٌ المثتَفَقّ عليه «الصَافات»» وبذلك سيت في کب الّفسی 
وكتب الكنَّذ وفي المصاحف كلّها). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۱). الا 

(؟) آخرجه النسائي )۸۲٦(‏ واللفظ له وأحمد (1۷۹). 
صححه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (٦۸۲)ء‏ وصح |سناده أحمدٌ شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (۱۸۲/۹)ء » وحسّن إسناده شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخریج ((مسند أحمد)) 
.)٦۷٤۹٤(‏ 

(۳) ممن نقل الاجماع على ذلك: ابنْ الجوزي» والقرطبي» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسیر ابن 
الجوزي)) (۳/ ۵۳۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(۳۹۳/۱). 

.)16 /۱۲( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۸۱ ((الوسیط)) لطنطاوي‎ )٤( 


YS‏ 4 جر التفسير المحور تلقران الکریم 


موضوعات السورة: 

-١‏ القَسَمْ بتلك الطوائف من الملائكة على وحدائيّة نيه الله تعالی. 
۲- ذكرٌ عَدَد من الدّلائل على وَحدائّة ية الله تعالى. 
اللا لت 

-٤‏ حكاية عض شُبُھاتِ المُشْركينَ المُنكرينَ للبَعث» مع الرّدٌ عليها 


بے جح مت بوم القیامف 9+ حال المشرکین یوم م الجزاء 
وما ای وما يجري بيهم من تخاضم» ووضف مسن آحوال الوم 
وهی والمحاؤرات لني کدوڈ ن امل الج واه الاي 


سے - ذكرٌ جوانبَ من قصّص الأنبياء: ہے رایع مع قومه ومع ان 
مایا وقصّة موسى فعاووة اتک 2 2 -عليهم الصَّلاةٌ 
والمّلام. 


م2 7 7 ۳ و ۲ 7 
۷- بيان فساد عقيدة امش کین وقولهم: الملائكة بنات الله وجعلهم به 


ا ٭ شون زر و ۶ ا 0 7 
۸- بیان درزجات الملاتکة في مقام العبادة» ووعد الله رَسوله بالنصر والتایید. 


4- حنم السّورة بتنزيه الله شبحانه وحمده والتسليم على رَسْله 


الآيات (۱۰-۱) 


((الکنگت صا © مرت ج © تایب دک © إلمکر ومد ن 
رب لکوت وَالْارضٍ وما نما ورب ملق( کے تا الما ال 
لا ظا من کل شین مارد ای لامعو إل الملا الال ودفوت مكل جانب یا 


. الا ی 5 57 باب کب ان‎ o E 


9۹ 
2 
+٦ 
١ 
2 
1 
۷ 
سک‎ 


غریب الکلمات: 

نت : آي: الملائكة المصطفین لربّهم في السّماءء وأصل (صفف): 
یدل على استواء وتّساو'". 

:2 نے أي الملاتکة تسوق ااب » أو تزجْر وتنهى عن معصية 
اله» وأصل (زجر): يدل على طرد بصّوت!' 

۶ تیب : أي: الملائكة تلو کلام لله عر وجلٌ» وتقرؤه وأضل (تلو): 
دل على ۳ 


2 مارد 4: آي: عات خارج عن الطاعة مُتعَرٌ عن ایرد وأصل (مرد): يد 
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(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ »)٤۹۲‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳۰۱ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۲۷۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 4۸7 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۱). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۹/ ٩۳‏ 44 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۰۱( المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۳۷۸ ((تذكرة الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۸ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ۵۱ ۲). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰8۹8 ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۳۰۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/۱ ۰۳9 ((تذکرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۱). 
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2 


2۷ TE یت ون ںی‎ NE 
5 جا التفسير لمحرر للقرآن کر‎ 


OE 
على تجرید الشيء من قشره أو ما یَعلوہ من شعّره ومنه المارد والمرید که‎ 
تجرد من الخير”".‎ 

الما آلکنل *: أي ھ98۶ EE‏ 
و ھا تال على السّمُوٌ والارتفاع ۲ 
:3 حورا 4: أي : إبعادًا وطردّاء وأصل (دحر) 7 على طرد””". 
خوت 


واب 4: آي: دائم و ا (وصب): علی دوام الى 


تخطف الا ود 


1 


ہت آي : اختلسس واسترّق کلام الملائكة مُسارقة بسرعة وخفةه 
واصل (حطف): یدل علی آشذ الشيء بشرعة واستلاب*) 


5 5 ما ور و ند 1 هل 2 
باب #: أي: كوكبٌ أو شعلة من النّار» وأصل (شهب): يدل على بياض 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) »)557/١1(‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۷ ۰)۳ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰۷14 ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ 10 ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۸۷۷). 
(۲) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (:/ ۱۱۲) 
/٥(‏ ۰0۳7 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۸ ۰۳ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 5 ۸۷). 

(۳) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۰۵ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۲۶ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۰۸ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰1 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۱). 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) ( ۰4۲۹/۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۱۷ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۰/ 17 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۱). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۰۸ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۲۱۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۹۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۱۸ («(التبیان)) 
لابن الهائم (ص: ۳۱). 
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۰ ا ا ات ا 080 ر ۰ بل ۱ ۲ 
لام سور ة الصافات - الآيات > تج وت زوا 


و و ۱ )۱( 
ف شب من و 


اقب فت 4 أي: خا : خارق مض شید الاضاءة» 5 قب و واضاءعته ما یقَمٌ 
NE 0‏ 

مشکل الإعراب: 

قوله تعالی: ار اما لیا نار که 

5 ر فور وت 5 ع ف7 

قوله تعالی: رة آلکرکی ‏ الک راکب بل من (زینة) أو عطف بیان بمعنى 
با الشحاة الدننا یه الكو قت كن 20 راما مالك ات ری نات 

7 ین 0 01 7 سی کی 0 ۳ج ۶ و بر 

بالاضافة: «بزينة الکواکب 0# على آنها بَيانيّة؛؟ لمَا أن الزينة مبهمة» فتقع 
الكواكبٌ بیانا لهاء والمعنی: بأنَّ زينتها الکواکب. وفي قراءة: ۵ بزيئة الک واکب 4 

1 یں 74 س و ١‏ 0 ف 
بنصب الکواکب''؛ فيحتمل أن تكون الزينة مصدرًاء والكواكبٌ مفعول به» كقوله 

5 و یہ 
ها یی تر جاجد لہج 
آي: ٤۲‏ ہ9 0۶۳و" 
پ الکماه الدیا يدل اتعال ای: کواکب الما 
(۱) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۹ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۲۲۰/۳ 

((المفردات)) للراغب (ص: ۰455 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۱۸). 

(۲) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۹۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۷۰ 
((المفردات)) للراغب (ص: 79۰۱۷۳ 4 ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۱۸). 
(۳) قرأ عاصمٌ وحمزة وة #6 بالتنوین وجر «الکراكي یه وقرأ شعبة عن عاصم بتنوین اة 4 

ونصب الكرّاكبٌ پچ وقرأ الباقون 9 بزينة € بغير تنوين وبجر «[الكركبٍ )4 بُنظر: ((النشر)) 
لابن الجزري (۲/ ۰۳97 ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: الاة). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰64۹۷ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 6۲۹۸ ((إعراب 


القرآن)) للنحاس (۳/ ۰۲۷۸ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲/ ۱۱۰ ((التبيان في = 
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المعنی الإجماك: 

سم الله تعالى بالملائكة التي في السّماء تا امتثالا لأمر رها 
و ما ِأمرُها الله تعالى جره والتيتثلو ذکر الله تعالى» سم الله بذلك 
TT‏ 
ووب المشارق. 

ثم بين شبحانه بعد ذلك بعضی مظاهر قدرته في حَلقہ لهذه لمات فقال: 

ا ااا انتا التي ترَونها بأعينكم -أيّها النّاسُ- بالک واکب؛ و حفظناها 
من کل شیطان متمد خارج عن طاعتا يريد استراق لسع 

و ماع الملاتكة في کنا إذا تکلموا بما ام لله 
به فإذا حاوّلوا قذّفْناهم ورَجَمْناهم بالشّهُب والیران من کل جانب من جوانب 
السّماء؛ طردا وابعادا لهم عن استراق م ولهم عدا دائم مستمرٌ فلا 
يَستطيعٌ اعد منهم سَماعٌ الملائكة في السّماء إلا السيطان الذي خطف الحطفة 
من كلام الملائكة بشرعة وه فيه شهابٌ و نافذ. 

موی > 


آي: اق بالملائكة لحي تطلت في اک لربها 7 


= إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۱۰۸۷ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰6٩۱‏ ((الدر المصون)) 
للسمین الحلبي (۲۹۱/۹)ء ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰6۱۸4 ((|تحاف فضلاء البشر)) للبناء 
(ص: .)٤۷١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۹۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱ ((التبیان في آقسام 
القرآن)) لابن القیم (ص: ۰4۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۸٤‏ - 
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کک > 
> لے سورة الصافات - لیات (۱- 
4 


رسم 


كما قال الله سُبحانه وتعالی: 48 وما یت الا له مقام معلوع ٭ ول لنحن الصاو 
[الصَافات: ۰۱1۶ ۲۱16. 
معا میم مرهج مر سر تپ ۳ 7 
وقالخا : 3 وجا ما رک والمف صقا صمًا 4 [الفجر: ۳۳ 


7 و 2 
و جوا سر رای سے ہے ان مت ۳1 
۳۷+ » فقال: لا تَصْفُونَ كما تفت الملايكةٌ عند ربّها؟ فقن 01 
٦‏ 9 الماك عند و او اھ 


= قال الشنقيطي : (أكثرُ أهل العلم على أن المراد بو لس هناء وال اجرّات»» و«التاليات»: 
جماعات الملائکة). ((أضواء البیان)) /٦(‏ ۳۰۱). وینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۳). 
وی و ا ہت .. الله تعالى ذكرٌه اب ہب 
وهم لصارد بإجماع من آهل الّأويل» فلان یکو الذي بَعْدَه تسا بسائر أصنافهم أشْبَهُ 
((تفسیر اہن جریر)) (۱۹/ 4۹۶). ویْنظر: ((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۷). 

ومن قال من السّلف: إِنَّ المقصود بالَّافات الملائکة: عبد الله بن مسعود وابنُ عبّاس» 
وسعید بن جَيير ومجاهدٌ وعکرمت ومسروقٌء وقتادت والسّدّيٌ» والرّبِيع 7 آنس. ينظر: 
((تفسیر ابن جریر))(۱۹/ ۹۲٥)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۵). ۱ 

قال الشنقيطي: (ومعنی کونهم صافيَ: أن یکونوا صُغوفًا مُتراصينَ بعضهم جنب بعض في 
طاعة الله تعالی؛ من صلاة وغیرها. وقیل: نم مود أجنكتهم في الما بتظر ون امراف 
وروي اَل الاو یت خی .. في ضحیح مسلم» وهو وله صلی الله عليه وسلم : «فضَلنا 
على النّاس پثلاث : جُعلت صُفْوفنا کضفوف الملائكة. ۰۰). ((أضواء البيان)) (5/ ۳۰۱). 
برک سک ی اق کک کرت وا ین سا ((التبیان في أقسام القرآن)) 
ا لات ف ۷ اضر ان ما ےھ سورة ان 0ات1 (ص: ۱۲). 

قال ابن جُرّي: (فلوَلصَقّتِ ما ه تقدیزه : والججماعاتِ الصَّافَات» ثمّ احتلف فيها؛ فقیل: هي 
الملائكة الي تفت في السّماء صُفوقًا لعبادة الله. وقيل هون ب من یش اگم فن الصلوات 
والجهاد). ((تفسير ابن جزي)) (۱۸۸/۲). 

وقال البقاعي : (قال تعالى: وا صَدفّتٍ أي: التتمماعات من الملائكة والمصَلَينَ والمجاهدین 
المکملین أنفسهم بالاصطفاف في الطاعة). ((نظم الدرر)) /۱٦(‏ ۱۸۷). 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


في الصف»)). 

وعن یف رَضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((فْصلنا 
على النَّاس بثلاث: جعلت صُفوفنا كصفوف الملائكة» وجُعلّت لنا الأرض 
لها مسجدًاء وجُعلت تریتا لنا طهورًا إذا لم تجد الماء)). 


أي: فالملائكة التي تَرَجُرُ ما يأمُرُها الله تعالى برّجره””. 


أي: فالملاتكة التي تلو ذْكْرَ الله تعالی(“. 


(۱) رواه مسلم (575). 
(۲) رواه مسلم (۵۲۲). 


(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 48۹4» ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰60۲ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: ۰4۲۷ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۵ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 85). 
قال السمعاني: (ذهب اک المفشرين أن المراة بهم الملاتكة ترد الشحات؛ لتسوقه إلى 
الموضع الذي بريه الله تعالى). ((تفسیر السمعاني)) (4/ .)۳٩۱‏ 
ومن اختار ما هو عم من جر السّحابء وآنها تَرْجُرُ السَحاب وغیره بأمر الله تعالى: ابن 
کبزا کت الف تا سیم باه ED‏ یت کن 60ا 
في آقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۰4۲۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۰)ء ((تفسير ابن 
>|>ۃ2: + ناك ہم"( 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ به: تسخیژ الملائكة المخلوقات التي رهم الله بتسخیرها عَلَقَا أو 
فعلا؛ كتكوين العناصر» وتصريف ایح وإزجاء الصّحاب إلى الآفاق): ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۸6). 
وقیل: عن المعاصي بالمواعظ راکفا آو بالذکر اي كلوه ار تلقیهلی اليا 
پنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰6۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 45 5)» ((التبیان في أقسام القرآن)) لابن القیم (ص: 4۲۷ = 
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آي: إن مَعبودكم المُستَحقٌ للعبادة واحدٌ لا ثاني له» ولا شريك له؛ فأخلصوا 


= ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ )۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۷۰۱۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 
.(A® ۶‏ 

قیل: المراد: الملائكةٌ قرا تت الله تعالی وتتلو کلامّه. وممّن اختار هذا المعنی في الجملة: 
الزمخشري» والرسعنيء والنسفيء وابن القیم» والسعدي» وَنمَبَه ابنُ الجوزي للجمهور. 
ُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۰)۳۳/6 ((تفسیر الرسعني)) (7/ ۳5۹ ((تفسیر النسفي)) 
(۳/ ۰۱۱۲ ((التبيان في آقسام القرآن)) لابن القیم (ص: ۰4۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: 
۰ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ ۵۳۰). 

وقیل: الملائكة التي تقراً القرآن. وممّن اختاره: القرطبيٌ» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 41۲ ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 4۳ 8 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة 
الصَّافَات)) (ص: ۰۱۳ ۱۵). 

وقیل: الماد بالملاتكة هنا: جبریل وخته عليه الكلام فيلقي الذكر على الايا ومئن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَ والسمرقندي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن 
سليمان)) (۳/ ٦١٦٦)ء‏ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ .)۱۳١‏ 

قال الواحديٌ: (وعلى هذا: المرادٌ جبریل» وذکر بلفظط الججمع؛ ؛ إشارة إلى أنه كبيرٌ الملائكة» 
فهو لا يخلو م من أعوان وجنود له من الملائكة يَعرُّجونَ بعُروجه. وینزلون بتزوله) . ((البسيط)) 
(۹/۱۹)۔ 

قال الشنقيطي: له تعالی: ات وا 4 [المرسلات: ۵] كمّوله تعالى هنا: «( کات وكا ؛ 
لأنَّ الذَكرٌَ الذي تنلوه لقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينز بالوّحي على با وغيره من الأنبياء 
صَلّواتٌ الله وسلامّه على الجميع). ((أضواء البيان)) (/ ١‏ 0۳۰ 

وقال ابن عاشور: ( اگم و المُردّدون لكلام اله تعالى الذي يلوه من جانب دس 
لتبليغ بعضهم بعضّاء أو لتبليغه إلى الْسلء كما أشار إليه قوله تعالی: طحق دا فرع عن فلوبھم 
قَانُواْ مادا قال رن م لو لق وهو ان اكير © (سبا : 77]... والمراد ب «التَاليّات): مایَتّلونّه من 
تسبیح وتقديس لله تعالی؛ لان ذلك البح لما کانمن من لذن الله تعالى كان کلامهم بها 
تلاوة). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ »۸٤‏ ۸۵). 
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MY‏ ومح سجر ج0 
JOE‏ ۰ سس 
له العبادة وَخدّه ولا ُشركوا به یت( 
روو ی یر 2ی یم و 8 0 
رب السّملوتِ والارض وما يتما ورب المترق O,‏ 
مناسبة الآية لما قَلّها: 
آته لا قال تعالى: من کر لويد 4+ أقام الیل على ذلك بقوله": 
َب لنوت رض ما 4. 


أي : هو خالق ومالك الات الم والأرض» وما هما من المخلوقات؛ 
وهو راز وال لذلك کل 


ورب آلمتترق #. 


ا AE‏ ا ادف موہ 
أي: وهو خالق ومالك ومدبرٌ المشارق) 


)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/٥۹٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷/٦)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۳.۰ 

(۲) ینظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۰۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰4۹9 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۰)1/۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۸۱/۲۳). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۹7 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰0۳ 16 ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ )۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۲). 
قیل: المرادٌ بالمشارق هنا: مشارق الشمس. ومن قال بهذا المعنی: ا والكرماني» 
وابن عطیةء والقرطبي وابن جزي. ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4٩‏ ((تفسیر الکرماني)) 
(؟/ ۰۹۷۰ ((تفسیر ابن عطیة)) (5/ ۰40۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳ ((تفسیر ابن 
جزی)) (۱۸۸/۲). 
قال الماوزدي: (فيه [أي: المشارق] وجهان؛ الأوَل: قال قتادة: ثلاثمئة وسٹّونَ مشرقا؛ 
والمغاربٌ یل ذلك تَطلمُ الم کل يوم من مشرق؛ وتغزب في مغرب. . قاله الي 
الثّاني: نها مت ونمانون تشرفا طاح کل يوم في مطلع حت تنتهيّ إلى آخرهاء ثم تعود في تلك 
المطالع حتّی تَعودَ إلى أوّلها. حكاه یحبی بن سلام). ((تفسیر الماوردي)) /٥(‏ ۳۷). ويُنظر: - 
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وی من کل شیطان مره عات في الس يريد استراق 
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۳ 


= ((تفسیر يحيى بن سلام)) (۲/ ۸۲۳ ((تفسیر عبد الرزاق)) (۳/ ۸۸). 

وقال الألوسي: (إن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحدّاء كانت مئة وثمانین» وان نظر 
إلى تغایرهما كانت ثلائّمئة وستین» وفي هذا إسقاط الکسر؛ فان اس السّمسية تزید على 
ذلك العدّد بنحو ستة یام ((تفسیر الالوسی)) (10/۱۲). ویْنظر: ((تفسیر الكرماني)) 
٠ ۰٩۷۰ /۲(‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي /٢(‏ ۷٤٥)ء‏ > ((تفسیر الألوسي)) (58/5). 

قال ابن جریر: : (قوله: ورب آلمترن 4 یقول: ومدبّرٌ مشارق الشمس في الف والطّیف؛ 
وتغاربھاء والقيّمُ على ذلك ومُصلځ) (تفسیر ابن جزير)) (180/۱۹). 

وقيل :گل وضع أشرَقّت عليه الم فهو شرق وگل وضع عَریّت عليه فهو مغرب كاله 
آراد جمیع ما أذ شرقت عليه الس . يُنظر: ((نفسیر الشربيني)) (۳/ زر 

قال الرازي: (ویحتمل َْ يكونَ المرادٌ مشارق الکواکب؛ لاد لكل کوکب مشرقا ومغربا). 
((تفسیر الرازي)) ٠ )7١577/557(‏ وينظر: ((تفسیر ابن كثير)» 5/10). 0 

واختار ابن عشيمينَأنّ لمشارق عام تشمل مشارق الشّمسِ» ومشارق القمرء ومشارق جوم 


قاری كل ايقن . يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سو ام وا )) لعي : ۰۹ ۹). 


(۱) بنظر: مت این تجریر)) (۱۹/ 6۹۷ e‏ ابن کفیر)) فارک جو ان عاشور)) 


(۸۸/۲۳)۔ 

رای من الک وکب راک علی ال خر. ارگ العروس)) للزبيدي (/ ۱۵۷). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲۹/ 4۹۸ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰1 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۲/ ۰0۱۹۵ تھی السعدي)) (صس: ۷۰۰). 

قال الرسعني: (9 وتا 4 مَحمول على المعنی» تقدیژه: إِنّا نا الكواكبٌ زين للگماء - 
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نت ات وین جيم 46 [الحجر: ۱۷]. 
وقال وج تا وَلْعَدَ ی لسع ال بمصییح وجعلتها جوم سین 4 
[الملك: .]٤‏ 


زی وو 


لا سود ای الما ]] عل وسَذُفون من OIE‏ 


ناو 020 ن مارد 4 [الصّاقَات: ۷ أي : خفظناها حفظاه 
فقيل AT‏ (؟ فلمّا تشر ایغ إلى تعرفة هذا الحفظ وتَمرته وبيان 
كيفيّته؛ استأئف قوله۱): 


3> 


گنا قال تعالی :کہ عو نسم لَمعَرُولُويَ 4 [الشعراء: ۲۱۲]. 


= :3 وحقا نگل کَیطلن #. وقیل: المعنی : وحفظناها حفظا) (تفسیر الرسعني) (1/ 6۲4 
وقال ابن عاشور: (معنی کون الکواکب حفظا من الشیاطین: أن من جملة الكواكب لش 
۳ ترجم بها الشياظية عند مُحاوّلتها استراق ا ار 0 عن الطاعة» الذي 
لا ابس الطاعة ساعة؛ قال تعالی: وین هَل أل E‏ أ على نا 4 [التوبة: ۱۰۱]). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰٩۰‏ 41). 

(۱) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۲۱/۱۳). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹۲/۱۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۰۰6۹۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 0۵ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰1 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۰۱۹ ۰۱۹۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۰ 
تس امن فافر 1570000 )رسو ای تین موه الگ ناس )من 0 
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BONE 

وعن عائشةً رضي الله عنهاه قالت: سَمِعتُ رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
رك الملائكة رل في العَنان ۵ئ و الامر قضيّ في 
اسّمای فتسترق الشَّياطِينُ المع فتَسمَعُهه فوحیه إلى الكهّانء فیکذبون معها 
مت كذبة من عند آنفسهم))۷. 

وعن عبد ار بن ماس رصي اه عنهماه » قال: أخبرني رجل من أصحاب 
اب صلى اله عليه وسلّم من الأنصار: ((أنهم ما هم جلوسٌ ليلة مع رسول 
الله صلی الله عليه وسم رُم جم فاستنار فقال لهم رَسول الله صلی الله عليه 
نون ماذا کم 2 تقولونَ في الجاهاية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: ا ورسوله 
أعلم؛ ول ول الیل رجل عظیم ومات رل عَظيمٌ! فقال سول اللہ 
صلی الله عليه وسلّم : فانھا لايُرمَى بها لوت أحد ولا لحياته» ولک رین تبارك 
وتعانی اسفه ذا قضی آمرا سبح کان كا يكم اهل اق این 
کرو اس یم لبيك اهر هده كماد فا فان اندي يلون اه 
العرش لحَمَلة العرش: ماذا قال ریُکم؟ فيُخبرونّهم ماذا قال» فيَستخيرٌ بعض 
آمل مات ا الخبَرُ هذه الماءَ الڈّنیاء فتخطف الجن السّمْعَ 
فیقذفون إلى آولبائهم ویرمَون به» فما جاؤوا به على وجهه ےتور اک 
ون | 

وعن ابن عبّاس رَضي ال عنهماء قال: ((کان الجن يَسمَعونَ الوّحي فیستمعون 
الكلمة ونان را عَشرّاه فیکون ما سمعوا ره باطلاه وکانت 
جوم ار ا ف ذلك» لک تمه لعل ال علیه وسلم كان آحذهم 
(۱) روا البخاري (۳۲۱۰). 


(۲) أي: یَخلطون فيه الکذب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /۱٤١(‏ ۲۲۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۲۲۹). 
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بط 


0 ا التفسير المحرّد للقرآن الکریم > 2 


۶۳ 


لا یأتي مَقعَدَ إلا رمي بشهاب يحرف ما آصاب فكوا ذلك إلى ایلیش, فقال: 


ما هذا إلا من آمر قد حدّث! بت جنوک فإذا هم بای صلی الله عليه وسلم 
و E‏ فأتوہ فأخبّروه. فقال: هذا الكت الذي حدث في 


الأرض))”". 
دون من کل جا € 


۳ وو کے ے‫ 3 2 
آي: وهم پرمون رما شدیذا بالشهب من کل جهة منّ السّماء. 


کم فا فان اقا درن الجن: وتا لس سم فرجدکها مت عرسا 


(۱) آخرجه الترمذي (4 ۳۳۲)» وأحمد (۲4۸۲) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسَنٌ صحيحٌ. وصصّحہ الألبانُ في ((صحیح سنن الترمذي)) (۳۳۲4) 
وصح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ .)٦٦١‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۰9 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰9 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ 7 ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۱۹۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۰)ء ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ .)٩۳‏ 
واغثلف هل كان هذا القذف قبل المبعث» » أو بعدّه لا المبعث؛ على قولين» والجَمعْ بين 
هذین القولين: آن الْرَّمَىَ ي بجوم كان موجودّا قل مبعث الب صلّی ال غود » فلمّا 
بُعث شدّد ذلك» وزید في حفظ السّماء وحراستها؛ صوا لأخبار الغیوب. وممّن اختار هذا 
القول: الزهري» وابن فب والسهيليٌ» والرازي» والقرطبيٌ ونسَبّه للأكثرينَ. واستحسّنه ابن 
کسی ا ((تأویل مشکل القرآن)) لا قتيية (ص: 4۲ ۰6۲ ((الروض الات لاسهيلي 
۷ ۳۰۲ ((تفسیر الرازی)) (۲۲/ ۰6۳۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (10/۱۵) و(۱۹/ ۱۳ 
((فتح الباري)) (۸/ 1۷۲). 
ےت ور ےت رت ہت 
السّمع؛ ذلك قاد السك ون رو مت -أعني: من استراق السّمع- 
بقايا در بدليل وجودهم علی دور في بعض الأزمنة» وفي بعض البلاد). ((الروض 
الأقف)) (۷/ ۲ ۳۰ 
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YIN 7 2‏ 
ة الصافات - ا لیات (۱۰-۱ تی لت 
سور الضافات ‏ الايات )47> ONE‏ 


7 ریت یک سے روط ہے مرو م 


شدیدا وشهبا # وکا ها تمد متا ماود قلود لمع فمن سکیم الان مد لم شبابا دا 4 
[الجن: ٩۰۸‏ ]. 

OG عَذَابُ‎ E 3 

ا حورا 

أي : قفون بالشهّب؛ طردًا وإبعادًا لهم عن الؤُصول إلى السّماء لاستراق 


00 


۳ 


وف ماب وم . 
ب واصتٍ 


۶ 2 2 5 
آي: وللشیاطین عذاب دائم مستم(. 


(۱) بُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۰۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ )۰ ((تفسیر السعدی)) 
۱۱۱۸ ی اش ره لمات( ۱۳4 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۰۲ ۵۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰0 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۲/ ۱۹۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۳). 
قیل: هذا العذابٌ في الاخرة. ومعّن قال بذلك: ان كثير» وابن عاشور وابن عثیمین. يُنظر: 
((تفسیر ابن كثير)) (۷/٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 6۹۳ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصَّافَات)) (ص: 4 
وقال الواحدي: (قال مقاتل: يعني دائمًا إلى التّفْخة الاولی» فهي تجرخ ولا تفثل. فقد بين 
مقاتل أن المراد 07ھ۵9۵" ((البسيط)) (۱۹/ ۲۰). وینظر: ((تفسیر مقاتل بن 
سلیمان)) (۳/ 1۰۲) ولیس س ھکد الاولی. 
وقیل: في الڈُنیا والاخرة. ومتّن قال بذلك: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
لبقاعي (٦۱۹۸/۱)ء‏ (تفسیر أبن عثيمين- سورة الصّاقات)) (ص: ۳۰ 
قال ابن عثیمین: 027 في هذه الذّنيا بهذه 21 تشه في الآخرة بالعذاب الدائم). 
سر اوه سي سورة الصَّافَات)) (ص: ۳۰ 
وقال البقاعي : وب 4 ب أي : في الذنيا بهذا وبغيره» وفي الآخرة) ۰ نظم الدرر)) (۱۹۸/۱). 
قال ابنْ الجوزي: (وفي (الواصب» قولان: = 
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يي ص بح : ص 
CY‏ حا التفسير المحرَّر للقرآن الکریی)) 4 


ہر اا ۱ک مح بو ی رے نه کے وعم ہےہ ریہ 

كما قال تعالى: #وفوريك لتحشرتهم وال ١‏ یت ثم تحضرنهم حول جهن 
چنیا * ثم نیعت من کل شيعة انبم اد عل ان دا : * ثم لحن آعم لت هم 
٤ ۳‏ 0ھ 


2 الامن وت امه عم شبات ات ب O‏ 


20 


۳ 
سے 
3 2 


أي: لا یسم الشياطين شَينًا من الملا الأعلى إلا من تلقف واختلس منهم 

كلمة واحدة بشرعة وخفیة( ED‏ 0 
= أحدٌهما: أنه الدَائم. قاله: ابنُ عبّاس» ومجاه وعکرمق وقتادة والفرَاءُ وابن قتئبة. 
والاني: 0 الموجع. قاله آبو مات ا ((تفسیر ابن الجوزي)) (۵۳/۳). وینظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۰6۳۸۳ ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹ ۳5). 
وعزا الشوكانيٌ القول الأوَّلَ إلى جمهور المفَسّرينَ ظا ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 440). 
قال الواحدي: (قوله: وم عَدَابُ وَاصِبُ 46 قالوا كلهم: داتم ... ومن فسّر الواصبٌ بالشدید 
و[الموجع]ء فهو معنّى ولیس بتفسير). ((البسيط)) .)۲١/۱۹(‏ 
وجمَعَ البقاعي بين المعنيين السَابِقَين؛ فقال : واب 4 أي : دنم عرض مُوجعٌ كير الإيجاع» 
مُواظبٌ على ذلك ثابتٌ علیه). ((نظم الدرر)) .)۱۹۸/۱٦(‏ 

(۱) قال الشنقيطي في قوله تعالی: #وَحَفظتها منک شین نیو 0 الا من اسر اسم ابع باب 
مي من سورة الحجر ۰۱۷1 ۱۸]: (قال بعض العلماء: هو استثناءٌ مُنَقَطِمٌ وجزّم به الفخرٌ 
لا أي: لکن من استرق اھ -أي: الحَطفة در ےچ 
تعلق : يط کل کب ٭ ورا وم ات ب وَاصِبٌ ٭ الامن حف الخطقة اد ابع شاب اقب #4 
وقیل: الاستثناء ء مُتَصلٌء آي: عفظنا الگماءَ من الشياطين أن تَسمَعَ وت 
لے امن اسر لق نع یه فا لم نحقظها من أن َسمَحَ لخبر من أخبار السّماء سوى الوحي» فا 
الوَّحيُ فلا لقوله تعالی: هن المع لَممرُوبُونَ # [الشعراء: ۲۱۲]. قاله 
لقرطبيٌ؛ ونظیژه « امن خلت 6 الآية؛ فاته انا من الواو في قوله تعالى: لام ال 
ما 6 الآية). ((آضواء البیان)) (۲/ ۲۵۷). وینظر: ((تفسیر الرازي)) (۱۹/ ۰۱۳۰ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۰/۱۰). 
وقال السمعاني: (قوله تعالی: 9 من کیت ة ىہ قال أهل التّفسير: هذا استثناء منقطغ» = 
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رح 


۰ 2 بح 2 


سورة الصافات - الآيات )٥-۱(‏ ) 
77 ی 

EES‏ وت ا 

فیتبعه شهات متو قد نافذ. 


= ومعناه: لكنْ من خطف الخُطفة). ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ ۳۹۳). وینظر: ((تفسیر الكرماني)) 
.)٩۷۱ /۲(‏ 
وقیل: الاستثناء صل ومن اختاره: الزمخشريٌ» والبقاعي» والألوسيء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسیر الزمخشري)) (۰۳/4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۰۱۹۸ ((تفسیر الألوسي)) 
)1٩/۱۲(‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة لصَافات)) (ص: ۳۰ 
قال ابن عثیمین : (اسنٹنی من تفي سماعهم إلى السّماء اي یف الخَطفةً فهو یس » فیتبعه 
شهابٌ ناد فيه رهه أو يحرقه أو نله وم ينجو من هذا الها إذا آراد لله عرو جل 
ویصل إلى الكاهن ويُوحي إليه ہما سیع ء ثمٌ الکاهن يكذبٌ مع ما سمع کذبات كثيرة؛ مئة کذبة 
أو آکثر أو أكَلَّ. .. فصار لاط فة نام قشم لا یمکنه السَماع إطلاقاء وقسم يمكنٌ أن 
1 يسع على سبیل الخَطفٍ ويحرقه الاب والقسم الا يَسمَعْ مَعُ على سبيل الخطف ويّنجوء 
وکل هذا بإذن الله عر وجل وارادته تبعّا لحکمته). اق وس شور الا ات٤‏ 
(ص: ۰۳۰ )7١‏ بتصرف. 

)١(‏ بنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۵۰۱۸ ((تفسير السمعاني)) (4/ ۰۳٩۳‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(٦۱۹۸/۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۳‏ 
قال القرطبي: (يَسترِقٌ الواحدٌ منهم شيئًا مما يتفاوَض فيه الملائكةٌ مما سيكو في العالم قبْل 
أذ تفه ھا oa‏ لخمّة آجسام الخياطين فیرجمون امت حيتئذ). ((اتفبليز 
القرطبي)) (۱۵/ 51). 0 ۱ 
وقال ابن كثير: (هي الكلمة يَسمَعُها من السّماءء فيُلقيها إلى الذي تحتّه» ويُلقيها الآحَرُ إلى الذي 
تحته» فرُبّما أدركّه الشهاب قبل أن يُلقيّهاء ورُبّما ألقاها بقدَر الله قبل أن ا يأتيه الشّهابٌ فیحرقه» 
فيَدْمَبٌ بها الآخر إلى الکاهن) E‏ کروی 
وقال ابنٌ عاشور: (الَّاقبُ: الخارقٌ» أي: الذي رل فبا في الجسم ےت أي: اقب 
له. وعن ابن عبّاسٍ: الشَهاب لا يقل الشيطان الذي يُصيبُه ولكنّه بحترق ویخبل» آي: تس 
قوامه تزول خصانشه فان لم یفسلف ۰ يُصبحٌ غيرٌ قادر على مُحاولة استراق المع مر 
آخحری» آي: إلا من تمن من ال إلى محل بس فيه كلمات من کلمت الا لاعلی 
یرف بشهاب بَقَنه فلا یج إلى حيثُ صدّر). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۳). وینظر: 
ا الدرر)) تلبقاعي (۱6/ ۰۱۹۸ ۰4۱۹۹ ((تفسیر ابن عتیمین- سورة اف 
(T°‏ 
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ص کک 1 رح 
ہو حكككئ 


كما قال تعالی: إلا من أرق نع بح شا تی 6 [الحجر: ۱۸]. 

وقال سُبحانه: 98 ون لس السَماء رها مت عرسا سيدا وشا ٭ وأا 
دا مود لمع فمن یسکع ان بد له ش ابا رَد 46 [الجن: ۹۰۸]. 

ون آبي هريرة رضي اله عنه» قال: لد نب الله صلی الله علیه وسلّم قال: 
((إذا قضّى الله الأمر في السّماء ضَرّبت الملائكة بأجنحتها+ خضعان لقوله كأنّه 
سلسلة على صَفوان"» فإذا فرع" عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ریکم؟ قالوا للّذي 
ندال وهو العلل الك تا مُسترق السمع» وه ن الشمع هکذا: 
بعضه فوق بعض -ووصف سُفیان كف فحَرَقهاء وبدّد ی أصابعه- فیس 
الكلمة فیلقیها بج شض ےت کہ 
لسان السّاحر أو الکاهن» فربّما أدرّك لشهابٌ قبل أن لقیها» وربّما آلقاها قبل 
أن ید رکه تیک مهاب لب فیقال: آلیس قد قال لنانيوة کذا وکذا: کذا 


م و 2 0 
وكذاء فیْصدق بتلك الكلمة التي سَمعَ من السّماء))). 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالی: چ مسوم الله بمخلوقاته يُومئٌ إلى التّنويه 
ان تم به من حت هو دال على عَظيم قدرۃ الخاق» أو کون مرج 
اللہ ۾ تعالى» الله تعالى لا يَحلف بشَيء من خلقه الا کان هذا ای * من أعظم 


سم 


آياته» فیکونْالعلف بهذا المخلوق مُتضَمّنَا الکلف بآيات الله عر وجل التي هي 


(۲) الصفوان جر الاملس. ینظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4۱/۳). 
(0) فرع أي أزيل السو . پنظر: ((شرح القسطلاني)) (۷/ ۱۹۲). 
)٤(‏ رواه البخاري .)٥۸۸۰(‏ 


(۵) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)۸٤‏ 
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AOE 
2 و کت ۔‎ 
فعله؛ لأن عظمَ المخلوق يذل على عظم الخالق.‎ 

۲- في قوله تعالی: لت صمّ 4 حلفه سُبحانه ہما شاء من خلقہ؛ لا 
المالك كما o‏ *بما شاء؛ أَرَأَيْتَ أمْرَ الله تعالی الملائكة آن 
تسج لاد والشّجودٌ لغير الله شرك؟! لكي له مرب شاء. ریت مر إبراهيم 
الیل یه لس ونامآ لیخ ریخ ابنه من أعظم الكبائر؟! وصار 
بأمر الله طاعة لله عر وجلّ؛ كذلك الحلف بغير الله شرك؛ ولكنْ مع هذا فللّه أن 
0 9ت 


۴ في وله تعالى: کح )اما به نوات ث باعتبارها 
جماعات» ماغات موت فالملافكة علیهم الصّلاة والسَّلامُ جماعاتٌ 
مختلفت كل جماعة لها وظيفة من وقد أَحَذٌ الرّائغونَ بهذا الاشتباه -أي: 
تأنيث الملاتكة- وقالوا: لد الملائكة بناثٌ الله؛ ولهذا تُذْكَرُ بصيغة الأنی! 
ولکن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبیه؛ فان الله تعالی کر الملاتكة 
بصيغة 0 #والمکیکه َو جمد رم وستعفروت پ4 [الشوری: ]٥‏ 
ولم يقل: « سبح بحمد رهن 07 

جس له الس 
على قول في التفسير-» وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة یه وعلى فضيلة 
القرآن حیث لوه الملاتكة©. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصَّافَات)) (ص: ۱ 
والقاعدة له لا يکود الق إلا باسم معظم. ینظر: ((قواعد التفسیر)) للسبت (ص: .)٦۷٤‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سور الصاقات)) +7 ۱ 
(۳) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۰). 
)٤(‏ ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 


< ص کک : ص 
558 حكككئ 


۵- في قوله تعالى: ً۰ تمد أ هم التوحيد؛ لان الله تعالى أَقسَم 
بالملائكة على ثبوت هذا التّوحيدء ولأنَّ الله تعالی أكده بثلاثة مُؤكدات : (القَسَماء 
نی لام 


-٦‏ - قول الله تعالی: 3١‏ ر ب توب وا وه اج تج به على کونه 
تعالی خالفًا لأعمال العباد؛ لأنّ أعمال العباد موجودة فيما بيْنَ السَمَوات 
والارض, وهذه لا دا على أن كلما حصل ناوات والارض فا رب 
ومالکه؛ فهذا يدل على أنَّ فعلّ البد حصّل بلق اف 

۷- التَّلازْمُ بيْنَ توحيد الألوهيّة وتوحيد الرّبِوبيّة؛ فإنَّ قوله تعالى: ¥ رت 
الوت لاض وبا تا # بعد قوله: ی إکھکر ِجد 4 کالدلیل على توَخده 
بالآلوهيّة اہ وذلك أله إذا كان َو الب لمأن يكونَ را في الا لوهیّ 
كما قال تعالى: ی الاش عبد وا ریخ یی - ۳۳ حول من ملكي 6 [البقرة: 
۱ فکیف تعبد ون گے من لم یخلفکم ولا خان 80 

۸- في قوله تعالى: لا رب تون ولا وما ْم الإشارة إلى عظم 
المَمَوات والارض وما ما لذن الله أضاف ال و إليها في مَقام إقامة 
الخجت » وهذا يذل على عظمها تھا لمظمها صارث کالدّلیلِ المُلزم لتوحید 
الألوهيّة». 

e کک‎ -۹ 


5 م 


رط رس اہ سس دا سورد الصافات )لم0 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۳۱۷). 

6ع رمق ا فم CNS‏ 0۳۳۰۰ 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۰۲۳ ۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


SOE 
لا یرون فيه شيا منیا لكان في ذلك شيءٌ من الإیحاش» ولكنّ الله تعالی اعتتّی‎ 
۱ . بهذاء فزیته لهم‎ 

۰- في قوله تعالی: انار امآء ا نیا بح بت الکراکی * وَحفظا منک شَیطنِ 
مار ب جكل بحا المصابيح زی لظاجرها بای بالحراسة من الط 
فهي زين الظاهر والباطن©. 

۱- قول اله تعالی: او اه لديا برِسةٍ الکراکی * وَحِفْظا منک شین 
مر رد » فيه سوال: الشَِّطانٌ مخلوق من الا قال تعالی حكاية عن إبليسّ: 

خَلقت ين کار 4 [الأعراف:؟١]»‏ وقال: ت 
[الحجر: ۷ وأخبر أن الشّْتَ تَضُوُهم وئحرقهم. فکیف 

الجوابٌ من وجوه: 

او جه الأوّلٌ: أنه أضاف السیاطینَ والجانَ إلى اللّار حَسَبَ ما أضاف الانسان 
إلى الراب والطين والفخار والمراد به في ج الإنسان ن أله لطین ولیس 
الادمی ص خی لكنّه كان طینا؛ كذلك الجانٌ كان نارًا في الاصل ۳ 
وہ تر دی بت مق تقول الدع ہوا کیان یا 
تبق في الإنس على ما هي عليه قبل خلقهم منهاء والانش خلقوا م هن الط 
ال کک 


ظا رم ات کته شر الصافات ۷ص0۳۰۰ 

(۲) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (4/ ۱۳۷۷). 

(۳) ینظر: ((لقط المرجان في أحكام الجان)) للسيوطي (ص: .)١9‏ 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) (۱۱۱/۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يد ص کک 1 رح 
نو حكككئ 


فإذا ولك تیان الشّهُب إليهب وتنك لات ام حالا منهم؛ لا جَرَمَ صار 
الأقوى مُبطلًا للاضعف. فالسّراجٌ الضعيف إذا رج في ار القَويّة اه یتطفی 
فكذلك هاهنا". 

الوّجِهُ الثَّاتُ: أنه وان كان الجن من نار فاته لیس نارًا خالصة©. 


ےو 


5 7 1 رز و رب ر و 
۲- قول الله تعالى: 38 مظاكل شین مارد # في وَضْفْه بالمارد إشارة إلى 
بے ےت 


(۳) 


رضم اباب و الم مارا مج تلف 


رصل 


وی تعالی: :3 لامعو لی الما ال وَيعَدَهُونَ من کل جانب ٭ حورا 
و ات وی رج کرت ن الله سُبحانه وتعالی قد يُعطي هذه 
الاجسام اللطیفةً قدرة يَصلُونَ بها إلى السّماءء ٥‏ 0 
لسّماء؛ وآن لدیهم من القو ةماهو أشد من قرّة البشر ذوي الاجسام الکثیفة. 
my‏ 
۲ 000" ۰ 
۵- في قوله تعالی: عون منک بانب 0 حورا 4 أ الشياطينَ انش 
هد لان ل السَّماءَء أو تقد فیها؛ ولهذا لوت لابعادهم دور 


.)۳۱۹/۲۲( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۱۹۹). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۱‏ 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصَّافَات)) (ص: ۳۳). 
(۵) پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۳). 

)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


-٦‏ قوله تعالی: لمعب وا أي دام وفیه لبط مکلفون. 

۷- في قوله تعالی: 3 إِلَامَنخَيِفَ لطم نع اب 5 مب أن هؤلاء الشَّياطينَ 
لا يَسّمّعون إلى الملا الاعلی السَّماعَ الکامل بحیث ينالونَ مُراذهم؛ بسَبّب هذه 
الشهّب التي تحرقهم. فلا يستطيعٌ الواحذ منهم أن يسم سماعًا كاملا يُصغي 
إلى الملا الأعلّى كما يُصغي الانسان إلى شيخه وإلى مُحَدّلہ بل تجذهم یأتون 
إل اا ا ن ا شم و دی أن يكوة هالک ثيل وتان لأنها 
کو 30 

من الث با 

20 أن قاط قد تأي بر الصماءا لقوله: :3 الامن کیت الط ی 
E‏ قائل: إن الله قال: ‏ الامن وت الم َه » شم قال: َنِم 
شا 2 26 2 
رڈ د 

7 و و 

فالحواب: قد دنت الوم الا خری ی على أنه قديّصل إلى مراده» فيصل 
الی الکاهن قبل آن یذ رکه الشهات“ 

۹- في قوله تعالی: .باب اقب قب أن الا أجسام؛ له لا 
lS 2‏ 
3 و > ی ۔ 3 3 57 کے 0 
اجسام لطيفة تخترق الاجسام الكثيفة؛ أجسام البشر؛ ولهذا قال النبيٌ عليه 
الصلاة یی ((إنَّ الشَّيطانَ حر تد مجری 000 أي كما 5 
(۱) يُنظر: ((تفسير أبن عثر ۳۳ س۳ر 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۲). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳). 


)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۳۹) واللفظ له ومسلم (۲۱۷۵) من حدیث صَفيّة بنت خی رضي الله 
عنها. 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


أجسامٌ لطيفة تخترق الأجسام الکثیفة۱. 

بلاغة الآيات: 

) 5 قوله تالى: وب سا دای نز + الیب‎ -١ 

- فاتحة 2 مُناسبة لأغراض السورة؛ وذلك بان تچ بالمَلائكة مُناسبٌ 

لإثبات ال حدانية هلان الأصنامَ لم ھ2 لھا مُلائکٹ وال تا تم الملائكة 

ا هو الال الق لت لاک من مجملة التخلوقات الال ها على 

٠‏ الخالق ون القَسَمُ بها آشرّف المَخلوقات العُلويّة ثم لد لفات 

أي أت في لق بها مُناسبة للأغراض المَذكورة بَعْدَها؛ فالصافَاتُ 
عَظمة رها والرّاجِراتُ يُناسبُ قَذْفَ الشياطين عن السَموات 
ويناسبٌ 0 ر الكواكب وحفظها من آن يدرك ا ۳۳ ويناسبٌ 
جرا الس في المَحشَّرء والثَالياتُ ذكرًا يُناسبٌ أحوال الرّسول والژّسُل 
علیهم الصلاة والسّلام وما ا به إلى آقوامهم. وفي الافتتاح انت 
تشويقٌ إلى معرفة الثقسَم عليه؛ لیقبل عليه السام بشراشره -أي: تو 
حرصّاو مح فق ستکعّث فاتحةٌ الشورة أحسَنَ وُجوه بان وأكمله". 
- والقسَم لتاکید الد تأکید؛ لاه مُفتضی انکارهم ال حدانتت 
وهو فَسَمٌ واحدء والمْقسَم به نوع واحد مُختلف الأصناف. وهو طوائفٌ 
منّ المّلائكة» وعطف هذه الصّفات بالفاء يَقتّضي أنَّ تلك الصّفات ثابتة 


م2 
م2 


يناسبٌ 


5 ۰ 07 و جات 8 
لمَوصوف واحد باعتبار جهة ترجع إليها وَحْدَنه وهذا المّوصوف هو هذه 
ےہ 2 3 2 اص ہے تی یر بن 2 تن 
الطوائف منّ الملائكة”". 

EAMES وم اه یاس‎ EES 


(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۸۲ ۸۳). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۸۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


AOE 
قوله: ولتت صَنَا # وَضْفُ المَلائكة بهذا لوصف يجوز أنْ یکون‎ - 
على حقيقته» فتکونٌ المّلائكة في العالم لغلوي مُصطَفَةٌ صُغَوفًاء وهي‎ 
وت ُتقدم عضها علوي تعض باعتا رات جر ی ا‎ 
والقرب. ويَجور أن کون كناية عن الاستعداد لامتثال ما یلقی إليهم من أ‎ 

الله تَعالى؛ قال تعالى حكاية عنهم في هذه السّورة: # ول سا 86 
تع اتی 4 [الصَافات: ١56‏ ]. 

- قوله : ّا 4 وکر # مضتران مُوکدان لما قبلهماه آي: صفا بَديعَاء 
ورَجْرًا بلیفا . ودک ) في قوله :تکیت و مفعول (الالب ت)» وهو 
أيضًا مَصدر مُؤكَدٌ لما + فان الاو من باب الذّكرا". 


- وما تفه الا في هذه الآيات من ترتیب مُعطوفها يجوز أن یکون 7 ترتيبًا في 
المَضل؛ بان يراد أذ جر وتلاوة الذكر أَفضَلِ مِنَ الصّف؛ لأنَّ الاصطفافٌ 
مقدّمة لھاء ووسيلةء والوّسيلة دون لاله وأ تلاوة الذكر آفضل 
مِنّ الرَّجرء باعتبار ما فيها من اصلاح المَخلوقاتِ الم زجورة بتبليغ الشرائع 
8 2 ھ2 7 7 3 ے2 2 
إن كانت الثّلاوة تلاوة الوّحي المُوحى به لِلرْسُل» أو بما شتو عليه الثّلاوةٌ 
من تجا الله تعالی؛ فان الأعمال تقاض كارة کال متعلقاتها؛ فیکون 
2 5 204 ع 71 ۳ 1 ع .عو و و 

من باب الثرني من الأذني إلى الأعلی» وإمّا على العکس أي: یمن أن 
٣ب‏ 8ھ" » فیکون من باب التقديم والتأخيرِ؛ للاعتناء باه 
وما هو آولی بالعناية وأجدر بأن يقرع ع الم 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (77/ .)۸٤‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۸۳). 


(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰6۳۶ ((تفسیر البیضاوی)) (0/ )۰ ((تفسیر آبي حیان)) 
۸ ۰ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۳ ۶ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ «(A‏ = 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


1 7 > ہے 2ے ہہ مس هر موص و مر ور 

۲- قوله تعالی: لال کرد * رب لکوت والأرض وما تما وب لمرن 4 
- جملة لان لهك لو 3 جاب القَسَم وفائدثه تَعظيمٌ ال یب تاو تا کید 
المق ۵۹8 ی9۷۷ 9 '0""۰۰ 
قاھ من ھکد اٹ و منّ البُرهان في قوله: 3 
اتسوك الاش وما ما ور المتترق + فان وجودها وانتظامّها على هذا 
0 0 
وَحْدّتہ ومَناط التّأكيد صفةٌ (وَاحة)؛ لا المخاطبین كانوا قد عَلموا أنَّ لهم 
إلهاء ولکنهم جعلوه عد آلهت فابطل اعتقاذهم باثبات آنه واحد غیز مُتعدد 
وهذا نما يقتضي تَفي الإلهيّة عن المُتَعَدّدِينَ» وأمّا اقتضاؤه تَعيينَ الإلهيّة 
لله تعالى فذلك حاصل باتهم لا نرود أن الله تعالی هو الرَّبّ العَظيم» 
ولكنّهم جَعلوا له شرَكاة» فحَصّلَ الم في مُفهوم الإله؛ فإذا بطل اد 
تكد انخضار الا ةف زب والخد هو اله ال 

7 4 کس ر م مسر ےم مد وس رر ر م ل مه 2 
- قوله: 3 رب الوت والاض وما ینیما ورب المتدرق 6* أ نكي لق 
عن وحدائيّة الله تعالى بالاستدلال على تحقیق ذلك الاخبار؛ لأنَّ القَسَمَ 
لتأكيده لا ینم المخاطبینَ؛ لأنّهم مکذبون مَن بل إليهم القَسَمَ؛ فالجملة 
= ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ 55 ۲). 
قال الشنقيطي: (والأظهَرٌ الذي لا یمه إشكال: أن الر ت بالفاء لد الريب الذكريٌ. 
والاتیان بأداة الترتیب لمجَرّد الرتيب الذكريّ فقط دود إرادة ترتيب الصّفات أو المَوصوفات: 
أسلوبٌ عَربِيٌ معروف جاء في القرآن في مواضع» وهو كثيرٌ في کلام العرب). ((أضواء البیان)) 
(/۳۲۰). 


)١(‏ ينظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰6۵ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۱۲ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۰۰۸۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


IE 


استتناف بیان ليان الإله الواحد. مع إدماج الاستدلال على 7 تعیینه بذكر ما 
هو من تحصائصه المُققضي رک بالإلهية» فقول :8 رب لمعو ولا »4 
خبر لمبتدا محذوف -على قول- جَرَى حذفه على طریقة الاستعمال في 
ذف الست د له الكلام لور بعد هدم بحديث عه الم کین مع 
غلوهم في الشرك لم يس جَرّؤوا على اذعاء الخالقيّة لأصنامهم» ولا تصرف 
في العوالم العُلويّةه وكيف ییون إليها وهم لَقَى -أي: مُلقُون؛ لهَوانهم - 
على وجه الأرض» فكان الله بالخالقيّة فحَم حُبَة عليهم في بُطلان 
إلهبّة ة الأصنام» وشمل و لوب رض وما هما 46 > جَمِيعَ العوالم 
المشهودة لاس بأجرامها وشکانها والمّوجودات فيها"". 
- واعادة 24 0ت 4 في قوله: الم 6 لغاية ظهور آثار الرّبوبيّة 


وٹ و 


فیھاء وتجدوها کل یوم مع کل سروق . 

- وتخصیض التشارق بالذكر؛ لاه أحوال مشهودة کل و ولأتها مطالع 
الأنوارء والإبصارٌ بها آکلف» وذكرُها ین عن ذكر العخارب؛ إذْ ذاك مَفهومْ 
من المَشارق! دب أو أَنَّه حصّها توطئة لما كر بعدّها من تزیین السّماء بزينة 
الكواكب» وجَعْلها حفظًا من كل شيطان» فذْکُرُ المشارق نب بهذا المعنى 
ی ول الشروق آقوی حالا من نروپ وأکر تفا من الروب؛ 
فذکر المشرق تنبيهًا على كثرة إحسان الله تعالی على عباده؛ ولهذه الدّقيقة 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۸۲/۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ .)١185‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۵) ۰((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰ء ((تفسير ابن عاشور)) 
(۸۱/۲۳). 


.)۷۰۰ ينظر: ((التبیان في آقسام القرآن)) لابن القیم (ص: ۰64۲۸ ((تفسیر السعدی)) (ص:‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


2 BOE 
استدل إبراهيمٌ عليه اللا بالکشرق فقال: کک آل أن نس‎ 
[0۸ آل‎ 


مر یں 


رت ناه في شور لحم يجمه في (المعارج» نت 
(المرمل اه مع ذكر مُقابله في الثلاثة ثة؛ قیل: لأنَ القرآن رل على المَعهود من 
آسالیب کلام العرّب نا E‏ والتفصيل»؛ لوالا 
والجَمم واه والافران باعتبارات مُختلفة» فأَفرَدَ وحمل في «لمَرَمل) 
بقوله: هرب الشرق ویب 4 [المزمل: ۹]ء آراة مَشرق الصيف والشتاء 
ومغربهماه وجمع م وفصّل في 1ع بقوله : و یم رارق وَالکرب 4 
[المعارج: 4۰] آراة جَمیع مشارق السّنة ومَغاربھاء وهي تزیذ على سبع 
مت وی سل في (لرّحمن) وله لتق ے [الرحمن : 
۷ أراد مشرقي الصیف والشتاء ومَغربیْھماء وجَمَعَ م وحذف هنا بقوله: 

وب ترق كه راد جَمیع مَشارق امن واقتصَرَ علیه؛ لد لالته علی 


2 


المَحذوف وخص ما هنا بالجمع مُوافقة 1 جموع أوَلَ السورة وبالعذف 
مُناسَبة للزّينة في قوله: ای تا ة دنا َة كي که [الصّانات: 15 
إذ الزينة اما تکون في الأغلب بالضّياء والثُورء وهما یشان من المَشرق» 
لا من المغربء وما في (الرّحمن) بالتثنية مُوافقة للثنية في دان # 
[الرحمن: ٦]ء‏ وفي :9 فأ ءالا ریک نکوّبان # [الرحمن: ١١]ء‏ وبذكر 
المُتقابلين ام لبسط صفاته تعالی ونعاماته تم وما في (التعارج) 


بالجمع؛ موافقة قة للجمع قبله بعد وبذكر المتقابلين موافقة فقة لکثرة التأكيد 


(۱) ینظر: ((تفسیر الرازی)) (۲۲/ ۰۳۱۹ ۳۱۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ONE 


ار 


في القَسَمٍ وجوابه وما في رل بالافرادمُواققة لما قله م من إفراد 
ذكر ال صلی الل عليه وسلَّمَ وما بغذه من إفراد ذکر الله تعالی» وبذکر 
المتقابلين مواققة للتحصر في قوله: ا 3 لا هْوَ # [المزمل: ۹]ء ولط 
آوامر الله تعالی له صلی الله عليه و 


کت تعالی: ۶ لا ر امآء لیبق لكوك کہ كلام مُستائفء مسوق 


لاطا ده وبدیع خلقه"" 
و 2 


سج نا رما السماء الدُنیا َة اپب نزل من مجملة فإ رت التو 

الرض وما ما َب مرت # [الصافات: ]٥‏ منزلة الیل على 07 , 
السّمٌواتء واقتَصَر على رُبوييّة السّمُوات؛ لان ثبوتها يقتضي ربوب يه لارض 
طرق ای أدج فيه مه على الاس -بان جكل لهم في الشماء زیت 
الكواكبَ» تروق نظازهم؛ فا مَحَاسِيَ المناظر لذ للناظرينَ -» ومنّةَ على 


7 


المُسلمينَ نجل في تلك الكواكب جفظا من تَلقّي الشياطين للشّمع؛ 
لقع سبي اطلاع الكَانِ على عض ما سید في الأرض؛ فلا یفتنوا 
الاس في الاسلام؛ كما فتنوهم في الجاهلیّت ولیکون ذلك تشويفا 2 
صلّی الله عليه وسلّ؛ بان طعت الكهانةٌ عند إرساله» وللإشارة إلى أل 


۳ 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰6۳۶ ((تفسیر البیضاوی)) (0/ ۰0 ((تفسیر آبي حیان)) 
۰٩۱۰۹۰ /9(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲ ۷ -۸ ۰64۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸6 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۸۲ ۰۸۷ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (5/ ۵۳۰4 ۳۰۵). 

(۲) ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه») لدرویش (۸/ 57 ۲). 

(۳) وذلك على القول باه زال استراقهم للسّمع؛ ولذلك زالت الكهانة. يُنظر: ((آعلام النبوت)) 
للماوژدي (ص: ۱3۷). ۱ 
وہر ما تم من الخلافِ في قذف الشياطينِ :هل كان موجودًا قبل مَبعَث ال صلی الله عليه 
سام أو كان لاجل مَبعثہ؟ (ص: ۳۲۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


یا منفعة عَظيمة دي وهي فطع راك في الوّحي» كما أنَّفها ما 
و وهي الین والاهتداء بها في لمات ار والبَحر'"". 


- قوله: اة الكوككب کہ بالجرٌ دل من (زينة) غ 


آئ: ہے ی فان 2 “2927 بت 
تعض زینڈ وأي زينة. وقری بالإضافة”؛ على أنّها بيا جح 


aS 
ہے ا 6 ء۳‎ 

بزينة الكواكب ما زينت هي به» وهو ضوؤها'". 

م 3 ۳+ +,+- ل 

- قوله: 36 إِنَا رتا السماء الدُنیا َة آنکرککی ‏ قحام لفظ (زيتة) تأكيد» والباءُ 
لسَبیّف أي :زا السّماءَ بسیّب زینة؛ الکواکب فکانه قیل: انار الشهاء 
لن بالكواكب ريا فكان فة رکب بی في قوّة: بالکواکب کا 
7 تة مصدر ر مُوکد لفعل تا ه في المَعنى, . ولکن ل 
ST Ey 357‏ 


۵٣۵‏ و اك 
من معنی الت لعلا بر 
- وخص سَماءً انیا بالڈکر وبزينة الكواكب» مع أن بقية السَمَوات مُريّنة 


77 "۶ تم 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۸۷). 

(۲) يُنظر ما تقدم (ص: ۳۱۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰٩۱‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۸۶). 

.)۸۸ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

.)4۷ ۵ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ ٩۱ /۹( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


کک > 
> لے سورة الصافات - لیات (۱- 
4 


ار 


ار 


2 


- قوله: تیا نا ایکون تعطوفا على رة ) من حیث المَعنى؛ 


الہ في الحقيقة مفعول له نموه روت نا 6 والتتقدیر: لقنا الکواکب زب پنة 
فرط اما أن در الناضة وت "و" آو 


4 - قوله تعالی: «2 نظا کل شین کا بر 4 


دی بان بُقال: وحفظناها حفظاء ليُفِيدَ التُوکید. ۵۶٣‏ کٰئھ/" 
3 ن الحفظ أَهَمٌ م من التزيين وأعتی؛ ولذلك هل عر وجل قوله: ظا 
عون ٍل لما الأ 744" [الصافات: ۸]. 


ما 


- وقال في سورة (النساء) 8یا مریدا # [النساء: ۱۱۷]ء وجاءث 


انتا مارد 4 هنا؛ مراعاة ة للفواصل”". 
0 لايعو نَ إل الملا ال دفو منک جاب 46 
0-5 :3 لَاسَمعو و ال لما الال وه کلام منقطمء N‏ لمَا عليه 


حال المُسترقة لمع بعد بیان حفظ السّماء عنهم مع اتبيه على كيفية 
لحفظ وما يَعتريهم في أثناء ذلك من العذاپ وم لابقدر و نسم 
إلى كلام 29 ان کت و وهم مقذوفون شهب ہے 
ذلك» لا من مهل حٌى عطف طفق وت ی استراقة؛ فعندها اج 
الهلكة بإنباع الشهاب الاق“ 

- من قوله: ‏ لَّايسَمَعُوبَ إِلَ ألملا الل که إلى قوله تعالی: لفاحم باب 


(۱) بنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۰)۱۱۹/۱۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۵). 

(۲) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹۱/۹). 

(۳) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۳۰۰۳۵ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ 60 ((تفسیر أبي حیان)) 
۰6٩۲ ۰٩۱ /۹(‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 7 لي ص 
OE‏ خا ادتفسیر المحور للقرآن الکری و 


اب 4 [الصَافات: ۱۰ اعتراض ین جملة 2 راما ری #6 الصَافات: 


2 2 ۹ رو ہہ 
12+ اض یی ی 


٦ء‏ وجملة :ل( نسم مر آشد لام نع 4 [الصّافات: 2۱۱ قصد 
منه وَضْفٌ قصّة طرد الشّياطين. وعلی تقدیر قوله: «( ِا [السَافات: 
۷ مَصِدَرًا ناتتا مناب فعله يجوز جعل جُملة ‏ لَامسَمَعُوتَ ‏ بيان لكيفيّة 
الحفظ فتكونٌ الجملة في موقع عطف البیان من مجملة فإ لگا 4 أي : 
انتقی بذلك الحفظ سَمعٌ الشّياطين للملا الاعلی(). 

- قَوله: جا لدعو ٍل الم الق که لفظ (يَسَمَعُ) المُعَدّى بلفسه فيد 
الادراك والمُعَدی ب (إلى) یف الإصغاءَ مع الادراك. مبالغة وتهویلا لما 


ےو 


ده 75 
ينهم عنہ'''. وقيل: حرف (إلى) يشير إلى تضمين فعل #إيسَمَعُونَ 4 معنى 


مج یر و کی نم ا و سباع ۳ مم 
- قوله: الما الاعل # وَصف الملا بالأعلى؛ لتشريف المّوصوف'. 
و رو وم مش رم کے 3 3 
- قوله: درد نک جاني 4 سنا فعل (يُقْدَفُونَ) للمُجھول؛ لأنٌ القاذف 
علوم وهم المّلائكة المُوكلونَ بالحفظ المُشار إليه في قوله تعالی: ون 


ہہےےم ےک ہے ےھ سے ل ہھر ےر 


ملسم وها ميت عرسا ییا شهب 4 [الجن: ۳۲۸ وقيل: لأن النافع 
3 ۲ کا ره 5 پٹ ک6 0 
قذفهم» لا تعیین قاذفهم» مع أنه دل على القدرة الإلهيّة عَرّت وجَلت". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۱/۲۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ۳۹ ((تفسير البيضاوي)) (٥/٦)ء‏ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۱۲۳)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۲‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۲‏ 

(4) تن ((المصدر السابق)). 

.)۹۳ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۹۲ء‎ )٥( 

.)۱۹۷ /۱7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٦( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


نود وف 


ا - قوله تعالی: و دموا و عَذَابٌ واصتٍ 
- قوله: چا مغر 6 علَة للّذف» أي : للدّحور أو حال بمَعنی مَدحورينّء أو 
مَصدَر مُؤكدٌ للقذف؛ لأنّهما من واد واحد". 
2 قوله تعالی: و امن وت ام نع اب تاب : 
رو :8 5 7 7 8 فا سور 
E‏ تناز قح ہت ر انال تیر تر گا 
7 3 1 7 0 1 م2 عه 7 2 2 2 
ل (خطف)؛ لبيان عدد مرّات المصدر أي: خطفة واحدة وأرید به هنا 
الإسراعٌ بسمع ما یُستطیعون سَمْعَه من گلام غير تام“ والمراد: اختلاس 
کلام الملائكة مُسارَ ق كما یُعربٌ عنه تعریف َة 0 . 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۳ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ »)٦‏ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۱۸۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۳‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (9/ ۰61 ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


الآيات (۲۱۱-۱۱) 


ظا تسم 7 27 لام من کال علفتهم نطو اب ( بل ع 
0 ا لا ود ڑا و روا ی مت ا مََالراِن هذا لاس 
مین ا مدا تا وکا زا وما لون لنوت ارت ایاڑا الولو ) فل تم وم 
7 ,۰ ينظروت اك الوا وی ها وم الین تع نا 
تم اقآ کش 2 


تسف : أي هي راتتیزمم وأصل (في) :یدل على تہ زی کم 

لاب : أي: تصق ثابت» وأصل (لزب): يدل على بوت شَيء وُروہ!'' 
مرحم وام ۶ 0 واه 5 و ۳ 

جروت )»: أي: يُبالغونَ في السخریة» واصل (سخر): یل على احتقار 


هاش رل ۱۱ 
7 7 5 مرا کا کر جا 2 8 
رون 4 آي: صاغرون آذلای واصل (دخر): نال على الذل. 


۱۱۰ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ٤۷٦)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰4۲ ((تذکرة الأریب))‎ 
.)١١5 لابن الجوزي (ص: ۳۱۸))ء ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(۲) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰4۸۳ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۹۹٦)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۵ ۰)۲ ((المفردات)) 
للراغب (ص:۷۳۹). 

(۳) ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰0۳۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 0۲۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 5 »)١5‏ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٣٥۳)ء‏ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۸۹). 

۰)۳۳۳ /۲( پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
= ۲۷۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳۰۹ ((تذکرة الأریب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کک > 
> م شور و الصافات - الآيات (۱۱- 
4 


جر 4 أي: 0 وال نم و ات بشدة وانتهار, 2" (زجر): 70 
على طردٍ بصَوت" 

يويك : الوَيْل: کلم قال عند الهّلكة» وهي دعاءٌ بالهلاك والعذاب") 

لین € أي الجزاء والمحامبة گال دنته بما صَنّعء آي: ا ل 
(دین): جنس من الانقياد". 

المعنی الإجماك: 

گر ںومان ان ارتا ستھرت المت كير اياك 
-یا مُحمّدُ- أولئك المُشْركينَ المتکرین للبَعث: ہم أعظَمٌ حَلًْا أمْ من خلفنه 
نے ااام من بط ماع بعص یش 

بل عجیّت را تپ من تكذبيهم بالیعت, والحال هم يخوت من 
تعجبك ومن إنكارك علیهم ذلك» وإذا ذكروا بالقرآن فإنّهُم لا يَنتَفعونَ بالتّذكير» 
ےرہ ے ل 
ما هذا الذي جتنا به إلا سح واضت أنذا نا وصزنا تراب وعظامًا نا لمبعوثونَ 
بعد ذلك» وآباؤنا الذين ماتوا فلا کذلك ییعتون؟! 


قل لهم -يا محمّد: نعم» سیعلکم الّهحیای وأنتم أذلاء صاغرون! فانما هي 


8 ۲ 


= ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰6۳۲۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: 4۵۳). 
(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۵۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۷۸ 
((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰0۳۱۹ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۲). 
(۲)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۲/ ۰6۱۶ ((غریب الق رآن)) للسجستاني (ص: ۰64۷۸ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۸۸۸). 
(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۸ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۸ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۲۲۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳۱۹ ((المفردات في 


غریب القرآن)) للراغب (ص: ۳۲۳). 
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7 ۶ 909 3007 و و 2 2 

صَیحة واحدة» فإذا هم قيام من قبورهم ینظرون. یقولون نادمین على تکذیبهم 
1 و کس 

بالبعث ث: يا وَيُلناء هذا يوم | لحساب والجزاء فيقال لهم: هذا یوم الفصل والقضاء 


مناسَة الآية لما قَبْلّھا: 

افتتح الله تعالى هذه السورة بإثبات ما يذل على وحدائيّته» وهو: لق 
السّمّوات والأرض وما ماه وحلتق المشارق والمغارب» فلمًا أحكمَ الکلام 
e‏ بالخشر والنّشْر والقيامة”". 

ل 
مَن فنا سواهم؛ كالسّمَوات والأرض والکواکب: والملائكة والشیاطین"؟! 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) .)77١/757(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۰)۵۰۹/۱۹ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ 1۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰46 ۹۵). ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي (۳۰/۱). 
قال الألوسي: («إَمم أَمَدٌ لاه أي: أقوى خلقة تن ی أن ات قار امن عق 
((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۷۳). 
من اختار في الجملة أن المراد بقوله: م ناه أي: من دنا عَلقه من تقدُم ذکژه من ۱ 
الملائكة والشياطين والسّموات والأرض إلى غير ذلك من المخلوقات العظيمة: ابنُ جریره 
والسمرقندي» ومکي» والزمخشري والرازي» والرسعني» والبيضاوي» وابن جُرَي» وابن 
کثیر» والشوكاني والالوسي. ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۰۹ ((تفسیر السمرقندي)) 
(۳/ ۰۱۳۷ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۹/٦۸٦٥)ء‏ ((تفسیر الزمخشری)) = 
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5 اکن 2 
SE‏ ى ہہ a‏ ۱ 
سورة الصَّافَاتٍ - الآيات ٦ي‏ ات ت © 3 


= (6/ ۳۷)ء ((تفسير الرازي)) (77/ ۳۲۲)ء ((تفسیر الرسعني)) (5/ ٣۳۷)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(٥/٦)ء‏ ((تفسير ابن جزي)) (۱۸۹/۲)ء ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰۷ ((فتح القدیر)) 
للشوكاني (٤/٤٥٤٥)ء‏ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۷۳). 

قال ابنْ جُرّي: (ومَقصَدٌ الآية: إقامة الحبَة عليهم في إنكارهم البّعثٗ في الآخرة» کأنه 2 
هذه المخلوقاتٌ اشد خَلقَا منکم» فکما قَدَرْنا على حَلْقهم كذلك تَقدرٌ على إعادتكم بعد 
فناتکم). ((تفسير ابن جزي)) (۱۸۹/۲). وینظر: ((تفسير ابن جرير)) (009/19). 

وقال الرازي: (التقدير كانه تعالی یقول: استفت يا محمد مولاء المنکرین امم شلف 
من لق السّموات والأرض وما بیتهما؛ وخلق المشارق والمغارب» وتلق الشياطين الذين 
کرت اک ا رلا فك انهم يحرفوة ا لن علا القن اف اش في ار لق 
اوا ا 
الذي هو أشَدُ وأصعبُ فبآن یکون قادرًا على إعادة الحياة في هذه الاجساد كان ان ونظیز 
هذه الدّلالة 3 تعالی في آخر یس: چ وش ی حل سوت ولاز بعیر عَك أن بلق 
E‏ 4 ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۴۲۲). 

وقیل: المراد بقوله تعالى: 19# هر مد سَلضًا 4 أي مم می اد 2 حلا وش لئ تن 
َلآ من هذه المخلوقات؟ فلا أن روا أن حل الوت والأرض أكبرٌ من خلق النّاس؛ 
یمهم ادن الاقراژ بالبَعث. ومن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتل بن یمان والسعديٌ» 
وان عاشور. بُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۱ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 45). 

وقیل: المعنی: ظا هر مد لما آم تن شتا #6 أ ي: من الأمم الخالية. وممّن اختاره: الثعلبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (۸/ ۱6۰). 

والمعنى على ذلك: ممم ال من فنا ِى الم الماضية یلم وقد لکنا ولىك 
کنیا وکفروا وكانوا اشد منهم تا وأعظْمَ متا سا مر ل18 ظا ((شیر 
الرسعني)) .)۳۷۰٣ /٦(‏ 

00 تطرق (ولیس هذا القول بملائم) کر وت روا 

قال الطيبي :لأ نع مطل يُحمَلٌ على اليد ولم سيق لام الماضية ذکل وقد سبق 
ذكرٌ الملائكة والسّموات وغيرهما؛ فوجَب تقيبذه بها. .. وأيضًا الفاء في قوله: بإ تانتفییم ا 7 


1 


مدا 4 يقتضي ترب الثاني على الأوّل) . ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۱۲۷). = 
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ص کک ص 
5658 سم ۱ 


راع 


كما قال 0000 نم م مد َمِل [النازعات: ۳۷ 


9۹ 


بين الله تعالی أ خلقوا من شيء ضعیف» فقال20: 


-- من طن لاب 4 


0 


آي إن دنا حل الاس من طين لاصق ی 
( مل مینک مه 4 
ہت ر 

مناسّبة الاية لما قبْلھا: 

نله تعالی اق ران القاطع في إثبات إمكان البَعث والقيامة؛ حکی 

عن المُنكرينَ أشياءً» أولَھا: أن الس صلی الله عليه و لم يَتَعبَبُ من إصرارهم 
على الإنکار وهم يَسخُرون منه في إصراره على الإثبات”"! 

القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة مإعَجِبْتُ مہ بضَمٌ التاء على معنى: إخبار الله تعالى عن تفسه 
بالعَجب؛ إمّا من إنكارهم البَعتّه أو شخریتهم منّ الرٌسول والقرآن» وتکذيبهم 
به أو من اتخاذهم شَرِيكًا مع الله تعالى» وعلى هذه القراءةٍ فالآيةٌ من آيات 
الصّفات. والعَجَب صفة زه سے الایماث بها علی الوجه الك يلين با سبحانه 
وتعالی"*. 


= وينظر: ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ .)۷٤‏ 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۷). 
(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۱۱۰۵۱۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 0۸ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰۷ ۸)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۰)ء ((آضواء البیان)) للشنقيطي (/ ۳۰۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۲۶). 
)٤(‏ قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ .)۳٥٣‏ 
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5 3 ۳ 5 7 4 1 : 1 
۲- قراءة 3# عيبت 46 بفتح التاءء خطابٌ للنَّبِيٌ صلی الله عليه وسلم'''. 
KOS‏ 
ع یم اه ی و م و ۰ بش ان ۳ ۰ ۰ 
أي: بل عَجِبْتَ -يا مُحمّد- من تكذيبهم بالبّعث بعد الموت» وهم بخلاف 
7 , 72 7 7 ۳ ۳9 
ذلك يَسخَرونَ معا تقول في شأن البَعث! 


ہے ہے کک ہو مر 


كما قال تعالى: ا لت ا 5 7 
[الرعد: 6]. 


= وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (25117/19» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 707 - ۰1۰۸ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (۳۰۸/۱). 

(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ .)۳٥٣‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ۰۳۰۱ 3707), ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ۰۱۰۲ .)٦٦۷‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۳ ۵۱6 ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۳۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۰1۹ ۰۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۱). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن كثير» والبقاعي والسعدي. يُنظر: ((تفسیر ابن كثير)) 
(۷/ ۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰۲۰۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۱). 
قال ابن عطيّة: (أي: عجبت يا محمّدٌ من إعراضهم عن الحق؛ وعماهم عن الهُدى» وأن یکونوا 
كافرين مع ما جنتهم به من عند الله). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 41۷). 
وقيل: المراد: عَجَبُه مما رل عليه من القرآن. وممّن قال بهذا المعنى: ارجا والسمرقندي» 
والسمعاني» والقرطبي. ينظر: ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج (۰)۲۹۹/4 ((تفسير 
السمرقندي)) (۳/ ۰۱۳۷ ((تفسير السمعاني)) (5/ ۳۹6 ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ 14). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (19/ 015). 
قال القُرطبي: نکر قیل: الوا وا الحالء أي: عجبت منهم في حال سُخریتھم. وقيل: 
تمّ الكلامُ عند قوله: :3 جل عبت 046 ثم استأنف فقال: وروت ه أي: مما جئت به إذا 
له عليهم. وقيل: يَسخَرونَ منك إذا دعَوْتّهم). ((تفسير القرطبي)) (۷۱/۱۵). 
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۶ ور وا یتر © . 
أي: وإذا در المُش رکوہ بالقرآن فانهم لا یعون بالتّذكير”! 

:3 ول رو مروت () . 

اة الآية لما َبْلها: 

۳۹ ذكر الله تعالی إعراضهم عن المسموع؛ تبَعَه إعراضهم عن المرئی". 
:3 و رو ٤ه‏ یزود () 6. 


اس اتر 
مه 


اودوتا کے فا يد على صدق سول الله صلّی الله عليه وسلّم 


بش رون نيا" 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۳ ۰۵۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۰)۷۱/۱۵ وہ بب کٹ ۷۰ 
قال ابن عاشور: (والتّذکیژ بن یروا ما یوت عنه من قُذْرة الله تعالى عليهم؛ ومن تنظير 
حالهم بحا الم الي استأصَلها الل تعالى» فل نموا بذلك عناداء فاطق لت على 
تفع أي لا صل فيهم نكما يدون به إن كانوا قد كوا ذلك ٠‏ ویجوز أن يراد 
لا كرون ها دوا ي لشدّة اعراضهم عن ال فيما روا به لاستقرار ما دروا به في 
عقولهم فلا یدرون ما هم غافلون عنه). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۷‏ 
وقیل: ذکروا ما یعرفوتّه في فطرهم ومقولهم. يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۱). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۰۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۸)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۹/ ۰6۲۰۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۱ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۹۷). 
قیل: معنی: یود #: یشخرون. ومن قال بهذا المعنی: آبو ید وابن تیب وابنُ جریرں 
والواحدی» والسعدي. ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۰6۱۲۷ ((غریب القرآن)) لابن 
قتيبة (ص: ۰۳۹ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۱۵ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۲۳ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۱). ب 
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:3 واوا إن ا ارم ). 
أي: وقال المُشركونَ: ما هذا الذي جاءنابه محمّد لام سحرٌ في غاية الوُضوح”" 


كما قال الله تعالی: 3 َل لما جاءهم الْحَقٌ من عند الوا هلدا لحر م میں 4 


و ہے 


.]۷٢ [يونس:‎ 


وقال سیا : ولي قلت کم مبعونورے من بعد موب لیٹوا لن کی 


2 هذا لاسر و مین 46 [هود: ۷ 


0 


ال یا تا وکا زایا لما لون ونی © . 


ان ال ا لذي یحمل لین علی الاستهزاء بالقول 
بالبَتععث» وعلى عدم الالتفات إلی الدُلائل الدالة على صحّة القول» وعلى 


= ومن قال بهذا القول من السّلف: تاد ومجاهد. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 015). 
وقيل: المرادٌ: هم يَطلْبِونَ الشّخرية بهاء بأن يَدْعُوَ بعضهم بعضًا لذلك؛ من شدَّة استهزائهم. 
وممّن قال بذلك: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) (307/15). 
وقیل: المعنی:لغون في لق روت فالشین واه لز كله ومشن قال بهذاالمعنی: الشوكاني» 
والقاسمي وابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (4/ 447)» ((تفسیر القاسمي)) (۸/ 6۲۰۵ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۸). وینظر آیضا: ((تفسیر الزمخشری)) (۳۸/4). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱5 ((تفسیر الرازي)) /۲٦٢(‏ ۰6۳۲۵ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ 6۷۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر الش و کانی)) (4/ 447). 
قیل: المراةٌ أنَّ المُعجزة التي جاءتهم سحر. ومن قال بذلك: الرازي والقرطبی. يُنظر: ((تفسیر 
الرازي)) /۲٦(‏ ۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۱ 
وقیل: المرادٌ أنَّ دعوی إعادة الحياة بعد البلی کلام سحر مين أي: كلام لا بهم قصد به سح 
السایع. وممن قال بهذا المعنى: EE‏ ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۸/۲۳). وینظر 
آیضا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/۱۳). 
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الاستهزاء بج بجمیع المعجزات» وهو هم" 

OEE یت‎ 

آي: قال الم کول استبعادًا وإنکارا لوٴقوع التعث: أئذا من وصنا في قبورنا 
ترابًا وعظامًا نا لمبعوئون أحياءً من بعد ذلك"۳! 

- الا ©0 


أوَيْبِعَتُْ آیضا آباؤنا الذين ماتوا قبْلناء وطال مُكثهم تحت الأرضء 


أي : ۱ 
ER‏ ا ل ف سب اك 
وتلاشت آجزاژهم. فلم بق لها أُثڑ''؟! 

۶ یم ےا 28 پر 

1 قل قل نعم وانتم دخرون £ 

مناصَبة الآية لما قبْلَھا: 

0" ین الله تعالى |مکان البَعث؛ بين وُقوعه”؟. فقال: 

تک مز © 

أي: قل لهم -يا مُحمَدٌُ-: نع سیبعتکم اللهُ أحياءً بعد أن تصيروا ترا 
وعظاماء ويَبِعَتٌ آباءكم الأوَّلِينَ» وأنتم أذلاءٌ صاغرونه) 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ ۳۲۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».22١77/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰۸ ((تفسير السعدي)) 
Sa DONO‏ ویس ماف ‏ یط 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۹ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۲/ ۰۲۰۵ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۰۵۰۹ ((تفسیر ابن عجیبة)) (4/ ۰۵۹۳ ((تفسیر 
الألوسي)) (۱۲/ ۰۷ ۷۷). 

.)۳۲۲ /۲۰( ینظر: ((تفسير الرازي))‎ )٤( 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۹ ۵۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۷۲ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۰۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۹۹/۲۳). ت 
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كما قال تعالی ول خر 4 [النمل: ۸۷]. 
9 اما ھی جر وة دا هر شوت (0). 


أن الله NS E‏ علي کاو اتف وفات 


ثم آر5قه ہما یڈل على وُقوع القيامة؛ ذکر في هذه الآيات بعض تفاصیل أحوال 


مقر سح و م2 


ماه تج وده ودام ره( 
5 ۰- 2 3 7 2 0 2 37 5 5 7 2 
أي: فإنما هي صَيحة واحدة بلا تکراره فیخرجون من الأرض أحياءً ینظرون"". 


= وممّن قال بالمعنى المذكور: ابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» والسعدي وابن عاشور. 
E‏ ° 

قال القرطبي: («إوَآتمْ تو # أي: صاغرود أذلاء؛ لأنّهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالةً 
دون وقيل: أي: ستقومٌ القیامةً وان كرهّم» فهذا أمرٌ واقِعٌ على رغمکم. وان أنكرْتُموه الیو 
برعمکم). ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۲). 

وممن جمّع بیٔن المعنیین المذكورين: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰۹/۱۳). 

.)۳۲۵/۲۲( يُنظر: ((تفسیر الرازی))‎ )١( 

(۲) قال ابنْ عثيمين: (الضمیر مرجغه مُستفادٌ من الخبر أي: فإنّما الرجرة لبعثهم زجرة واحدة... 
وقال بعضهم ذا هی 4 أي« الب لی رها آو ما بششهم الا نے راعش ای بجرة 
واحدة). ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصَّافَات)) (ص: ۵۱). 
وقال ان عاشور: (وضمیر هن ه ضميدٌ القصّةء وهو ضميد السَّأن. واختيرٌ الضّميرُ المونّتُ؛ 
خسن عَوْدْه إلى بر 4 وهذا من أحسّن استعمالات ضمير الشَأنِ). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۳۰/ ۷۲ 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷۲ ((تفسیر البيضاوي)) 
/٥(‏ ۰۷ ۰)۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰6۸ ((تفسیر الايجي)) (۳/ 4۰ »)٤‏ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۹۹ ۱۰۰). = 
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عن عبد الله بن عمرو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال زسول الله صلی ‏ عليه 
وسلم: 7 .بصع ناس رل اله -أو قال: ينِلُ ل مرا كانه ال 


أو الل تبث منہ أجسا الاس ميمح فيه أخرى» فإذا همق رون 
يُقال: يا ها لس 2 م ور ام تلود +۱۷66 


و 7 إذا بعتهم الله يوم القيامة نادمينَ ومُتحَسّرِينَ على 


توا هذا یوم الحساب والجزاء. 
:ل من : نوم وم لفصل از یکتم - ا ۲:9 
اتال لهم یوم القيامة: هذا یوم حكم الله وقضائه بِيْنَ عبادہہ الذي كسم 


= قال ابن جُرّي: ابو 4 یحتمل أن يكونّ من ار بالأبصارء أو مق الانتظارء أي: 
اكور یل بهم).((تفسیر این جزی)) (۷/ ۱۹۰). E‏ عطلیة45۸/8(6): 
ومن اختار القول الأوّلَ: اب جرير» والقرطبي» وابن کثیر والشوکاني. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۷۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر 
الشوكاني)) (4/ 4۷ 5). 
واختلف أصحابٌ هذا القول في هذا النّظر: إلى أي شيء یکون؟ فقیل: ینظرونٌ إلى ما کانا 
اوضر تنا وت ویعاینونه. وقيل: يُبصرونٌ ما یفعل الله بهم من العَذاب. 
وقيل :نظ بعضهم إلى بعض. تنظر: المصادرٌ السابقة. 
ومن اختار أن يون |4 بمعنی: نتظروت:امعانی وهو ظاهر اختیار العُيمي. بنظر: ((تفسیر 
السمعاني)) (٤/٥۳۹)ء‏ ((تفسير العليمي)) (۵/ ۵۱۰). 

(۱) رواه مسلم (۲۹۶۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۱۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۷۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۰/۲۳). 
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رح 


بح س اکن ص 
ارم سور ة الصَافات - الآيات ٦ي‏ )5< ج © 8 
2 ےب 2 )0۱ 


كما قال تعالی: هدا بوم سل معت والاولینں * فان کان کک کید 7 
[المرسلات: ۳۸ء ۳۹]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالی: انا لهم تن طِینِ ام 
بر ضیف لا ملك تسه ولا لمن تعلق به: وا و 
ا u‏ 
0ی لا عم راو 
مق رخ كلها فيه وفیما له 

۲- في قوله تعالی: ‏ بل عونت وروت )هه یجبٌ على الذّعاة إلى 
لح أن يصبروا على ما ینالهم من الاس من الشخريةه ولیعلموا أنَّ العاقبة 
و کات اک اش یہ تک esd‏ 


8 


)١(‏ ینظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰1۰4 ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۱۸ ((تفسیر ابن 
عطیة)) /٤(‏ ۰470۸ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۱/۲۳). 
قال این عطبّة: (أجمّعوا أن وله تعالى : 38 ماب وم سل 4 إلى آخر الآية: ليس من قول الکفرة 
وما المعنی: ندال لهم...). ((تفسیر ابن عطية) 41/19 
وذكر الزمخشريٌ احتمالا أن يكو من کلام الکفرة بعضهم مع بعض» وجوه ابنُ عاشور. 
ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ 4۳۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)١‏ 
واستظهره آبو حيّانَ قال: (والظاهر أنَّ قول: اپ من کلام بعض الکّار لبعض» إلى 
اس ال ان شرمات ھر قب ھت ات مس AEG‏ 
حيان)) (45/9). ۱ 

(۲) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القيم (۳/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 4۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


كي ص کک : رح 
568 ' سم ۱ 


۳- قال تعالى: 3# بل عنس وسرو #» وقال : ون تب تعجب وم که 
[الرعد: ]٥‏ والتعجَبٌ من الباطل إنكارًا له والتعججبُ من الباطل مبالغة في إنكاره 
واستقباحه لا یصدر من قلب مملوء بالإيمان» منوّر بالعرفان هروس 
إلى ترك ما گر ٠‏ 

- آنه يجبُ الرَد على شبات أهل الباطل؛ لأنَ الله تعالی لم یقل: اتر 
بل قال: 9 فل َعم وم رون ی . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ىا ْم یی معا تح آنه ينبني في المُجادلة 
نی بما يقر به الخَصم؛ لیکو حه عليهم؛ لاهم سَيْقرُون بأنَّ من حَلَقَه الله 
مد حَلقَا منهم؛ فإذا أَقرُوا بذلك قامّت علیهم ال 


ا 


؟- قول الله تعالی: و( افم یم آَم أذ لا من تفت هم بطم لاز 
٭ بل عَجشت وسحروَ ٭ ورد روا لا الیو ٭ ول روا ءايه سرو ٭ واوا إن هدا 
لدف قن اما متا وکا نبا ريظن # نا اون ٭ فل تم ونم 
ڑوت من تأمّلَ في هذه الآيات علع آنها ورَدت على أحسّن وجوه الترتیب؛ 


(۱) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 057) 

۵ ان بره ال پات‎ EOD 
قال ار تيمئةً: (یجبٔ أن بعلم أن الأمورٌ المعلومة من دين المسلمين لاب أن کون الجوابٌ‎ 
عا يُعارضُها جوابًا قاطعًا لاش فيه بخلاف ما يَسلَكُه 2 ن يله من أهل الكلام الذين‎ 
يَرعُمون نهم بون العلم والیقین بالأولة والبراهين» وإنّما یستفیدُ الَظرٌ في كلامهم كثرة‎ 
الشّكوك والشّيُهاتِ. .. فكل من لم يُناظ ال الإلحاد والبدّع مُناظرة تقطع دابرهم؛ بت‎ 
اعطلى اسلا جع ولا وفی بموجب العلم والایمان؛ ولا حصّل بکلامه کا الصّدورء‎ 
.)۳۵۷ /۱( وطمائين وس ولا أفاد كلاه العلمَ والیقین) . ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 

01 رسس اق مات یی وه امامت )رهز 
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کک > 
> مر شور و الصافات - الآيات (۱۱- 
4 


اھ( 0 


وذلك لأنّه ین الامکان بالڈلیل العقلی» وبیّن وُقوعَ ذلك المُمکن بالدّليل السّمعيء 
وم المعلوم أن لاد على هذا بان کالأمرالمْمیع". 

او و جح مو ہت تہ 
اليظم» ؛ فتکون المخلوقات مُتفاو تة في عظمها ودّلالتها على قدرة الله؛ لأنَّ ما 
كان أعظمَ كان 12 على ا 

۳۰۰۶۶۰۶۰ في قوله تعالى: و( م عد ام من فا‎ - ٤ 
الإشارة إلى إمكان البعث» و أن هدز عليه؛ وج :أن القادرَ على هذه المخلوقات‎ 
ّي هي سدح منهم. وعلى حَلقھم من الطین- قادرٌ على إعادتهم””"‎ 

۵ - في قوله تعالی: اين طِين لازي € بيان قدرة الله شبحانّه وتعالى؛ حر 9 
0 هذا الانسان الخصیم الم من هذا الطین*! 

5- في قوله تعالى: «( بل 2 عبت 4 علو منزلة الرسول صلی الله عليه 
و کرو رقف 
آحواله عظيمٌ عند مَن وه عنه» بخلاف مَن لا يَؤْبَهُ له» ولا يهم به“ 

۷- في قوله تعالى: #إبّل ۶ عَجِبْتٌ ‏ -على ف فم ا ليل على 


إثبات صفة 4 العجب لله له تعالى”". وأنواع العجب ثلاثة تة أقسام: قحب استحسان» 


۳ رم 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) /٦٢(‏ ۳۲۵). 

مات یسنان OSS‏ 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

.)57 پنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٥( 

.)۳ 1: تقدم الکلام على هذه القراءة (ص‎ )٦( 

(۷) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطیة)) لابن عثیمین (۲۸/۲). 
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يي ص کک : ص 
5158 سس 


وعبجَبُ إنكاره وحَسَبُ استفهام, الب الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في 
خی ال تعالى» لیکو لحفاء الأسباب على هذا المُستغرب للشَّيء المتعَجب 
ر و کی یا سال لت تما 
كل ع مثال اب اف تحمل عليه الاستحسان: قوله صلی الله 
عليه وسلّم: ((قد عجب الله من صَنيعكما بضَيفكما ال ۱۷» ومثال عجب 
الانکار من الله تعالی قَوله: 3 بل جل عچنک وسرو فهذا عَيََبُ إنكار”". 

- أنَّ الجَدٌ يُسمّى ابا؛ لأنّهم قالوا: ظا اڑا الولو 4 اقم الأولون 


7ھ 98 


أجدادٌ سابقون فالجد يُسمّى ب له ويَتفرّحٌ على ذلك مسألة فرض ی : أن 
ےک رز ع ا دن ہر ۰ کے 
الد الاح آشقاء کانوا ام لاب أمْ ام كنا یسقطون الاب 


۹- في قوله تعالى: وم رو 4 أن المكذبين بالبعث پحشرون یوم 
القيامة صاغرينٌ» وكما في قوله تعالى: ٹڈلاوٹریلهم بعرضون عليه حَنشْعِتَ من 
لل نظرورے ین طرفي خَفِيَ 4“ [الشورى: 55 ]. 

7 4 2 2 رود 2 4 مه )ابل 32 0 و 

ره تہ 9 

نو كلها رو وق تج لح هدن تأخير؛ قف 

ا اشر ادام اس 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري (۸۸۹٦)ء‏ ومسلم )3١55(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

8 ا رس اذى ف یور انس 700ص :11 

(۴) ((المصدر السابق)) (ص: 4۷). 
وهذا المذكورٌ -أي: حَجِْبُ الجد للإخوة- هو قول أبي حنيفةء وهو خلاف قول مالك ولاف 
وأحمد. ینظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (۲/ ۹۱). 


(4) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصَافات)) (ص: ۵۰). 
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و 5 2 3 
سرعة الائتمار والامتثال لأمر الله عز وجل"". 


۰- في قوله تعالى: ِا یوت 4 لالة على أنھم جرد ما بَخرجون 
یکونون أحياءً يَعقلون ویدرکون؛ ولیس كالطفل الذي يحرج من بطن أَمّه لا 
يَعلمُ شیت! 
0۷2 ره وس 
جم ہم یس سرت . ب * 
قوله: چا مب ام سیم آهر آشد لام من علفتا یہ الفاء تَفريعٌ على قوله: :3 إن 
رتا اسماء ۳ 7] باعتبار ما یقتضیه من عَظيم 
القدرة علی الانشاء» آي فسَلَهُم عن ٍنکارهم البّعث؛ واحالتهم اعادة 
خلقهم بعد أن یُصیروا عظامًا وزفاتاه آَخلقهم حيتئذ أشَذُ عليناء ملق تلك 
ارات اللي | میت نطاب بان 0ڑ سل اه عليه 
3 .2 5 1 و ۳ 277 
وسلم أي: فسلهم وهو سوال محاجة وتغليط'". 
- وضمیر العَیبة في قوله ا للعلم به من 
دلالة ت المّقام وهم ال آحالوا اعادة الخلق بعد المّمات9) 


2 


- وعمزة ا رڑ ےی ےت 
بالشبة للمخلوقات السّماويّة؛ لاد الاستفهام وول إلى الاقرار ریش 
يلجي المُستَفهَمَ إلى الاقرار بالمقصود من طرفي الاستفهام فالاستفتاءُ في 


(۱) بنظر: ((تفسیر ابن سیب - سورة الصاقات)) (ص : ۵4). 
(۲) پنظر : ((المصدر السابق)) (ص: ۵۱). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹4). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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یک“ ص کک 1 رح 
6 © 2 جل التفسیر المحزر للقرآن الكریي) ھ2 


مَعنى الاستفهام» فهو يُستعمّل في کل ما يُستعمَلٌ فيه الاستفهام والهمزة 
آجریث على الاستفها م ظامرا؛ لجل الق غير مقر ره فيصم دخول 
استتهم» ۳و 8 الإنكارٌ والتّوبيخ» کته لم يَعلَمْ ذلك فاستفه 
ا 
مساق عیره) 


ع 
8 


1 ۲ کہ مه ے 7 ني و 21 

- وقوله: #أشد حَلتٌا٭ یحتمل: آقوی خلقا. من قولهم: ll‏ الخلی» 
وفي خَلقه شه على سيل الإنكارء وأصحَبُ عم وه على معنى الرد 
لانکارهم للع والشاة الأخرى یی الخلائق 
العظیمة ہے ےت تہ 
ه٦‏ ض۲۶" آم ملفا که مطلقا من غير تقييد بالبّيان؛ اکتفاء بان ما 
تدم كاله قال اتنا كذا وکذا من عجائب الخلق وبدائعه» فاستفتهم: 
و ہے ہد ہہ : 
أهم آشد خلقا 1 الذي خلقناه من ذلك(۳؟! 

2 9 و رم 
- وجيء باسم العاقل -وهو )ال وصولة تغل للعاقلينَ من الَخلوقات ٠‏ 


و نم من طین 0 از قول في وضع العلّة؛ لما تلد من 


ط۶ 


معنی الاستفهام في قوله :آم دا من فا هم الإقرار باهم أضعَفُ 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۰۳ ۳۷)ء ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰6 ۰0۷ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۲۹ ((تفسیر آبي حیان)) (9/ ۹6). ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۸۲ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 45). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۳ 6۳۷ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰6 ۰0۷ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۲۹ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ 45)» ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۱/۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۳۷). 

(5) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ۰0۳۷ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰۷ 6۷ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٩۵‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


SIE 


2 


خلقا حلا من خلق السَمَوات وعوالمها؛ احتجاجًا علیهم بان ی 


القاء مود من تاي المخلوقات العظيمة المذكورة انما ولم تكن محر 
0ب-ب]: و و ٤‏ 1۰۶ 01 ۴ 

قَبْل؛ فانهم خلقوا من طين أصله ترابٌ؛ لأن أصلهم -وهو آدَمْ- خُلقَ من 
ام رز لدی ججمیع ال فكيف يُحيلونَ البَعثَ بمقالاتهم التي 


ےے م 


فنا لی : ادا نا وک 212111 4 [الصافات: ٦‏ 
۳ 0-9" آضاف الق من الطین |لیهم» ھتان 
منه هو آبوهم آدَمٌ؛ إِذْ كانوا تَسْلّه(". 
5 کا لان : 3# بل عيبت وسرو 4 
- و جل # للإضراب الانتقالیٌ من التّقرير الوبیخیّ إلى أن حالهم عَسجَبٌ» 
1 ھ۶ 0 ۳ 71 5 7 ع0 3 - 
وفعل المُضيّ مُستعمّل في معنی الامره وهو من استعمال الخبّر في مُعنی 
الطلب؛ للمبالغت والمَعنی: اعْجَبْ لهم. ويّجوز أنْ کون العَجَبُ قد 
حصّل منّ ال صلی الله عليه وسلم لما رأى (عراضهم وقلة انصافهم 
فيكونَّ الحَبَرٌ مُستعملا في ححقیقتہ. ویجوز أنْ یکون الكلامُ على تقدير 
همزة الاستفهام» أيْ: بَلْ أعجبت؟ والمَعنى على الجمیع أن حالهم حرية 
50 2 1 
- وجيء بالمُضارع في وروت ؛ لافادة تجدد الشّخرية, وآنهم لا یرون 
عنها. 1 

(۱) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۵). 

(۲) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰۹6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹0). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۵). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۹۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


لي 


OE 
4 قوله تعالی: ل ول رل سرو‎ -۳ 
gg 
قوله تعالی: و( لدا ین ہے‎ - ٤ 
4 قول الله تعالی: انح ۳ لار ی دا ینتا وکا را يكلم نا لسوت‎ - 
حَصُوا البَعثَ بالانکار؛ إعلامًا بأ هم َقصود بالنّسبة إلى السحر.‎ 


- والاستفهام في قوله: 35 ادا تا 4 إنكاريٌ» وأصله :بعت إذا مثّنا؟ ! فبَدّلوا 
اللا بالاسمیّت وقد فوا الظرف تال زة؛ ا في الانکاره واشعارا 
بان لبّمت مُستنكرٌ في نَفْسهء وفي هذه الحال اشد استنکاژا؛ وکذا تحلية 
جملة بای نود "02 واللام لتأكيد الانکا ۳ 


2 39 رونت € أي : كان بَعض أجزائنا E‏ وبعضها عظامًا. 
وتقديمٌ الاب لاه مُنقَلبٌ من الأجزاء البادية * ولاه آل على مُرادهم؛ 
ود عن الحیاة؟. 

9 وت فیک فان سا : 35 لوزن هد إلا خر مین # آمذا یا 


كار لت 00 وقال بَعْدُ في هذه السورة: EJ}‏ 
کن ین # قول لوك لين الممدقي 4ہدا منتا وكا دايا وعظلما ونا آمد یت 4 

(۱) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۷)ء ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۹۸/۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۷۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۰۷ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۳۳ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۹۸). 

(4) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۱/۷). 

.)۲۰ 4 /۱۲( پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


[الصَافات: 0۳-۱ ]» فقال هنا: لگ وفیما بَعْدَه: ملین چ4 فاختفا 
فى المکانین؛ وان کانا فیما يراد من تحقیق الاحیاء بعد المّوت سواء+ وذلك 


ور 2 


هو الذي ت من قبره» ویحیا بعد مَوته» و العا هو اجار ی بما کان من 

2 م02 و 5 و رر ت 

کسبه والبّعثْ تتل الجزاء وهو ينع من الہ وحکاية الككر الذي قال: 

2 ید 4 [الصَافات: ۵۳] نما هي عند خصوله في النّارء وهو الجَزاء 

الذي آنکره؛ لقوله تعالی: ‏ َالَ حل میم * فطلم دی سو محر 4 

[الصَافات: ۰۵6 ٥٥]ء‏ فهذا المُوْمنٌ الذي حکی الله تعالی عنه قوله وآنه 

أخبرٌ عن قرینه في الذنيا باه كان نکر أن يُحيّا ويّدانَ بما صَنَع هو الذي 
إذا ره في سَّواء الجحیم: و ال اله إن كدت لین * وولا عم رى کت من 
لسن # [الصَافات: 257 ۲0۷ فالّفریع على ما آنکر نما یم إذا تَحفقَقَ 
2 و ر ھ2 
وحصّل فيه من کفره» نعوذ بالله من عقابه(۲. وقیل غيرٌ ذلك". 
5 4 3 سے را سوہ مم کے ہے 

۵- قوله تعالى: 9 وب رون 4 

- الاستفهامٌ في قوله: «2 ولو # تَضمَنَ إنكارًا واستبعادًا للبَعث. 

ل 7 عه سل ع يعو کر و گم ع ہو 
يعنول ان اباءهم اقدم؛ فبعثهم ابعل وابطل۳! 

(۱) ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۱۰۹۱-۱۰۸۹ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ۰6۲۱۲ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۰۳۹6 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰1۷۸ ۷۹ 

(۲) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۲/ 4۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ 6۳۸ ((تفسیر البیضاوی)) /٥(‏ ۷ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۱۳۶ ((تفسیر آبي حیان)) (9/ ۰.۹0 ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۷ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۹۹/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بط 


و 42 ا التفسير المحرّد للقرآن الكرييي)) 2 
9 3 راب تو -بقتح الواو- والواوٌ واو لعطف. والهُمزة مزة استفهام؛ 
فهُما حزفان,وقدمث هَمزةٌ الاستفهام على حرف العطف حب عد الاستعمال 
الكثير» والتّقديرُ: وآآباؤنا اون نا وفي قراءة بو -بشکون واو 
(أو)- على أن الهم مع الواو خرف واحد هو (أَو) العاطفة المُفيدةٌ 
للتقسيم هناء ووجه العّطف ف رأ انهل لن الاباء الأوّلِينَ قسْمًا آخر؛ 
فکان ا ارتقاءٌ في إظهار استحالة اعادة هذا القسم؛ لأنَّ آباء‌هم طالث 
مصور كات فکانث رما حا زغل في الاستحالة. 


4 قوله تعالی: ول قل نحم وم يضرو‎ -٦ 


(۱) وهي قراءة نافع» وابن عامر. وقرأ الباقون 35 واوا 4 بفتح تح الواو. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
الأب ا ۰ ((النشر في فى القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۵۷). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۹۸ ۹۹). 
قال الشنقيطي: (همزة الاستفهام إذا جاءت بعدّها آداة عطف کالواو والفاء وثم: نحو: أي 4 
بت فلت 4 [الأعراف :۹۷ أ اما وم [يونس: ۱- ففي ذلك وجهان 
لعلماء العرييّة والمفسّرينَ؛ الأول منهما: أن أداة العطف عاظفة للجملة ر ی 
على ما قبلهاء وهمزة اسهم متأخَرةٌ رُتبةَ عن حرف العطف؛ ولكنّها قُدَّمَتْ عليه لفظًا لا 
معنّى؛ لا الاصل في الاستفهام ادير به كما هو معلومٌ في محل . والمعنى على هذا واضحٌ» 
وهو آنهم أنكروا ب بَعْنَّهُم آنشتهم بأداة الانکار التي هي الهمزت وعطفوا على ذلك بالواو (نکازهم 
بت آبائهم لول بأداة الإنكار الي هي الم اقلم عن مله لفط لوب وهذا القو 
و ول الاقدیین من علماء ال واختاره آبو حيّانَ في نو المحیط)ء وابنْ هشام في 
١مُعْني‏ رش اد صزنا نميل إليه أخيرًا بعد أن كنا نميل إلى غيره. . الوجه الثّاني: 
فو أن هه e‏ في 9 الأصلی: 808ھ بجملة محذوفة» وَالَحَيلة المغندرة 
ی معطوفةٌ على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة» ۳0 8" 
الزمخشري في آکثر المواضع من کشّافه» ورُبّما مال إلى غیره. وعلی هذا القول فالتّقدِيرٌ: 
ا نحنٌ بان الأّلونَ؟). ((أضواء البيان)) (۷/ 07 بعرت و وينظر: ((تفسير 
آبي حیان)) (۰/ ۰۱۲۰ ((مغني اللبیب عن کتب الاعاریب)) لابن هشام (ص: 6-۲ (. 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کک > 
> مر شور و الصافات - الآيات (۱۱- 
4 


408 


- جَوابٌ على سُؤال 2 لین ْنَا 4 على طريقة الاسلوب ض8" 7 
قصدهم منّ الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام» فجعلوا كالسّائلِينَ: ایکٹوں؟ 
فقيل لهم: نَعَمْ؛ تة تقريدًا للبعث ث المستفهم عنه أي نعم بون وجيء 
الا لئ جار على طريقة ة الاستعمال في حكاية 
المُحاوّرات”" 


- والخطابٌ في قوله تعالی: مخت لهم ولآبائهم بطریق التّغليبٍ". 
- وقوله: موه 4 أي : صاغرونَ» وإِنّما اكتَقّى به في الجواب؛ لسّبق ما 
0 وی ےہ المعجز على صدق المخبر عن وقوعه“ 

۷- قوله تعالی: هی ره رتیه بخ رو 4 

- فرع على إثبات البَعث الحاصل بقوله: َعَم 4 أن بَعْنّهم وَشيك 
الخصولء لا يقت قعصي مُعالّجةَ ولا مهن هي إلا إعادة تعر جر وا سد 


ل کت آی: إذا كانَ كذلك 


76 


ےے۔ ہے سو واش نے رک 
( ماه کے اترتا 


شی جب : هو تلقّي المخاطب بغير مایق بحمل کلامه على غير مراده؛ تنبيهًا على 
آله هو الأولّى بالقصد. وكذلك أيضًا تلقّي السائل بغیر ما يتطلّبُ؛ ہکا عق ماهر ال ون 
بحاله وبالسؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
۷ (البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (4/ ٤٦ء‏ ٤٣)ء‏ ((مفاتیح التفسیر)) للخطیب 
(1/؟3 ١‏ ). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 19). 

(۳) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۱۸۷). 

.)۷ /۵( يُنظر: ((تفسیر البیضاوی))‎ )٤( 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 19). 

.)۱۸۷ /۷( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٦( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


١‏ 7 أي ص 
0 ام ادتفسیر المحور للقرآن الکری )) 65 


ع . خر 9ظ 


ا يه مع عدر زر و و ےا 7 ر6 
-ووصف الزجرة ب # ولید: # تأكيد لمَا تفيده صيغة الفعْلة من مُعنى المَرَّة؛ 
لدّفع توهم أن یکون المُراد منَ الصَّيحة الجن دون الؤُجود؛ لأن وَرْنَ المَعْلة 
2 را ۳ و سا و رو و م مس 
يجي ء لمعنی المصدر دول الْمَرَة. وفرع عليه دا هر رون که ودلت فاع 
الفریع على تعقیب المُفاجأة» ودل حرف المُفاجَأَة على سُرعة خصول ذلك(. 
0 3 ع 0 7 7 
- وکني عن الحياة الكاملة التي لا دهش بُخالطھا بالتظر في قوله: لو ؛ 
22ھ 2 7 2 م۰ 92 7 مت 2 
انار ایکون إلا مع تمام الحياة» وأوثر لْطر من بين بَقيّة الحَواسسٌ؛ لمزيد 
اختصاصه بالمّقامء وهو التعريض بما اعتّراهم منّ البهت لمُشاهّدة الکشر9. 
۶ م2 ۲ زر ۶ 
۸- قوله تعالی: 35 اويا هدا يوم ألزين 4 
یک و 5 ع 5 2 و ع و 
- يجوز أن تكون الواو للحال أي: فائلین: يا ويلناء آي: یقول جمیعهم: 
2 2 ع ع 0 2 
يا ويلناء يقوله کل آحد عنه وعن أصحابه. ویجوز أن یکونْ عطفا على جملة: 
یرو # [الصافات: ۱۹]. والمعنی: ونظروا وقالوا". 
7ے کر ٴ 3 2 کو 
- قوله: وَكَالُواْ # صيغة الماضي للدلالة على الت لتحقز والتقرر. 
00 07 ر 3 رید 
- قوله: 9 وَوَالوأْبوَيكنَا ‏ خرف النداء للاهتمام؟. 
7 و رش 7 7 ی م2 - 
- قولهم: اما يم لین #6 تعلیل لذعائهم اليل بطريق الاستئناف» أيْ: 
یوم الذي نجای فيه بأعمالناء نما علموا ذلك؛ لأنّهُم كانوا يَسمَعونَ في 
الذّنيا هم يُعَئُونَ ویْحاسَبونّ ويُجِرّوْنَ بأعمالهم» فلَمّا شامّدوا البَعتَ ینوا 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۰). وینظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (307/17). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۰). 

(4) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۷). 

.)۱۰۰ /۲۳( ینظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ص 


2 5 م۱ 
ة الطافات - الآيات (۲۱-۱۱) کات نے 
سن سیت اگ تج ONE‏ 


بما معدم ضا۶ 


۹- قوله تعالی: جع بلقت ل ای یہ بو کبک 4 
- یجوز أن کون هذا کلام مُوجُھَا إليهم من جانب الله تعالی جَوابًا عن 
قولهم: وکا لا یوم لین 6 [الصّافات: ۳۰ وال مُستَعمَل في التُعريض 
بالوّعيد. ویجوز أن کون من کلام المّلائكة» وفيه توبیخ لهم وتقریغ. وقیل: 
جوز الاک من تمام تونهم ل گت لسن ما افیڑھ 
کو الجر بد 4+ |شارة إلى عظیم تکذیبهم به۳. 


(۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۸۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (4/ ۰6٩7‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۸۷ )» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۰۰/۲۲). 

(۳) یُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ۲۰۷). 
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278 OE 
الآيات (۲۲-ع۲)‎ 


حشرا ۳۱ رهم وم كان یو ا من دون ال فاهدوه إل ×ط 
EO‏ کا مالک لا تاصريت )بل هرایم کک 
اقل بصم عل بغ بس اون( الوا کک کک 
م 7 07ٗل۳ە" وما يت (5) مح 


ليم 6 

غريب الکلمات: 

ایهم : آي: آشبامیم وأمثالهم ونظراء‌هم أو آقرائهم المقتدينَ بهم 
في آفعالهم» وأصل (زوج) اھر مقازنة ل ای 00 


للحم : ۳ الا والجخمة: ف ة تأجج الثاره ومنه: الجحيم وال 
(جحم): الحرارة وشدتها۲. 


589 و 2 2 7 
وققمُز 4: أي: احبشوهم وأصل (وقف): يدل على تمكث في شي“ 
لعن این #: أي : من قبل الدذين والحق. وقيل: من ناحية المواثيق والایمان. 


(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰0۳۵ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 0۰۹۰ 
((التفسير البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۰۳۲ ۰۳۳ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
۳۸۵ 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ )٦٢٤‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۱۸۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۲ ((معاني القرآن و ٍعرابه)) للز جاج (4/ ۳۰۲) ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۱۳۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸۱ ((عمدة الحفاظ)) للسمین 
الحلبي (4/ ۳۳۳). 
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بح ۳ 2 
لار سورة الصافات - الآيات (۳-۲۲) 


۳ ۰ 7 ۳ 0 ھا 
واليّمينُ في كلام العَرّب تطلق على البرك والقرَة والقدرة» وأصلها: یمین اليدة©. 
ملک رو تق واصا TN‏ وس اق لد ولذلك 
ومن #: آي: حجة وأصل | ن: القوة والقهر من از 
سب الشلطان سلطان(؟: 
مین #: أي: ضالينَ متجاوزین الحَیء وأصل الطغیان: مُجاوّزة الحد في 
العصیان!۳. 
جل س رج 2 314 5 e‏ ہو و ۶ 
اع سکم 4 أي: زینا لكم» وأضللناکم. والعًیُ: الججهلء والانهماك في 
الباطل» وأصلٌ (غوي): یڈل على خلاف الرّشد وإظلام الأمر٩.‏ 
المعنی الإجمالي: 
سس 1 
يقول ال تعالی لملاتکته يوم القيامة: اجمّعوا الظالمین ونظراءهمء وما کانوا 
َ‫ 3 لج 7 7 ر 5 5 
يَعبْدونَ من دون الله تعالى» فدلوهم إلى طريق جهنم وسوقوهم إليهاء وقفوهم 
ہکا لارا کال لهم: ما لکم لا ين تعضكم بعضا كما کم تناضرون 
في الذنیا على الباطل؟! بل هم يوم القيامة مستسلمون مُنقادون لأمر الله. 
ds‏ تک < 7 لاا ہے اکا کت ا 
یکی می a‏ ون ار يوه مرو ے8 
الظالمون بعضهم على بعض یتلاومون. قال الأتباع منهم للرّؤساء: إنكم کشم 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۹ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 5 ۰6۵۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس /٦(‏ ۰۱۵۸ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۱۹). 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۱۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳ / ۰۹5 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۷۲۰6۲۰ ۷ ۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ 4۱۲ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۷۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۱۱). 

(6) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۲۷ )۰ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰)۳۹۹((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰1۲۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ .)١١‏ 
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يي ص کک : رح 
ہو سس 


في راتا کاو ا E‏ را ول ھن لاس ھر تا 
تقولون؛ فاٍنکم ما کنشم مؤمنينَ فردذناکم عن الإیمانِء نما اف من قبلکم» وما 
كان لنا علیکم من سلطان؛ بل کنثم قومًا ضالین مُتجاوزین الحَدٌا فوجب علينا 
جميعًا وَغد ربا بغذاب الا فنحنٌ جميعًا ذائقوه» فَدَّعَوْناکم إلى ما كنا عليه 
2 ۶ 0+00“ 

74 یناث سبحانه که العادل في الجمیع؛ في الأتباع والعَبوعی فیقول: 
فإنّهم هم والّذین أطاعوهم في الصّلالة ش رکاء في ان كذلك تُجازي المجرمينٌ. 

تغسیز الآيات: 

ا 

أي : يقال للمّلائكة يوم القيامة: اجمعوا الظالمينَ وآشبامهم او عملوا 
بمثل عَمَلهم واجمّعوا معهم مُعبوداتهم التي كانوا یُواظبون على عبادتها في 
انیا من دون الله تعالى. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۵۱۹/۱۹)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰0۷۳ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (۷/ ٦٦)ء‏ ((طريق الهجرتین)) لابن القيم (ص: ۰)4۲۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰۸ 
۹ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۰۲۰۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۱ ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي .)۳۰۹/٦(‏ 
وم 3229829 ET‏ : أشباهُهم ونظراؤهم : ابن جریر والسمرقندي والسمعاني» 
والقرطبي» والخازن» والعُليمي» والشوكاني والشنقيطي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۱۹/۱۹) 
((تفسیر السمرقندي)) (۱۳۹/۳» ((تفسیر السمعانيی)) (4/ ۳۹۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ ۰6۷۳ ((تفسیر الخازن)) (6/ 4۱۷ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۱۱ 6۵ ((تفسیر الشوكاني)) 
(6/ 1۸ ((أضواء البیان)) للشنقيطي .)۳۰۹/٦(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عمر بن الخطاب واب عباس في رواية عنه وقَتَادة وسعيدٌ 
این یں وعکرمت ومجاهك والسّديٌ: وآبو ات وآبو العالیق وزید بن ای وابن زید. 
ُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۱۹ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۸). = 
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کے ص ل 7 
و سورة الصَافاتِ - الایات 8(7 و اج 
206 < ےد ممے م2 م2 ۶ک 77 مهم 0 
کما قال سس 6 فرب الود الح فَإدا هی شخصة ات الزن کرو 


کو 5 کم مر س من هذا با س0 ی موس * انم وما تعبدوت من 
7 


ہی سسا آذآ کے ور ۳ عم ر ما ص کے ہک و و 
کر ہے کک و ے ءال ماوردوها وگل 


تھے 
أي: دلوا الظالمينَ وأشبامَھم وآلهتّهم إلى طريق جهن وسُوقوھم إليها”". 


- قال الشنقيطي: (جمهورٌ آمل العلم -منهم: : عم وان عبّاس- على أنَّ المرا به: أشباههم 
ونُظراؤُهم؛ فعابدٌ لون مع عابد الونء والسَّارِقٌ مع السّارق» والّاني مع الزّاني» واليهوديٌّ 
مع اليهودي والنّصرانيٌ مع النصرانیٌ... وهكذا. واطلاق الأزواج على الأصناف مَشھورٌ في 

القرآنء وفي كلام العرب. ۰ ((أضواء البيان)) (5/ 2609 ٠‏ 
وقال الواحدي روف التخياف ال نے آشبامهم وأمثالهم وآثباعهم ونظراءهم وضرَباءهم. 
وعلی هذا القول يُحمَلٌ الّذین ظلّموا على القادة والرؤساء وآزوا جهم آنباعهم) . ((الوسيط)) 
(o /۳(‏ 
وقیل: المراد ب بهم الروجات الموافقات لأزواجهنَ في الاشراك بالل تعالی. ومعّن اختار هذا 
المعنی: ابنْ جرّي» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰۱۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/٠١٦۱)۔‏ 
وممُن قال بهذا وہ یہ این عاب في روا عله -واستغربها ابن كير وروي 
عن مر بن الخطاب» وقاله الحسَنْ ومجاهد. یُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) ۸ء ((تفسير 
الثعلبي)) (۸/ ۰0۱6۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۳). 
قال ابن تيميّة: (لیس المراد أنه يُحسّدُ معهم رّوجائهم مُطَلَقَاء فإنَ المرآة الصالحة قد یکون 
ُوجُھا فاجرًا بل كافرًاء كامرأة فرعَودٌء وکذلك اج الالح قد تكونٌ امرآنه فاجرة بل کافرت 
كامرأة وح ولوطء لكنْ إذا كانت المرأةٌ على دين روجها دحَلّت في موم الأزواج). ((مجموع 
الفتاوى)) (۷/ 14). 00 ۱ ١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٥۵۲)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۷۳ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۷۰۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰۲ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱۰). = 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


:3 قنور تم قسفولون ) 46. 
7 2 3 - 7 
أي: يقال للملاتكة: قفوهم") مع نظرائهم وآلهتهم تی يُسألو|©. 


= قيل: المرادٌ بقوله: توق : فقودوهم وسوقوهم. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /۱٥(‏ ۰6۷۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۱). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه. بُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(۸۷). ۱ ۱ 
وقیل: المراد: نارحترتم وا وممّن قال بهذا المعنی: السمعانيٌ وابن جُرّي» وابنٌ كثير» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ ۰۳۹ ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۹۰ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۹/۷)ء ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱۰). 
وممّن قال بهذا القول من السَلف: ابن عباس في رواية عنهء والضَّححاك. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۹/ 6۵۲۲ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية 1۸09 ((الدر المنشور)) للسيوطي 
(۸۷ ۸۶). 
وقال الشوكاني: (مإمَأمْدُومُ إل یط للم € أي: عَرّفوا هؤلاء المحشوريَ طريقً ره وسُوقُوهم 
إليها). ((تفسير الشوكاني)) /٤(‏ 5/8 5). 
وقال ابن عثيمين: :م اهدو اک حرط لحم 4 آي: لن وا الدّلالة وهذا لا يُنافي 
قوله تعالی: ی تحشر مت إلى رن و وَقَدًا * وضوق الْمُجَرمِينَ اک 4 [مريم: ۰۸۵ 
٦‏ ناك الذي ا ا أَیضاء انگ ال ون بعيرّه ویهدیها؟ هؤلاء یساقون وفي 
تفس الوقت يُقال: اذهبوا من هناء اذهبوا من هناء ّى یَصلوا إلى الّار). ((تفسیر ابن عثيمين- 
الصافات)) (ص: ۵۸). ۱ 
(۱) قیل: هذا يكونٌ قبل سَوقهم إلى الجحیم. أي: قفوهم للحساب ثم سُوقوهم إلى الار. وممّن 
قال بهذا المعنى: القرطبي؛ وال ف ((تفسیر ا (۱۵/ ۰۷۳ ۰6۷ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۱۷۰۱ ۷۰۲). 
وقیل: هو أمر بوقفهم في ابتداء السير بهم» آي: احبسوهم عن السّير قليلا؛ ليُسألوا سوال تأییس 
رس و و گوس اب ا 
قال البغوی: (قال اش و لما سیقوا إلى النّار خبسوا عند الصَراط؛ لأنَّ المُوال عند 
الصّراط» فقیل: وت اقم وود 46). ((تفسیر البغوي)) .)۲۹/٤(‏ 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۲۲ ۰0۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۵۷۳ ۷6 = 
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عن عبد الله بن عمرو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال سول الله صلی الله عليه 
وسلم: )0. ..يصعَقُ الَّاسُ» ثم یسل الله -أو قال: لافطا كانه الل 
أو اَل تبث منہ أجسا الاس ميمح فيه آحری, فإذا هم قي رون 
قال انها کاس مد إلى رک شور پم تولو 77004 . 

ما لک لاتاصریه @)). 


آي: فیقال لهم: ما ک اھ بعضکم بعضاه فیمتعه من عذاب اف جک 


كما قال تعالی: 2۶ وق من ما کشم تعدو ٭ من دون الو حل يضرو آز يرون 46 
[الشعراء: ۹۲ء ۹۳]. 
قال سخا ,ينف ولا تَا 4 [الطارق: ۰ 


= ((تفسير ابن کثیر)) (۹/۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۰۱۱ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ 
NOS‏ فده سی الک افات 1ص :17۷2 
وقد نقل ابن عَطيّة عن جمهور الممَسّرِينَ أن المراد: هم یلو عن أعمالهم» ویوقفون على 
قبحها ينظر: ((تفسیر ابن عطية)) (411/5). 
وقيل: هذا السّوَالٌ هو ما ذُکر بعد وهو قَولّه: ما لک لَالنامَرُونَ 4 [السصَافات: ۲۵]. وممّن 
امت را عاضو وو كيه این “فيك انان نوا رات ارو اش ۵۷/10707 
ہی مت 
رک مقاتل أن عر عوك تسآلهم :ألم ایک رل من 4 [الزمر: ۱ يُنظر: ((تفسیر مقاتل 
اپن سلیمان)) (۳/ 1۰۵). 

(۱) رواه مسلم (۲۹6۰). 

(۷) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)۵۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4 ۰6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۲ ۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
قال الزمخشري : (هذا هکم بهم وتوبيحٌ لهمبالعجز عن ناسر بعدّما كانوا على خلاف ذلك 
في الڈُنیا مُتعاضدین مُتناصرينَ). ((تفسیر الزمخشري)) (۳۹/4). 
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1 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


بل هریز كني © . 

أي: بل هم یوم القيامة مُستسلمون لأمر الله مُنقادون له قد ینوا بعذابه؛ 
فهم ذلیلون لا نطقون'. 

ول بشم عل بض سی 

آي: وال الذين ظلموا بعضهم على بعض يَتخاصَمونَ ویّتلاومون". 


انگ گم ااتا ین © 4. 
2 


و 
مناسة 


8 


الاية لما قبلها: 

ع7 e)‏ پت 7 5 7 ۲ عفر و 1 7 م2 
أن الله تعالی لما حكى عن المشرکین آنه: (أقبّل بعضهم على بعض یتساء‌لون)؛ 
شرح كيفيّة ذلك الَساوّل فقال۳: 


گك اتا می بین ©4. 


هیا ھا بت مکی مھ ا مش aE‏ 
أي: قال الاتباع منهم للذين اضلوهم: إنكم كنتم في الدنيا تأتوننا عن 


(۱) ظز ((تفسير این جریر)) (۱۹/ 087) ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4 ۰6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
٩ /۷(‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۳). 

(۲) نظي ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 6۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4 ۰6۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۰/۷) ((نظم الدرر)) لبقاعي (۱/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: 100 ((تفسیر 
این عاشور)) (۲۳/ ۱۰۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۰/۲۲). 

(4) قال ابنُ جُرّي: (واليَمينُ هنا تحتمل ثلاثةً معان: 
الأول اذل اذ بها طریق N‏ وجاءت العبار عن ذلك بلفظ ايدو کما افش 
عن الث بانشمال» والمعنی: هم قالوا لهم: إنُكم کشم تأتوتنا عن طريق الکیر َو -- 
IS‏ والمعنی علی هذا: نکم كل تار با فک وشاطانکم فأمروتنا - 
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ص اکن ص 
چا ا ۹ 3 5 
سورة الصّافات - الآيات GD‏ ۹3 7 @ ات 


5 1 ال 
كما قال تعالى: 38 وقالوا ریا نا اطعتا سادتا وبر تا فاضلونا الیل * ربا 


= بالکفی وتمتعوتنا مق الإيمان. 

والنَّالتُ: آن ثرائبها امین الع بحلف بهاء آي: کم تأتوتنا بان تحلفوا لنا کم على الحَقٌء 

فتصدقکم في ذلك ونتبعکم). ((تفسیر ابن جزي)) (۱۹۰/۲). 

مق ان ی لول الال أي أن المرادة: تأتوتنا من قبل الدّين والحَقٌّء فتَخدغُونَنا بأقورى 

الوجوه: مقاتل بن سُلَيمانَ والقَرَاث وابنُ جرير» را ما2 والخازن والشوكاني. یُنظر: 

((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۳/ 1۰۵ ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ 0781 ((تفسير ابن 

جرير)) (۱۹/ ٥٥٢)ء‏ ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج (6/ ۳۰۲ ((تفسير الخازن)) 

(6/ ۱۷ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 9 5). 

ومن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهت وقتادة والشُذِی» وابنْ رید ال اش 

رواب .بر ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰.۵۲۵ ((تفسير ابن الجوزي)) (۵۳۹/۳). 

اختار القول التاني» أئ آن الات ال یامه والقهز: البقاعي والقاسمي 

والسعدي. ٰ9 القاسمي)) 00۷/47 ((تفسیر 

السعدي)) (ص: ۷۰۲). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: این عبّاس. ينظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰ 

ومن اختار نحو القول لت فقال: لعن این 4 أي: ا التي کنا ناکم منها؛ 

لحلفكم إنّكم على الحَقّء فصدّفناكم» فأنتم أضلتّمونا : جلال الین المحلي» والعْليمي . يُنظر: 

((تفسير الجلالين)) (ص: ۵۸۹)ء ((تفسير العليمي)) (۵/ ۵۱۳). 

وقال القرطبي بعد أن ذكَرَ هذه المعانيّ وغیرها: (وكله متقارب المعتى). ((تفسیر القرطبي)) 

١ .)۷۵/۱۵( 

وجمم اب عثيمينَ بيْنَ هذه المعاني الَّلاثة فقال: (والحقيقة أنَّ كل هذه الوجوه واقعةً من 

المتبوعینَ... فالآيةٌ شاملةٌ لهذه الوجوه الكلاثة؛ يقول لأاع لبوعین: نکم کنشم تأنوتنا عن 

هذه الجهة: الحلف. أو الق أو الُیر). COE O O E‏ 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۲6 ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰ 4) ((تفسیر ابن عطیة)) 

۹/9 6۷۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۷۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰6۱۰ ((تفسیر 

السعدی)) (ص: 6۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰6). 
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هم من یر 58٤7ھ‏ +۶ ۷ ]. 

وقال سُبحانه: 2 وال ات اتيت دن استکیرفا بل مك الل اا 
مروت ن تفر باه وتیل له آندادا 6 [سباً: ۳۳]. 

الا بل آرتکووا مومت 2 . 


أي: قال المَتبوعون لأتباعهم: لیس الامر کما د تقولونَ من نا أضللناكم عن 
الق ولک آتتم أضلمآنفتکم بالکفر؛ فلم تكونوا مُؤْمنينَ با من قبل ولم 
لوا الایمات؛ وال متاصل في طبعکم؛ فلذا تابَعتّمونا فیما أمَرناکم به» فلا 
ُلومونا ولوموا " 

كما قال تعالی: :ا وال الط ما نی لمر إرك آله وعدکم ومد ال 
روک تم وماکان لي علیکم تن سکن الا أن دعو فاستجیٹر لی كلا 


و یا ا سه برح رہہ سور و 


تارف ولو ان کم ما سے اث بممرخک إنْ کمرن 


2 


دلیوت له عدا آل کل 0 


ہو ں م صیر اہ rer‏ 


وقال سبحاته: فا الذین اه SY‏ ل عن ای 
2٤‏ جس 146سباً: ۳۲]. 
و ٦‏ ۶ 


و اکن مک ین شلمن . 


قد 
د دو کی ۳ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ٥٥۵۲)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷9 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷۸ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰۲۲۱/۱۲ ((تفسیر الألوسي)) »)86١/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰0۷۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ »)٠٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصَّافَات)) (ص: 17). 
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أي: وما كان لنا آي سُلطان”" على ما نَدْعوكم إليه من الصّلال؛ لتَصُدّكم به 
الو 
۶ 0 5 3 7 2 ۳ 0 
اہو اھت ۰ في طبعکم آنتم. فكثم قَومًا مُتجاوزينَ الَت 
5 7 ۲ 2 و ےہ 
مُتكبّرِينَ عن قبول الق غالينَ في الكفرء مُسرفِينَ في المعاصي؛ فاستجبتم لنا 
ورک الق الذي جاءنکم به الالبیاء۳. 
فح ین قول ریا اذامو (ج) . 


أي: فوّجَب وئبّت علينا جميعًا ما وعَدَنا به ربا من عذاب انار ؛ فان وإيّاكم 

لذائقوه9». 

(۱) قيل: السّلطانٌ هنا بمعنى اليج ومكّن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبنٌ» وان كثير. يُنظر: ((تفسیر 
ابن جرير)) .)277/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /۱٥(‏ 6۷۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۱۱). 
ومّن قال بهذا القول من السَلف: السّدَّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جریر))(۱۹/ ۵۲۹). 
وقيل: هو بمعنى القَھر والعَلبِ. وممّن قال بذلك: السعديء وابنُ عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰۵ ((تفسیر ابن عثیمین - 
سورة الصَافات)) (ص: .)1٩‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السدَّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسیر یحبی بن سلام)) 
(۸۲۹/۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
07 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۵). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٦۲۲۱/۱)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۲ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۰۵/۲۳). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۷9 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۱۱/۷). 
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وچ CET‏ 
كما قال تعالی: ‡ E‏ لمن عك مهم لاملا هم ینک 
مت 4 [الأعراف: ۱۸ ]. 
کاغویتگم با کا غیت © . 


آي: فاضللناکم عن الهدی» ودعّناکم إلى ما كنا علیه» نا كنا ضالی۱. 


ما 


و کر ۵ مه 


كما قال قال لت ی عم القول ربا تلا الین غویت 1 هم گا 
عونا رن الک ا ماد نوا اتا يَعَبُدُوت #6 [القصص: ۳. 
7 مہ نالعاب متو © 4. 

آي فا جميع الأنباع والمشبوعيَ اسان من الإنس والجنّ ٠‏ مُشترکون في 
و ٹہ لت شتركوا في الڈنیا في تیه ون ات ِقداز 
عذاب کل منهم كما تفاوتوا في مقدار کفرهم وعصيانهم لرَبهم''' 

ا لت تفع باتممرمیت © . 


أي : نَا نجازي بمثل هذا لجزاء لصف بالاجرام يتب الوب 


1 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵۲۷ ((تفسير السمعاني)) (4/ ۰0۳۹۷ ((تفسير البغوي)) 
(5/ ۳۰ ((تفسير العليمي)) (۵/ 4 ۵۱). 
قال البقاعي: ( كا که ي: في طبعنا لاه وهي العُدولٌ عن الطریق المُثلى إلى المهالك). 
((نظم الدرر)) /۱٦(‏ 6۲۲۲ ۱ 
وقال الشوكاني: (معنی الآية: أقدَمْنا على |غواتکم؛ لأا كنا مَوصوفین في أنفسنا بالعواية؛ فأَقَرُوا 
هاهنا بآنهم تسَبّبوا لوغوائهم لکن لا بطریق القهر وَالعَلَبتَ ونفوا عن عن آنفسهم فيما سبق آنهم 
قهروهم وغلبوهم. فقالوا: ماکان لا ا و تن لطن 4). ((تفسیر الشوکانی)) (48۹/4). 
وینظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۰/۲). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 6۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۰)۲۲۳/۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱۱). 
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تک 6 
7 کے وک ا AND‏ 
#الرسورة الصافات - الایات 2 اكد 


(e-1) 
والائای ويَختارٌ الکفر على الإيمان.‎ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ ال عن مُقارّنة اجار ومُزاوجتهم, كما دل على هذا قولهتعالی: شرا 
ای نا رهم #4 آي: وأشباهمهم 7 يه 

= - في فوله تعالی : رخ َك حون # التَحذيرٌ من مصاكبة أل العواية» 
وقد حََرَ الي صلی اه عليه وسلم من مُصاحبة الصاجب السو فقال ا 
سل الجلیس الصالح والجلیس الشُوء كحامل المسك ك ونافخ الكير؛ 0-6 
المسك إمّا أن بذك وإِما أن تَبتاع'“ منم وإما آن تجد وه 
ونّافخ الکیر | اما أن يُحرق ثيابّك» وإِمًا أن جد منه ريا ی 


أن من لم يكن إيمائه راسا فإنّادّايةالباطلة مو رز عليه؛ لأنَ المؤمِنَ 
ٍیمانا راسٌا لا تضلله لکا ,ولا يك أن رل عن لیمانه الى کان علیه؛ 


لقوله: بل لز تکوم منِنَ ۰ ولو كم ومین عقا إيمانًا نابا ما أ ر علیکم 

اضلالیا ل هذا على أن من ینقاد لهم هو فاسدٌ أصلا؛ كما قال تعالى: 

ط سک موم ورکیم کر وم فَسِقِينَ 46 [الز خرف: .]٥٤‏ 

)١(‏ یٔنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۰۷۰۱۰ ((تفسیر ا عثیمین- سورة الصَافّات)) (ص: ۷۵). 

(۲) ینظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۳۲/۱۵). 

(۳) يُحذيّك: أي: يُعطيّك مجانا. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۳۱۳۰/۸). 

(4) تبتاع منهء آي: تشتري. يُنظر: ((مرقاة المفاتیح)) للقاري (۸/ ۳۱۳). 

و اط امت تابن یی شوه الصا بات ان ۷۳ 
۶ ۱۰ ۲)» 6.۷۷9 
رضي الله عنه. 

ORE سی سالگ نابت )ام‎ aE 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 
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BOE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > اھ 


۶۳ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالی: خر رن طَلمُوأ وازوتجهم وما کاو بت 4 ذکر من 
صفات و عابِدِينَ لغير الله تعالى» وهذا یل على أن الظالم 
فطل هو الکانل ولك يدل على ن ل وعيد وَرّد في حن الظالم فهو 
مصروق إلى الکفَارء وممًا یک هذا وله تعالی : (#والگفرون لكر هه دود ۳ 
[البقرة: ۲۵6 ]. 

0 - في قول له تعالی : لمرو 7 رهم وما کا عدو # ین دون اه ونم 
ال یط لس إهانة هؤلاء المُشركينَ بخشر آصنامهم إلى النّار؛ وجه ذلك: 
أنَّ إهانة المعبود إهانة للعابد"©. 

۳- بالعدل والميزان قام الق والشَّرِعٌ» وهو النّسوية ب: ن المتمائلين» 
والتّفریق بيْن المُْتَلمَين. وهذا كما أنه ثابتٌ في الذنياء فهو كذلك یوم القيامة؛ 
قال اع و لین 2 0 0 يَعْبْدُونَ ٭ من دون ال هدوم إل صرط 


کل رت کے وبيْنَ نظیره الماضي» وهذا 

يقتضي أنه سيحانة في الأمور المتمائلة بأحكام متماثلة. 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۲۸/۲۲). 
TI‏ قاط «الظلم المُطلّق» كد فیه الکفر وساء ر الْتوب؛ قال تعالی: 
رت و کیش ٭ ین دون ... ) ((مجموع الفتاوی)) (۷/ 1۲). 
وقال أيضًا :(لل الط یال الکف ولا یختص بالكفر؛ بل يتناوّل ما دونه أيضًا) . ((مجموع 
الفتاوی)) (۷/ ۷۲). 

DES‏ سورة الصانات)) ھ1517 

(۳) ینظر: ((زاد المعاد)) لابن القیم /٤(‏ ۲4۸). 

.)۲۳ /۱۳( يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية‎ )٤( 
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)۳-۲۱۲( 


رک 


5 - قال الله تعالی: اشرو از و رهم وما وا يَعْبْدُونَ ‏ من دون اللہ 
ادوم إل یط لح هذه الآية وا ةه وفي النّاس من ی الملائكة والصّالحِينَ 
فهل يُحشَّرٌ هؤلاء المعبودون مع هؤلاء العابدينَ؟ 

فالحواث: لا لذن هذا العُمومَ مُخَصَّصٌ بقوله تعالی: رد یت سب زر 
هم یت انح ة یک ناموت 4 [الأنبياء: ۱ء وفي ذلك جواز ذکر 
العموم مه له من لسن کے ےد ےرت 
آل يُشتَرَط في البّيان 2 مقارنته للم لا الذي يمتح في الان هو تأخیزه عن 
وقت الحاجة؛ فإذا بِيّنّ في وقت الحاجة زال هذا المحظون وهذا او فين 
آيات كثيرة ذ في القرآن بأنَّ المؤمنينَ این لا ید لول لاه وکل الآيات التي 
في وَعْد المؤمنينَ والمتّقِينَ تَمتَعْ من ذخول هؤلاء في النَّار وان كانوا يُعبَدونَ 
من دون الله" . وقيل: لمَوصول عبارةٌ عن المشركينَ خاصّة؛ جيء به لتعليل 
الخکم ہما في یز صلته» فلا عموم ولا تخصیص ٩‏ 

قد دول الله تعالى : وق رط ليم یدل على أن الوك ی 
في الإرشاد والدّلالة على ال ونظيرٌ ذلك في الرآن وله تعالى: کيب َي 
آنه من دود اه ضا وید زک داي التمبر 4 [الحج: ٤]”'ء‏ وذلك على أحد 
الأقوال في تفسير الهدی في الآية الكريمة. 

-٦‏ مراتبٌ الهُدى أربعة: 

إحداها: الهُدى العام تا شر مصالح مَعاشھا وما يُقِيمُهاء 
ES‏ علیمین سؤر الصافات)) (ض ONEN‏ 


(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۸)ء‏ ((تفسیر أبي السعود)) (۱۸۸/۷). 
(۳) يُنظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


0 ا ۳ء وقال تعالی 


۳ معط کل‌شنء عََ م هدَئ 4[طه: 


المرتبة نی الهدی بمعنی الّیان والدّلالة ة والتعلیم» والذعوة 2 ا 
مع معادم» وهذا عياض الو قال تعالی 5 200000 
لک ای م4 وقال 8 وما کات ال لضا فوا بعد لد دهم حی بت 
هم ما یتقو 4 [التوبة: ۱۱ فهداهم هدی بیان والدّلالة فلم يهِتَدواء 
فاضَلَهم قوب لهم على ترك الاهتداء آرّلا بعد أن عرفواالهُدی فأعرّضوا عن 

المرتبة ال الهداية المُستَلزَمةٌ للاهتداء وهي هدايةٌ الّوفیق» ومشيتة الله 
لعبده الهدايةء وخلقه دواعي الهُدى وإرادته والقدرةٍ عليه لبد وهذه الهداية 
التي لا يقدرٌ عليها إلا اللُ عَرّ وجل؛ قال تعالی: ریبد آله َه لهد که 
[الاسراء: ۹۷]ء وقال تعالی: 3 إِن رصعل هدد دهم قن اه لدی من بل 4 
[النحل: ۳۷]. 

الف الدابعة الا يوم المعاد إلى طریق الجن والّار؛ قال الله تعالی: 
شرا رن نو روج وما کنو َو ٭ من دون له لاثم لی عاط لم 3 
0 9 علیه زیت ((والّذي نف مُحمّد بيده لأَحَدّهم 


أَهُدَى بمنزله فی الجنّة منه بمّنزله كان فی الدّنيا))20. 
۷- قوله تعالی: :3 و سر عل بض بس اون 4 رق لت اروت ينم 4 


(۱) ینظر: ((شفاء العلیل)) لابن القیم (ص: 50- .)۸٤‏ 
والحدیث آخرجه البخاري (1۵۳۵) من حدیث أن سعید الظطرئ رضی اله عنه. 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


BO 


مسر هم 


ذا نم في الور فلا انساب بيهم تم 
ولا ءوس 46[ المومنون: ۱ قوله: : 3 ولا یل يم یا 6[ المعارج: 


[یونس: 5 لا يُناقض قوله تعالی: 


۰ وذلك من وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يوم القیامة مقدازة حمسول الف سَنة؛ ففيه أزمنة وأخوال 
مُختلفة» فیتعارفون ويكّساءلون في بعضهاء ويتحيّرونَ في بعضها؛ لشدة 5اا 
فقيل: تق السّؤال عند اشتغالهم بالصَّعق والمُحاسّبة والمجواز على الصراطء 
0+0 

الوجه الثاني هت في الصور تفخة واحدة شغلوابأنفسهم عن الساؤل 
E E ET‏ 
هلذا ما وعد امن 8 [يس: ۵۲]؛ ف فتَفْنُ الشُوال بعد النّفخة الأولّى وقبل الا 
۶ شرا 

الوجه الما الم اڈ لا اء لو بخقوق التب 

الوجه الرابع: أن :لک صفة اکفارهودلك له ونه 
ما قوله: ول اَل سم عل بغ یتسود # فهو صفةٌ أل الجنّة ذا دحلوها. 

الوجه الخامس: أن قوله ولا رک 4 أي: في النَاضُرء فلا يُناقض 
في الَساوّل هنا إثباته في غَيره؛ لأنه في عير تناضٌرء بل في اللّلاوُم وتاب 
والشّخاضٌه”" 

الوجه السّادس: نْ سوال اي شوال حاص وهو وال بَعضهم العفو 
من بُعض فیما بيهم من الخقوق؛ مُنوطهم من الاعطاء ولو كان المسؤول | 5 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۳/ ۲۹۵). 
(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸۸/۱۳). وینظر آیضا: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۱/۱۸). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يي ص کک ص 
558 سم ۱ 


۸- إطلاق اي على + لقولهم: كوكم + لاتم يسوا ہم لین 
وه وإنّماهم سَبَبُ إغوائهم ؛ فان الهداية والاضلال بيد الله عر وجل» لکن 
هؤلاء كانوا سببًا في خواية هؤلاء؛ فأضافوا الفعل إليهم في قولهم: رخ 
7 4 . 

- في قولهتعالی: 9 له إثباتٌ الفعل لله عر وجلء وال سُبحانَه 
وتعالی مال لما بر والفعل يققضي اج بكسب المفمول؛ فلا 
للسمَواتِ والأرض لم يكن ار زَليّاء ما کان حينَ عَلَقَ السَمَوات والارض؛ 
لاله للجنین في بطن مه لم يكن آزلیّاه بل هو ادت ین محدوث هذا 
الجنین» ويتفرّع عن هذه الفائدة إثبات أفعال لله الاختياريّة خلافا لمن نکر 
ذلك وقال: إِنَّ الله لا قوم به فعل اختياري ۱۳ 

۰- إذلال ولاه المتبوعَين الدين کانوا فى الدّنيا يلون على اللي لالہ 
جع بهم ین عن یستمپدونهم في نا مب سو انتا رن 
لذن الآخرة دار عدل. 


سم ساو 


نرہ رح مت لد سر 


(۱) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب)) للشنقيطي (ص: ۰۱34 ۱3۵). ویُنظر آیضا: 
((الاتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (۳/ ۹۰). 

7افت - شور الصانات)) (من +0۷۳ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۸۲). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بلاغة الآيات: 


۱- قوله تعالی : حشر زنطن موجه وما ما انوا يبدو تخل من الإنذار 
بخصول البعث إلى الاخبار عم یل بهم عقب إذا توا على شزکهم وانکارهم 
البعتٌ وال 0 

- وذكرٌ الأزواج ابلاغ في الوعيد والإنذار؛ لتلایحبوا أ لساءالمشرکات 

ا عله ب وذلك على قول في سیر 

۲- قولهتعالی: ‏ ين دون له موق حرط ايم 4 

- قوله: مدوم # عطف بفاء التعقيب؛ إشارة إلى سرعة الامر بهم إلى 

لتّار عقب ذلك الحشر*). 

- والهدايوالهَذي:إرشا إلى مغوب» وقد غلبت في ذلك؛ ان کون الَهديِ 

راغبًا في تعرفة الطريق من وازم فعل الهداية؛ ولذلك تقايل لاله وهي 

ال ُ في الطریق؛ فک موز 6 هنا تهكُمٌ بالمشركينَ ا الک لین 

قول في تفسير الهدی في الاية. 


رز E‏ زور الصا نات( A‏ 
والقاعدة: «إذا كان سياق الایات في آمور خاصّة» وآراد الله أن يَحكمَ عليهاء وذلك الم 
لا یختص بها؛ ل مها وغیرها؛ جاء ۳ بالحکم العام». ينظر: ((القواعد الحسان لتفسير 
القرآن)) للسعدي (ص: ۲ (قواعد التفسیر)) للسبت (۲۰۸/۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۱). 

(") يُنظر: ((المصدر السایق)). 

.)۱۰۲ /۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کی“ ص کک ص 
568 سس 


۳- قوله تعالى : ورتم کن پچ 


لي 


3 7- 2 مر ون 46 َمْرٌ بإيقافهم في ابتداء امیر بهم؛ لما أفاده 
لائر من الفور بقرينة فاء التعقيب التي عطقَنه دوم : كأنَّ الملائكة 
سارّعوا إلى ما روا به من عشرهم إلى الجحيم -وذلك على قول- 
احبسوهم عن السَّير قليلا؛ لوا سوال تأیس وتحقیر وتغلیظ"'. 


۳1 


3 ھ۶ يم ولد 4+ إيذانًا من أوّل الامر بآن ذلك 
لیس تلع عنهي ولا لَشتریخوا بتأخیر العذاب في الحم بل لار 


٤‏ - قوله تعالی: الک لا نارون من لابهام نو 4" . وذلك على 
قول في التفسیر. 


- والاستفهام مُستعملٌ في لیخ والّتري» هکم والّمجیزه ء آي: ما 
كم لا شر بعکم بعصا فيد عن الا اي هو فيه؟ وا بن تناصرکم 
الذى کے اضر رت نی انیا وكالون علی الرسول وعلی المومنین ۱۳ 
- وتأخيرٌ هذا السّؤال إلى ذلك الوقت؛ لأنّه وَقتُ دنز العذاب؛ وشتة 
الحاجة إلى الأصرت وحالةانقطا الٌجاء عتھا بل ریخ ای 


حینئذ مد وَقَعًا 7 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۸/۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰۲ ۱۰۳). 

)٤(‏ ينظر: ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۸)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) /٩(‏ ۰۹۷ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۸۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۲). 


.)۱۸۸/۷( ینظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


2 7 رد ومد 
۵- قوله تعالی: بل روم منوج 4 
- الإضرابٌ المستفاد من بل إضرابٌ لإبطال إمكان التناصر 5 


وليس ذلك مما یتمه السَّمْعُ؛ فلذلك كان الإضرابٌ تأكيدًا لما دل عليه 


الاستفهام من التّعجیز. والاستسلام: الاسلامٌ القوي» أي: إسلام التفس 
وید ہے 7 و 8 م2 1 
وثرْك المدافعة؛ فهو مُبالغة في (أسلم)7". 


- وذكر اليوم لاظهار النكاية بهم» أي: زال عنهم ما كان لهم من تناصر 
وتطاوّل على المسلمی قل الیو أي: في الذنیاه إذ كانوا يتقولون: من 
جع کید 4 قير ای بح اه لا تغل فکان لذكر الیوم 
وفع بدي في هذا المقاه”". ۱ 


ے 
3 


5 2 7 0 5 برع رم رو و هر سے رو رس ہر رم 
-٦‏ قوله تعالى: 9# بعصم عل بع تالو 4 

مر لام 5 ج7 : 22 مو ود "۳" می 
- عبر عن إقبالهم بصيغة الماضي -وهو مما سيقع یوم القيامة- تنبيها على 
کے کے 7 32 e‏ ے کی 5 و و 0 
تحقیق وقوعه؛ لان لذلك مزید تاثير في تحذير زعمائهم من التغرير بهم» 
۳ ۰ 92 2 ےئ ے ۔ ۶ہ 
وتحذیر دهمائهم من الاغترار بتغربرهم مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من 
السّياق من قوله: یم يرود الآية”" [الصافات: ۱۹]. 


3 و 
کے ہیو هر سے مرو ےم ےہ 


- وفيه مُناسَبة حَسَنة حيث قال هنا: 8 وق بعصم عل بض یوت 4 بالوای 

وقال بغده: ال بعصم عل بعض یتسه ون #6 [الصافات: 0۰[ بالفاء» 

وکذلك في سورة (ن): 38 بل بطم عل بع یو 4 [القلم: ۳۰]؛ و جهه: 

آنالاول لعطفت لعل ا ف وناك طف سح ال سا 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۳). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک : رح 
558 حكككئ 


بيتهما مناسبة والعام؛ لأنّه حکی أحوال أٹمل الجنّة ومُذَاكَرتَهِم فيها ما كان 

يجري في الذنا بيهم وبيْنَ أضدقائهم» وهو قوله: و عم وٹ الزن 
و ٭ کان بیعش کو * َال بم عل بحن یاهوم # [الضَّافَات: 4۸ - 

۰ ي لا كرون و ال ا 
ما رآزها كالصَّرِيم؛ ندموا على ما كان منهم. وجَعَلوا تقولون: 24 

اراگ یت 4 [القلم: e EE‏ 

:3 َال بَملہُمْ عل بعض یو ه [القلم:۰ ۰۲۳ آي: على تزكهم سك 

و خانم جل بطاخ ی يسك ۱ [القل : ۱93 

۷- ول تعالى: ق وا ای هم وتان ین استتناف وقَعَ 7 

سوال نا من حكاية تساؤلهم؛ که قيل : كيف تَساءلوا؟ فقيل: قالوا... 

۸- قوله تعالی: الوا بل لر كوا مومت 4 

- جوابٌ الزعماء بقولهم: بل لی تکووا موه e‏ 

الأنباع نم الذي صَدُوهم عن طریقِ لیر أي: بل هم لم یکونوا معّن 

با الما لان تسليط التي على فعلٍ الكون ون أن کان پل گم 


وت در مات لین شم ی :بل کشم آنعم الآبِينَ قبول 
الایما 


مه 


یمان 

1 ہے ےم ے17ے 7 ُ7 

e‏ ماکان نا لیک ون ساط بل کم م وید 46 أي: وما كان 

(۱) ینظر: ((أسرار التکرار في القرآن)) للکر ماني (ص: ۰۲۱۲ ۲۱۳)ء ((بصائر ذوي التمییز)) 
للفيروزابادي (۱/ ۰۳۹6 ۳۹۵). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۰)۳۹/4 ((تفسیر البیضاوی)) (۰)۸/۵ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۰۹۸ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۸۸/۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


نا عليكم من فهر وظلة -ودلك على قول- 8 
ولذلك آکدوا هذا المعنی بقولهم: بل کم نوم عا اوت لین 46 أي: كان الطغيانٌ 
-وهو التَكبُرٌ عن قبول دعوة رجُل منکم- ا وسَجیتکم؛ فلذلك أفكمو 
نا 7ج کین ت رش یضار خر ایی أي 
ذد بان الطْغيان من مُقوّمات قَومكته <“ 
5 ہے ص رس ے ر مریم 
۰- قوله تعالی: 3# فَحی تقو ریت دیون 4 
ےہ 2 8 e‏ 5 5 2 
- فرّعوا على کلامهم اعترافهم بآنهم جميعًا استّحقوا العذاب؛ فقولهم: 
ی علا قول ريت ِا امون #6 تفريم الاعتراض» أي: كان مر ربنا بإذاقتنا 
عذاب جهن حقا(". 
- ومجملة و ی بيان ل :ول ري . وسكي القول بالمعنی على طریقة 
الالتفات ولولا الالتفاثٌ لقال: کم لذائقودء أو إِنّھم لذائقون. ولكتة 
الالتفات زيادة التتصيص على المَعْنيٌ بوق العذاب؛ لأنّهم متكلمون 
بذلك عن أف ۳( 
2 و خی 
- وخذف مَفعول (ذائقون)؛ لدلالة المقام عليه» وهو الامَرٌ بقوله تعالى: 
هدوم ِل رط میم 4 [الصافات: ۲۳]. 
کت : وم کم إن کا َون * 


- فرّعوا على مضمون رّذهم عليهم من قولهم: بل لتكو مت # إلى 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۵). 

(۲) پنظر : ((المصدر السایق)). 

(۳) پُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۶/ 66۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۵). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يي ص کک 1 رح 
6 @ 2 جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وم لین 4 قولهم: یکم یہ أي: ما أكرَهْناكم على الشّرك» ولکتًا 
وَجَذْناكم مُتمسّكينٌ به» وراغبينَ فیه فَغویناکم آي: فأيّدْناكم في غوایتکم؛ 
ا نا غاوينَ» ونا لکم ما ان تناه فموقغ جملة ی 
مُوقعٌ م العلّةء وإزإن) مدعنا لام التعليل وا ء التفريع. 

- وزيادة ها ٭؛ للدّلالة على تمكين العّواية من تُفوسهمء وقد استبان لهم 


أن فا کانوا علیه عَوَاية وا بها. 


۲- قوله تعالی: لا ام مین في دای من 4 هذا الکلامٌ من الله تعالی 
موجه الیل صلی ال عليه وسلّم والمؤمنينَ» ويُشبهُ أن يكونّ اعتراضا بین 
حكاية حوار الله هل الشرك في القيامة وبيْنَ توبيخ الله إيّاهم بقوله: لک 
ایا الْعَدَابٍ الا لیر 4 [الضّافَات: ۸ والفاء هي لعي هارت بد 
تقریر آحوال» وکان ما بعد الفاء نتیجة لتلك الأحوال. فکانت الفاء مُفصحة 
ا ذا کان 2 اس بوي لقيمة فيالعذاب 

مشترکون؛ لاشتراکهم في الشرك تال ٠‏ أي: لا در تلکلام للفریقین؛ 
لا للزعماء شون ولا للدْماء بتضرهی والمقصود هنا بيان عم إجداء 
معذرة كلا الفريقين وت وهذه الما مُعترضة بين جُمَلٍ حكاية موقفهم 
في الجساب!'' 1 

۳ - قولهتعالی: ‏ دك میت 6 تعليل لما لہ له كم 


و م 


يوذ في ماب مت » أي: فان جزاءَ المجرمينَ یکون مثل ذلك الجزاء في 


.)۱۰/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
ینظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 
پنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۳( 
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مُواخذة التابع والمتبوع(). 


- وفيه ا تی حيث قال هنا: :3 إنَاكدَِكَ نعل با لَمجرمیت وفي 
(المُرْسَلات): هو كَذِك قعل بالْمُجَرمِينَ # [المرسلات: ۱۸]؛ ووّجهه: أن 
في هذه الشّورة حيل بِيْنَ الضمير وبين # كذلك 6* بقوله: 38 موم في 
وود 2" وم صو 


الاب مش 4 [الصَافات:۳۳] فأعاد. وفي (المرسّلات) مُتّصل بالأوّل 


کے 22 ووو 


3 7 ہے ہے جو م 
وهو قوله: 35 ثم هم الآخزيت ٭ كناك تفعل يالْمَجَرِمِينَ 4 [المرسلات: ۰۱۷ 
۸ فلم يُحتَمْ إلى إعادة الضمير". 


(۱) ينظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۸۹ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰ ۱۰۷). 
(۲) پنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰۲۱۳ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(۳۹۵/۱). 
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ص کک ص 
ومن EES‏ 


الآيات (مط-وع) 
+« لبم کنو ادا فی کم لا له الا امه متروت 2 وَبَمُولونَ نا تايأ الا 
لاع ونم ()) بل جاء يللي وص دق لسن © اک لاو الات الال © 
٣ھ‏ ھ8 وت © اوماد ال الْمُحَلصِينَ (رت) ولیک کم رزف علوم () 
که وم یہر SOS‏ جت سم ھا کل مر سبلي ایا بسا عَلیہم یکایں من 
کے ریت ن لافها ول ولا هم عنہا يروت ((۵)) وعم صرت 
الزں ع ینش تكؤة تا). 
ہی 
ین 4: أي: ماء ظاهر جار وأضل (معن): لن ر ان 
أو غير ذلك". 
عو 46: الغول : اسم عام في الأذى والضیر فمنه داع اراس ومنہ وج 
البطن إلى غير ذلك والعول : فساد یلق في حفاء وأصله: 0+00۲ 


0 .9۶پ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۷/٥۵)ء‏ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢۲)ء‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (٥/٣۳۳)ء‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰۲۵۰ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۲/ ۱۲۷))ء ((تفسير ابن کثیر)) (5/ .)٦۷۷‏ 
واختلفوا في 38 وین هل علیوزن مب ولمم ھا صا من لعن أو على ون مفعولِ 

من الین والميمٌ فيها اند نحو بیع ومكيل؛ فقيل: : میت بمعین: :نا من ظهورها لین 

قال غات الما :ال ارتا أو دة جريها؛ من الإمعان في لير أو لکٹرتھا: ٠‏ منّ المَعْن: 

٣‏ الماعون؛ لكثرة ة الانتفاع بہ وُقال: + مشر مُمعون: لأيكاذ يَنقَطعٌ : وفيل 

غیر ذلك. یُنظر : ((البسیط)) للواحدي (۱۵/ ۰6۵۹۹ ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۰6۳۳۲ ((تفسیر 
ابن جزي)) (۲/ ۱٩۱‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ۲۳۰). 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۹ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۳۲ = 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کک ۴ 
> زر سور و الصافات - الآيات 
4 


)٩-۳۵( 
ہد رگھو لا لا اس‎ ۰ 7 
یروت 6ه: آي: لا یسکرون ولا تَذَهَبُ غقولهم. والتّزیف: السکران‎ 

ره و 2 ۳ 2 

وأصل (نزف): يدل على تفاد شيء وانقطاع"). 


2 ا ع 3 71 2 0 8 
قورت الطرف 46: آي: حابسات الابصار على آزواجهن. واصل (قصر): 


بدلنهلى اال 
ی 4: أي: واسعات المیون» الواحدةٌ ین وأصل (عين): يدل على 
حاسّة البَصَر 


ہم هو کون 


سض EES‏ : بض مَصونء شبّهنَ ببّيض لام تن لام الیش 
من الرّيح والغبار ٤ھ‏ و النَاعِمَةَ في ضيائها وخسنها وصفوة 
التّحمة علیها بالبيضةء وأصل (کنن) یل علی هد وصَون٩.‏ 


= ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ 4۰۲ 
((المفردات)) للراغب (ص: ۰۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۷۸/۱۵). 

(۱) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)۵۳۵ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۳7 ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰4۱0/0 ((تفسیر 
القرطبي)) /٠١(‏ ۰6۷۹ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (۱/ 4۲۷). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳۸ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۳۷۸ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۰4۷ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۲). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۱ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 6۳ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4/ ۰۱۹۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷ ۱ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: .)۳٥٣‏ 

(4) يُنظر: ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۲۳ 
((التفسير البسیط)) للواحدي (۱/۱۹ ۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۸۰ ((الکلیات)) للكفوي 
(ص: ۲۵۲). 
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يي ص کک ص 
ہو سم ۱ 


المعنی الإجمالي: 

0 3 1 3 7 34 ۲ 2 

بی ا تعالی الأسباب التی ات بالمشركية إلى هذا العضیں فیقول: ان 
5 20 2 و ر ك 1 2 
آولئك المُشرکین كانوا إذا قيل لهم في الڈنیا: قولوا: لا له إلا ال يتكبّرون عن 
۳ رم 93۵ ر 56 و 
قولهاء ویقولون: آنقول ذلك ونترك عبادة آلهتنا؛ اتباعًا لقول شاعر مجنون؟! 

ویرد الله تعالى علیهم» ET‏ ليس الأمرٌ كما زعمواء بل جاء‌هم محمد 
ام سم لحار زع و ا تام ری 

یر تعالی جزاءهم على قبیج أعمالهم: فيقول نکم -أيّها المُشركونَ- 
لذائقو العذاب المُوجع» وما ترود إلا جزاء عملکم. 


وي و سر 


ثم نله تعالی سن عاقبة المؤمنين فیقول : لكن عباد لله الذين اصطفاهم 
الله تعالى» وأخلّصَّهم لطاعته؛ فأولئك لهم عَطاءٌ معلومٌ: قواكةُ» وهم مع ذلك 
ہے ہپ یہ و سر 
اف علیهم بكم تجرى في أنهار الجن بیضاء الوه لذيذة الحم والرائحة 
عند الشّاربِينَ ليس فيها آذى أو فساد يُصيبٌ شاربيهاء ولا هم شي شونها 
تھ عقو لیکن ور العال فى عم الذنيا: 

وعندّهم نس قَصَرْنَ أبصارهنٌّ على أزواجهنٌ لا یمه إلى غيرهم؛ لشدّة 
مهن لهم» ومن صفاتهنّ آنهن واسعاث العُيون» كأنهنٌ بيض النّعام الممصون؛ 
في صفاء البَشرة» ونقاء الجسّد. ۱ 

تفسير الآيات: 

ظط رازم وال یل کر کد را کٹ (4)8. 
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اه تمالی ینآ أن المُشركينَ إِنّما وقعوا في ذلك العذاب؛ لأتهم کانوا 
:ا ام کاردا ی کم إِله إلا امه کہ ڑا 
أي : إن المُشْركينَ كانوا دائمًا إذا قیل لهم في الدّنيا: ولوا: لا له الا ال 
یروت عن قول ذلك» ولا جيبو لن دعاهم إليه'©. 
كما قال تعالی: ۶ لک يانه دا دذعی اه وده کنفرشم وَإِن شلد يه- 
منوا که [غافر: ۱۲]. 
ا ویو ایا تارف الها تا نون © . 
مناصَبة الآية لما لا 
انا تعالی لما خبرٌ أن المُشركينَ استكبّروا على توحید الاله؛ نب اس 
٤‏ یی ""' 
2 ولون اا ارا لتا لاع نون © . 
أئ: ويقولون قول :إا ال نك عبادةً آلهتنا؛ ااا لول شاعر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۳۱/۲). 
(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲۲٢ /۱٦(‏ 


(۳) پنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷9 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰6۱۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ ۲٢٢‏ ٢۲۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۷۰۲ ((أضواء 


البيان)) للشنقیطي /٦(‏ 0717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافَات)) (ص: ۰۷۸ ۷۹). 
)٤(‏ ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۱/۱۲). 
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بل بلجا بای وَصَدَقَ آلمرسلن © یه 


آي: لیس الامر كما 1 عدون ا شا 


7 


اد ی 7 
2 32 1 ےہ وہ کے نمز 
صَدَّقَ المُرسَلينَ الذين كانوا قبْله» وأخبّروا بمجيئه» فكانت بَعللّه تصدیقا له 


وشَهد هو بتُبوّتهم: وأخبرٌ بمثل ما آخبروا به من لوحي وغیره ‏ ۱ 


کما قال تعالی: اج الحق مُصَدًَا ماب يدي 4 [آل عمران: ۳]. 


اخ ره ہے ہد 206 لک ا اه ی وٹ ٠‏ 
وقال سبحانه: 1538 ما کی ہن رر وی وہ ود 
ہ2 سم وم ف2 رم ۳ >> برع سج وه مہ 


یت و #۸ س ہر سے ے ر بر و يه وو ر 
ثم جاءکم رسوا موق لما عقي اون توم ولد تد قال او کو ولخد عل 


اا اک کپ ۳ 
۱ 


قررنا قا ل فأسََدُوأ ون معکم من نهد هرن # [آل عمران: 1۳5 


أنه لمّا ول المُشرکون إلى هذا الحد من الطغيان» والزور الظاهر والبُھتان؛ 
تشوّف السَامع إلى جزائهم ۶993۲۳ بذلك". 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 0۲۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۱۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۸/۲۳). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)۵۲۹/۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷ ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (۲/ ۰۳۵۰ ۰۳9۱ ((هداية الحیاری)) لابن القيم (۲/ ۰۵۲۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(9/ و رف ای 6ف 1۷00 رین لی سد سور ات ازس 
۸۰۷۳ 

(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۲۲۷). 
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BOE 
]۳۱ راون المُش کین السّابق : دایمن 4 [الصافات:‎ 


صادرًا منهم؛ یحتول آنیکون صدا أو غیره؛ خر تعالى بالقول الفصل الذي 
ایت غير الطدق والیّقین» وهو الخر الصادر منه تعالی» فقال(۰)۱ 


2 تک لابوا عدا الألير ()به. 
أي: نکم لذائقو العذاب الہُؤلم المُوجع؛ بسَبّب شرککم وتکذییکم .٩‏ 
رما روت الا ما ہکم شملوے © . 


رم 4 <« سم 
مناسبة الایة لما قبلها: 


5 


1 يا 


لَمَا وَصَّف ال تعالی عذاب المُشركينّ بأنَّه له عطف عليه إخبارهم بأنَّ 
ذلك المقداز لا عیف علیهم فیه؛ لاله على ردق آعمالهم الت کانوا بارا 
في ادا من آثار تپ 

9 وما روت ولا ما گم نہ ماوت (۳) . 

آي: وم تحرو الا ی کم تمملوته في ادنیل فلا لمكم ال تَعذییکم 
على مالم تعملوا٩.‏ ۱ 

كما قال تعالی: پل وین جاء ال کبک وهم في الا هَل مروت لا ما 


کم تمه 4 [النمل: .]٩۰‏ 


(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۹ ((تفسیر الشوكاني)) (6/ ۰64۵۰ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۹/۲۳). 

(4) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ ۰66۷۱ ((تفسیر الشوكاني)) 
/٤(‏ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۲). 
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BOE 
AE 


وقال شبحانه: 2 اللا طم تقش سب ولا روب لام اڪن تعمل 4 


.٤ [یس:‎ 


۳7 


لمّا وَصَّف اللهُ تعالی آحوال المتكبّرينَ عن قبول التّوحید. المُصِرَّينَ على 
إتكار ار آر5فه بذکر حال المُخلَصينَ في كيفيّة لواب" 

وانضا لكا کان الخطاب في الآية السَابقة قةلفظه عاماء والمرادٌ به المُشركونَ؛ 
استثتی تعالی المومنین» فقال: 

ظا لاماد أو آلمعصید © ). 

القراءاتٌ ذات الأثر في التفسير: 

-١‏ قراء ءة ]ما لمحلصِينَ 6 بقتح اللام» اسم مَفعولِ من آخلص؛ بمعنى: أنَّ لله 

تعالی آحلصهی » فصاروا ا 

۲- قراءة ‏ المُخلصينَ # بکسر اللام» اسم فاعل من آخلص؛ بمعنی: آنهم 
آخلصوا لله ديهم وأعمالهم م من الشره والرّیاء*. 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۳۳۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۲). 

(۳) قرأ بها نافِعٌ» وعاصمٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو جعفرہ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(۲۹۵/۲). ۱ 
وينظر لمعنی هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۶/ 0۸ ((الحجة)) لابن خالویه (ص: 
٤ء‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳۵۹). 

(4) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۹۵). = 
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ظا إِلعبَاد اه الْنخَلَيِينَ © 4. 

أي: لکن") عبادٌ الله الذين أخلّصّهم ال لطاعته واختارهم لخاصّة رحمته؛ 
فإتهم لا يَذوقونَ العَذابٌ» ويتجاوَزٌ اللُ تعالى عن سيّئاتهم إن كان لهم سات 
ويُتيبُهم الله تعالى بأعمالهم الصَالحة أضعافًا مُضاعَفة”. 


وک لم رزق تعلو 1 {OF‏ 


أي: آولتك المخلصونّ من عباد الله : لهم عطاء غير مُجھول''. 


= وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ 0۸ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
)۹٤‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۳9۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (۱۹۱/۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۲۹/۱۹)ء ((تفسیر الكرماني)) (۲/ 91/4)» ((تفسیر القرطبي)) 
(۰6۷۱/۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰۱۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰۲۲۸/۱ ۲۲۹). 
لق ال ر 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۷۷)» ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۲۳). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالی: 2 رتم # فيه قولان؛ آحذهما: أله الجن قاله تاد 
والثّاني: أنه ته لزق في الجنّ. قاله السّدَّيُه فعلی هذا في معنی وم ه قولان؛ أحدھما: آنه 
بمقدار العّداة والعَشيٌ. قاله ابن السّائب. والاني: أنّهُم حينَ يَشتّهونة يُؤْتَونَ به. قاله مُقاتل). 
((تفسير ابن الجوزي)) 0080/60 ˆ 
من اختار الق الأوَّلَ: ان المراد الرّزق في الجنّةء أي: أله معلومُ الوقت» أي: بمقدار العّداة 
والعَشي» كما قال تعالی: وشم رزفهم فما بكر وعشبًا [مريم: ۲ لسعاي والبفوي والثعليي. 
يُنظر: ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ ۰۳۹۸ ((تفسیر البغوي)) (6/ ۰6۳۱ ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۱۳). 
وینظر آیضا: ((تفسیر الرازی)) /٦٦(‏ ۳۳۲). 
وممّن اختار أنَّ معنی رم # أي: حین تهون تون به فلا یتخلف عن میعاده ولا ینتظره 
ملي فاك 1 تجا وا عقون لاقل ووس ساكل و هر 
ابن عاشور)) (۱۱۱/۲۳). . 
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2 


ل 


كما قال تعالی: ل کلم روا وتا من تَمَرَةَ زَا قالوا هدا ی رفسا من 


و وع 


98 009 ]. 
(کڈئف کون 40 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قیلها: 
لل ات ےج و 
مت کون 40 
أي: لهم فواكة E‏ وهم مع ما أعطاهم الله من 
الرّزق يُكرّمونَ دائما بأنواع الکراماتِ: يعمو ولا يُحتفَروَ ولا یاون 


O 


= وذهب البقاعي وان عثيمينَ إلى العموم؛ فهو مَعلومٌ وَلله ومَعلومٌ توعه وغيرٌ ذلك مما 

يتعلق به به. پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۲۲۹)» ۵2 سرو ااا 

(ص: ۹۰ء 460). 

قال ابن غ (وقو له تعالی :وم پچ معناه : عندهم فقد قَرّتْ عیونهم بعلم ما يسدر علیهم 
منّ الرّزق» وباد شهواة تهم تأتیهم لحینها؛ ٤ی‏ تعالی فقط لما 

ی الجنّة بشّيء). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4۷۱). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۳۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 6۱۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۲/ ۲۲۹ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۱۱ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة الصَافات)) (ص: .)٩7‏ 
قال المظهري: (فواكة: ج جم فاکھة بل أو بیان للق وهي مايُقصدُ به لذ داي 
والقوت فا مان الغڌي دون ال والوزق هما («التفسيز المظهری)) (۱۱۵/۸). 


وینظر: ((تفسير ابن جریر)) /١9(‏ ۰ھ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة الصافات)) (ص: .)٩۵‏ 
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رم کچ 70 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لا ذکر اله تعالی مأکولهی وف تعالی مَساکتهم۱. 
وأيضا لَمّا كان الإكرامٌ لا یم إلا مع طيب المُقامء قال0©: 


فكت اتيم 4 
أي: ينعم عباد الله ویکرّمون في جَنَّات ليس فيها إلا النّعِيمُ الح والمستزى؛ 
فلا بوس فيها ولا شقاء". 
یکر به ہے 
مناصّبة الاية لما قبْلھا: 
گا كان اليلد لا ل 1 مع الاحباب؛ وكانت عادة الملوك الاختصاص 
بالمکل الاعلی؛ : کہ ين الهم كلهم مرك 00 
عل رر مق OF‏ 
آي: یقابل أصحابٌ الجنّة بتعضهم بَعضًا وهم على السشُزُر في غاية الرٌاحة 
aT‏ سس ف جو ی E‏ مه 2 
والطمأنينة وصفاء القلوب یتحابون فیما بيهم ويأنسون باجتماعهم ویتعمون 
ا ما (ه6) 
بنظر بعضهم إلى ببعض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /۲٢(‏ ۳۳۲). 
(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۹/۱۲). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۳۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷۷ ((تفسیر البیضاوي)) 
۰٩ /۰(‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة لفات (ص: .)٩۷‏ 
(6) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۹/۱۲). 


(۵) ينظ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 0۵۳۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
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ص کک ص 
جو EEE‏ 


کماقال تعالی :چ تَا لب وعیون ٭ آدخلوها سار ءمیینَ #وترعتا 
ما فی و تک ٥‏ - ۶۷ ]. 


وقال سبحاته : 3# متکییت عل سور مَصفُوفَةٍ 4 [الطور 933 
وقالع وجا : وو ۳. 


ار رز 5 2 © 


ما شرح الله تعالی صفة المأكل والمسكن؛ ذکر بَعدّہ صفة الشراب(» فقال 
:( یاف کہم يكين من مین © (س) 4 
آي: تداز علیهم في مجالسهم خم من آنهار الخمر الجارية”". 


كما قال تعالی: یف عم ود دود + یا ناب وآباریی واس 2 منم[ لو اقعة: 
۷ء . 

4 )9( بسا انم ریب‎ «١ 

آي: بیضاء اللون" Cd aaa‏ 


.)۳۳۲ /۲۹( بنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰0۳۱ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 4۳۰۳ ((تفسیر القرطبي)) 
/١5(‏ ۰۷۸۰۷۷ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰۱۳ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۳ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ .)١١7‏ 
وال للژجاجة فيها الَمْرٌ: کاس وتُسمّى الخمرٌ نفشها كأسًا. یُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(A/D‏ 

(۳) قيل: المراة: لون الحُمر تفسها. ومن قال بهذا القول: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۰6۲۳۰ ((تفسیر = 
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طعمُها E‏ شاربوها"". 
:ا کا فیا عو ولا هم عنہا يرف ن . 
مناصَبة الآية لما بل 
لكا کان قد انت ت لخمر الجن الكمال؛ نفی عنها التّقصّء فقال(: 
ر ال 


وصداع رأسء 7 غير ذلك من الا مراض والالام *. 


كما قال تعالی: للا صَتَغونَ عَنا 6 [الواقعة: ۹. 

وا عن ننفت )4 

القراءاتٌ ذاتَ الأثر في التفسير : 

۱- قراءة مِإينِْفُونَ # بکسر الرَّاي» قيل: بمعنی: لا نفد شرابهم. وقيل: 


- السعدي)) (ص: ۷۰۳ ((تفسیر ا عثیمین- سورة الضّانات) (ص: ۱۰۸). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسن. یُنظر: ((تفسیر البغوي)) (۳۱/4). 

وقیل: المرا: کاس الک آي: کاس ۰ وممّن ذهب إلى هذا القول: ابِنُ جریره 
90 7و ابن جریر)) (۱۹/ 6۵۳۱ ((تفسیرالقرطبي)) (۰0۷۸/۱۵ 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ١٥۵٦ء‏ ۰۵۳۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۱۳ ((تفسیر 
السعدی)) (ص: ۰۷۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۳). 

(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۱/۱۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳۲ ۰۵۳4 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 6۷۸ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۱/۱7 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳ 
I)‏ کی 00/۳ سواه سمي سيورة القافاف) ا 1 
قال أن خر (لا دی فيهاء ولا مَکروۃٌ على شاربيها؛ في جشم ولا عقل» ولا غير ذلك). 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۳۵). سس ا 
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5 ص کک‎ 3 
CEES ١ 568 


و و 


هه 2 
۲- قراءة 7 بفتح ات أي : لا رول موه إذا شربوها". 


ولا هم عنہا نرفو 4. 

3 7 ۶ 3 2 7 2 7 
أي: ولا رول عُقول أهل الجنّة؛ بسب شربهم الحم فهم لايَسكرونَ بشربها". 
ا وعندهم قورت الطرّف عين OF‏ 


مُناسَبةٌ الآية لما تیلها: 

لما ذکر الله تعالى صفة مشروب أهل الجنّة؛ ذكرَ عَقيبه صفة منکوجھم!'' 
فقال: ۳۹ 

ف( وم تورث طرف رن ك ). 

أي: وعند عباد الله المُخلصينَ في الجنّة نساءٌ قد قصَرْنَ أطرافَهنّ على 


ور 7 
أزواجهنٌ؛ فلا یَنظرّن إلى غيرهم منّ الرجال» ولا رذن غير آزواجهنْ ومن 


(۱) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۰۷). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۳۱۸ ((الحجة)) لابن خالویه 
(ص: ۳۰۲). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۱۰۸). 

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۵۷). 
وینظر لمعنی هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۳۱۸ ((الحجة)) لابن خالویه 
(ص: ۰۳۰۲ ((حجهة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 1۰۹). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۳۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۷۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۱۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦۲۳۱/۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) 
(ص: ۱۰۹). 
تالا (أصل وف ضرا : لا يَلحَفّهم لقصان بشکر ولا غیره؛ فقی الله جل 
وعَرَّ عنهم الشُکر؛ لما فيه من الباطل والسَّفَه) . ((معاني القرآن)) (5/ ۲۵). 

.)۳۳۳/۲( a 
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(6-o) 


ان سور و الصّافات - الآيات 
۶ تین ان وشات 
كما قال الله تعالی: فمن کٹ الطره 
[الرحمن: .٦‏ 
(e‏ 
آي: كاد نساء آهل الک کالّیض المَصون المحفوظ). 


حمر 
Ct‏ 
5 
ہت 
۱ 
3 
5 
ادن" 
ع 
گے" 
إلى 
۳۳ 
E‏ 
اق 
2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر))(۱۹/ ۳۷ ء۸٥۵)ء‏ ((تفسیر الماوردي)) (9/ 44۸ ((تفسير القرطبي)) 
/۱١(‏ ۸۰)ء ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢۲۲)ء‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰۱۳ ۱6 
((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦١(‏ ۰۲۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱6 ((أضواء البیان)) 
للشنقيطي (٦/۳۱۳)ء‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص: ۱۰۹). 
قال ابن عاشور: (قاصراث الطّزف» أي: اا هی تاعیام اھ ماهر 
(۱۱6/۲۳). 
وقال السّعدي: (قاصراث الطرْف: | م نها رت طرفها على زُوجھا؛ لعفتها وعدم مجاوزته 
لے ارت یت ی سوه ول رقاب وَإمًا لأنّها 
قَصّرت طرّف زوجها علبهاء ولك دل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجَبَ لزوجها آن 
يقر زه عليهاء وقَضْر الطرف أيضًا یل على فصر الَف والمحبّة علیها؛ وكلا المعنيّين 
ُحتمزٌ وكلاهما صحيحٌ؛ ول ذا یل على جمال جال والساء في الجن ومح عضهم 
بعصا محبّةٌ لمح إلى غير وشدة عفتهم كلهم واه لا > اھر ا بحم نات 
وذلك لانتفاء آسبابه). ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ 01۱). 
وقال ابن عثيمين :ركلا المعنین صیخ) 07ص“ 77 "۱ 
وممّن جمَع بین كلا القولين: البقاعي» فقال: (أي: لا تطرف واحدةٌ م: منهنْ إلى غير ژوجهاء ولا 
عه تناهي خسنها وفرط جمالها طرف إلى عیرها) . ((نظم الدرر)) (۲۳۲/۱۳). 
وقال ابن القٔم: (وقيل: صن طرف آزراجهن فلا هم سین وجمان روا إلى 
غیرهنّ یت ین جهة المعنی» ان من جه یت : صفة مُضافةٌ إلى الفاعل 
لحسان الوّجوه» واصله قاصرٌ رفن أي: ليس بطامح مد ((حادي الأر واح)) (ص: ۲۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳۹ 6۵8۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۰)ء ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰6۱6 ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۳). - 
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1 7 لي 5 ص 
0 وا التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


ع 
-١‏ في قوله تعالى: م كنا ذا ييل شم لا لاه كود هجو 


ہے 


ا م الكلمة؛ لأنّ الله ساقها في القوم المُستُكبرِينَ عنها 
مساق الذَّمَّ» وعلى هذا فمّن قبلها وخضع لها فقد نفی عن نفسه الم وقام بما 


= اختلف المقّسّرون في المراد بالبيض المكنون؛ فقيل بأله: يض العام الّذي تكن ريش من 
ایح والعُبار ونحو ذلكء وأن لته أبيض في صُفرة» وأنّه أحسَنٌ ألوان النّساء وأن العَرَبَ له 
المرأة الّاعمة في بیاضها وخسن لونها ببيضة التّعامة. ومعّن ذهب لو هذّا المعنی: الواحدی» 
والبيضاوي» والبقاعي والشوكاني وابن عاشور. يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (0۲۵/۳)؛ 
((تفسیر البيضاوي)) (۰/ ۰۱۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰۲۳۲ ((تفسیر الشوکانی)) 
(4/ ۰6۵۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱6). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: رید بن سل وابنُ ريد والحسَنْ. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۵6۰ ((تفسير الثعلبي)) N‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (۸۹/۷). 
قال ابن عاشور: (البيض المکنونٌ: هو بيض التعا» والتعام يكن بَيضَّهِ في حفر في الرملٍ» 
ویفزش لها من َقیقِ ريشه. .. فيكونٌ البِيضٌ ديد آمعان اللون» وهو اش مرت باضه 
بصُفرة). ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١15‏ 
5 :هو یاض البيض الذي في داخل القشر قبل أن تہ تَمَسَّه ید أو غیڑھاء وليس المراد بها القشرة 
العلیا+ كان الطائر تر يمَسّهاء والايدي تباشرُهاء والکّش يلقاها. ومتّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ 
جريرء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) »)254١/19(‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة 
الصّافَات)) (ص: ۱۱۱). 
وممن قال پنحو هذا القول من السّلف: ابن اس وسعیذ بن بی والشدي» وقتادة» وعطاءٌ 
الخراسانی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ "٤‏ ۰ ((الدر المنشور)) للسيوطي (۸۹/۷). 
قال أبن عثیمین: ات وبّياضهن ونعومة الَلمَس نها ایض آي: البیاض الذي فى 
ایض وهو مکنوْ بقشرہ). سی کی تا OS‏ 6 1361 
وقيل: المرادُ أنّْهِنَّ كاللُولوٍ المكنون» كما قال تعالی: وحور من * عامسل ال کون 4 
[الواقعة: ۰۲۲ ۲۳]. وممّن رُوِيّ عنه ذلك: ابن عبّاس رَضيّ اله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۹/ ۵6۱). ۱ 
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3 ص 
8ن2 
7 رز 2 2 2 ۲ 7 ۳ 
ے ل ع ی ان ار ار 
سوک تسد تحقق التوحید". 


رم 


۲- في قوله تعالى: 98 عم مي كمال أب أهل الجنّة؛ حيث کانوا 
اون بحي لاحم ال بل كلهم يكونونَ تلا یمهم بَعضَاء 
وهذا لا شك أله من كمال الأدب والأدبُ كما أنه عَسَنٌ في أهل الجنّة فهو 
حَسَنٌّ في أهل الذنيا آیضاه قال الله تعالى: ۵ وک لح عَظِيوٍ 4 [القلم: 4 


ولا مَك أن الانسان إذا کان ودب کان محبوبًا عند لّاس؛ فالجفاء وعدم 


المبالاة ة بالنّاس لد ذمیم ۳ . 


۳- من صفات المرأة اليججَميلة کونها قاصرة الطرف؛ قال الله تعالی: 3# وَعَم 
قصرّتالطره اک لبون ترات لطرف على ا 
لا ین رن إلى غير أزواجهنَ» فتَظرٌ المرأة إلى غير زوجها فتنة وتفرع على ذلك 
أنّ على الإنسان ن اي زوجته في هذا الاب بحیث يها من الع إلى 
غیره» سواءٌ كان هذا ال إلى ار یل با شرآ بواسطة الؤّسائل الإعلامية. 
ےپ ھھ 
ویتفرع على هذه الفائدة انا ویس من الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة؛ 
أن المراء [ة سرع إلى الاہراوں ا ی اه وشن 
5 7230812 7 سوج 0 3 
قلبها به فتعزف عن زوجها؛ ویضعّف حبّها له وریّما تبخضه) 
E )(‏ مشي موی الم مایت زمر 
(۲) پنظر: ((القول المفید على کتاب التوحید)) لابن عثيمين (۹۱/۱). 

09 طن )رش ابد عن سورة لفات( ۰۵ 0۱: 
)٤(‏ يُنظر: ((آضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ۳۱۳). 
00ھ تارتین سوه الصا نات )ی ۱۳ 
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sS‏ ص کک ص 
568 مجن 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

۱- قول اللہ تعالى: 2۳ م کا دا یل کم له الا له كرو 4 الضمیژ 
في وله: معا إلى المذكور السابق» وهو قول: توت » في 
قوله: تفع ميت » وهذا یل على أنَّ َ لفظ (المجرم) المُطلَقَ: 
مختص في القرآن بالکافر''' 

۲- في قوله تعالی: لا هلا اہ 4 آله لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة 
ONES‏ اه کی 
پچ گھ ارہ هو ابقر نا 

- أنّ هؤلاء المُستکبرین لم يكفهم الاستكبارٌ عن الح حتّی قدحوا فيمّن 
جاء الک بوذ من قولهم: یالتعا تن فلم يكفهم أن 
ُرکوا ال حت هابجموا وقَدّحوا فين جاء به» وقد وُرِنتْ هذه الطريقةٌ -أي: 
الح بعن جاء بل -؛ فاهل البدّع يُسَعُونَ امل اش بکل عیب ووّصف 
قیح: ؛ سوم له والمُجَسمةء والکشویتهوالْنات والّوابت والعامةً... 
وما اب ذلك من الکلمات التي تفي لدع ولکن جَعَل اله ُبحاه وتعالى 
لكل نبي درا من المجرمین» ولکل شیم تب عَذُوًا م من المجرمينَ؛ فرت 
هؤلاء الأصفیاءُ صَفوءّ الحَلْق؛ وهم لمل عليهم الصّلاة والسَّلامُ ورث 
هؤلاء الأشقياءُ أشقى الخلق الّذین يَقدَحُون في الرّسُل". 


ع8 ۹ خر و ا و نز ا 
6 - قول الله تعالى: ‏ بل جآ بای وَصَدَّقَّ الْمْرْسَنَ #ديعني: صدقهم في مُجیئھم 


(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ ۳۳۱). 
ماقا روف ات مل شورة اا( 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۸۱۰۸۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


03 7 0 ا ھا سے 2ے واه 

بالتوحید ونفي الشريك. وهذا تنبيه على آن القول بالتوحید دين لكل الأنبياء”". 
-٥‏ في قوله تعالی: وو وَصَدَقَ لمن * الاشارة الی آن سل السّابقين 

اوا رشني ال علیه وسلی و الا علیه وسلم تصدیق نما 


أَخْبّروا به من أنه سيبِعَتُ» وآخرٌھم عيسى عليه السَّلامُ قال لقومه : اتی سول 
لہ کر مُصَدًَا لما بن یدی من ال مرا سول باق من بحَدى امه اد ي 


-٦‏ - في قوله تعالی: و ی اه ی 

عبد ال صلی ال علیه وسلم لاف 2 کو ور ا 
لشهادتهم» 0 آیات الاباء بل فا اَل 
بشُروا به وأخبّروا بمجيئه» فمجیثه هو نفس صذق بر فکأنَ مجیته تصدیق 
لهم؛ذ هو تأویل ما أخبّروابه» ولا تنافي بين هذا وب القول ال «أنَّ تصديقه 
سے ےب ت ی تحت 
بصذقھم نفس مجیئہ؛ وشهد بصدقهم بقوله» فعادة الله في رُسْله الاب یش 
باللاحق؛ تی قاس یه 
بل ات : بو الأنبياء قله ! 


۷- ول اللہ و e‏ نما دعاكم إليه الي 
و 


صلی الہ عليه وسلّم من الوحيد: قد دَعَت إليه الرْسّل م من قبُله وهذا احتجاحٌ 
بالنقل ء عَقب الاحتجاج بأدلَة ال 


مر مر یز 


کے 


.)۳۳۱/۲( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
AAA آبه عیمیه -سورة اگائات تھ‎ EES 
.)۵۲۵ /۲( ينظر: ((مداية الحیاری)) لابن القیم‎ )۳( 


.)۱۰۸/۲۳( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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كي ص کک : رح 
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۸- في وله تعالى : كق امل آنه ب يجب علينا أن ُصَدَقَ من سبق من 


ھ۵۳2 نی صلی له عليه وسلم صق ار تین 


فيَجبٌ علينا نحن أن ا ا يجب ب علی المآموم ا الإمام» فإمامنا 


E ONS 

ول ی : تک دای لاب الاَلیم ٭ وما رو إلا ما کم ماو تا 
فيه ۃلیل على أن الکفازمجازون على أعمالهم | لسيئة وق الا فرانتوالاعمال) 
کتمجید آلهتهم. والذعاء لهاء وتكذيب الرسول صلی الله عليه سل وأذاه 
وأذی امین وقولهم في آصنامهم امم ماع ای وقي الملائكة أنه 
یات اللہ وہ ومن كتل الأنفس» والغارة على الأموال» وراد البنات» والرّنا؛ فان 
لك كل شام ده ومو بوڈ ول این و إلى انا مخاطيوة 
بفروع الشّريعة: وأ ذلك واقه 

۰ی ٔ ۷+ ھ۰ مت 

في قوله تعالی: 4 وما رود إلا ما شنم تم # عبر عن الجزاء بِالعَمّل 

والفائدة في ذلك أمْران: 

الأمث الگوّل: أن یلم بان الجزاءَ من جنس العَمَلِء فكما دين تدان فإذا عبر 
. عن الجزاء بِالعَمَل فان هذا معناه أو مُقتَضاه آن هذا الجزاء بقدر العَمَل. 

الأمرٌ الثاني : ہی نے ےرہپ 
عنه بالجزاء فإنّه یکول عون بعض الشيء» لكن إذا 2 عبر بالْعَمَلِ عن الجزاء صار 
ادف اَی کال يقال لهم: هذا فعلکم آنتم بأنفسكم؛ ولهذا عبر عن الجزاء 
بالعمّل". 1 
(۱) اكت ((تفسیر ابن علیمین - سورة الصَافات)) (ص : ۸۸). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۹/۲۳). 


0 شين اد یی مره لصا دانت)) رن ادھ 
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کک > 
> سور و الصّافات - الآيات 
4 


(6-o) 


۱- في قوله تعالی: 28 یدصت أنَّ عباد الله عر وجل ینقسمون 
إلى قسمّین: عباد مُخلصينَء وعباد غير مخلصينَ؛ فالعباد بمعنی: عُبوديّة لقن 
هؤلاء غير مخلصینّ» بل هم كالأنعام -بل هم آضل- وَأمًا العباڈ لله تعمد شرع 
فان مولاء هم المُخلصونَ"'' 

۲- أن الله مُہحانَه وتعالی یمن على مَن يَشاءُ فبخلصُهم لتَفْسه حتّی لا 
یکونوا عَبیدًا لغیره؛ يتمذ من وله تعالى: N‏ 

من «المخلصین»» وان كان لك منهما م مز يه ولكنّ الفا لذي ا الله 
7:77 ۷||)|۹/ ره 9 

۴- قول الله تعالی: کت 4 بناہ للمَفعول؛ إشارة إلى أنَّ وُجود إكرامهم 


م 


من کل شی مر تم لا یکون غيزه اباو 


-١ 5‏ في قوله تعالى: 98 في جَنّتِ ت ام 4 أن الجن أصناف وأنواعٌ» ولكنّها 
و وه 


کو او ا یو سو 
تشترك كلها في آنها جنات نعیم". 


۳ 


۵ - قال تعالی: اا عل رین » فان مُقابلة وُجوههم تذل على تقابل 
قلوبهم» وتذب بَعضهم مع بَعض؛ فلم یستدبژه أو يَجِعَله إلى جازيه» بل من 
کال الشّرور والأدب ما ل عليه ذلك بل ©©. وفيا هذا آتم للانس؛ لان 


زوا کسام راع تظر مر رقف 00ص الي والضّدیق 


a گا ود‎ O) 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲۹/۱۲). 

E روش انه سط سو الصافات)‎ ES 
.)۷۰۳ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 
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0. 0 

1 7 ین ی ر 3 8 

-٦‏ قال الله تعالى: با عل مر بل # الْسَرْرٌ: جَمعٌ سُریں وهو ككرسيّ 
واسع يُمكنْ الاضطجاع علیه. وكان الجلوس على السّرير من شعار الملوك 
ام ا لوا مسري سويت ب 


E و‎ 


2 


۷- في کول تمای: لم ر کیو تخا تاب امل اج زر 
9۶۷۷۹۷۷۳۰۰۰ ۶۶ 

۸- في قوله تعالی: 9# عَلَ م ےط جو تہ 
على اسر تحت بعضهم إلى بعضء وياس بعضهم إلى بعض على وجه 
تقایل ۵). 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: ول کوک بلَ یل 1۳/۳ لا اله منتگرون 4 

- استعناف بیان آفاد تعلیل جزائهم» وبَيانَ اجرامهم بذکر ما کانوا عليه من 

کر عن الاعتراف بالوّحدائيّة لل ومن وَصفِ الرّسول صلی الله عليه 

سل بما هو معن وَضْفًا یرون به إلى تكذييه فيما جاء بەہ رف (إن) 

هنا ليس للتأكيد؛ لأنَّ کونهم كذلك ما لا مُنازع فیه وإِنَّما هو للاهتمام 

بالخبّر؛ فلذلك تفيد التعليل والرّبطء وثني غناء فاء لّفریم! 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۲). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

صا ھت ری ان ی نويه بات( 

.)۱۰۷ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٤( 

.)۲ ۱ /۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰۷ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


- وذکر فعل الکون کارا ا 0ھ" 
موي عر الحو را بذ تہ 

- وفاعل القول المبْنیٌ فعله لاب هو الي صلی الله عليه وسلَّمَ؛ فخذفٌ 
للعلم به“ 

- الاستكبار: شدَةٌ الک فالسّينُ والنَّاهُ للمبالغةه أي: یتعاظمون عن أن 
يلوا ذلك من رجُل مثلهم» ولك أن تَجِعَلَ لوالا للطلبء أي: إظهار 
تک أي: يبدو عليهم ابر والاشمئزازٌ من هذا القول۳. 
۲- قوله تعالی: 2 وت أن تارف هیلاع نون 4 

- توا بالتفي على وجه الاستفهام الانكاري؛ إظهارًا لكون ما يَدُعوهم إليه 
سول صلی اه علیہ وس نز کر لايُطمَع في قبولهم يه تحير لمن 
71 یسم مقالتّهم من أن َجول في خاطره امل في قول سول صلی الہ عليه 
۰ لا إله إلا ال وقرّوا هذا التّحِذيرَ بجفل حف الإنكار مسا على 
بے ا کو ہے 


۳ 


كاج 


رم 


تبح تحّقَ تزگهمآلتهم تیلاعف المخاطبينَ مَنزلة نك في أ 
الایمان بتوحيد الإله يفضي إلى تك آلهتهم؛ واه الا اف 
التردد أن يَتطرَّقَ منها إلى خواطرهم٩)‏ 


ہے ل سر م اب ےہ پ کے ۶ 
۳- قوله تعالی: ول بل جا بل وَصَدَق المسَلينَ # اعتراض في آخر الاعتراض» 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۰۷). 
(۲) بنظر : ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((المضدر السایق)). 

.)۱۰۸ ۰۱۰۷ /۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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لا التفسیر المحرّر للقرآن العريى) 


و 7 0 3 ۲ 3 ۳ 8 
قصدّت منه المُبادرة بتنزيه ال صلی الله عليه وسلمَ عمّا قالوهه ول بل 
إضرابٌ إبطال لقولهم: لام تون 4 [الضّافات: ١۳]ء‏ وبإثبات صفته الحق 
لقان 2ف ما کاو رتے را سا اه قلح جا يكف گی أن يكين 
قاط كتحير را فان تم کے ما افو ا برض قاف آاوشرہ لات 

2 7 0 2 1 7 7 3 
من اتباعه» فمّثلوہ بالشاعر من قبيلة يهجو آعداء قبيلته» أو بالمجنون يقول ما 
7 3 5 ۰ 0 5 7 مج رم 0 من مم مه 12 2 
لا يتقوله عقلاء قومه؛ فکان قوله تعالی: بل بل جا بان وصدق المسلینَ 4 مثبتا 
لکون ال سول على غير ما وَصَفوه بان بات وأتبع ذلك بتذکیرهم باه ما جاء 
0 هر 9 7 و وه 0 
إلا بمثل ما جاءت به الرّسل من قبّله» فکان الانصاف أن پلحقوه بالفریق الذي 
شابههم. دون فریق الشعراء أو المجانين". 

3 1 و کو ت AEE:‏ 297 
٤‏ - قوله تعالى: 38 ِنَم لیوا العداپ الْأَلِيمٍ ٭ وما نون الا ما شنم نموت 
ef 03‏ 5 0 ا و - 

- من كلام الله یوم القيامة الموجه إلى المشركينَ عقب تساژلهم وتحاورهم 

ب ره 1 ۲ و كو ا ORT‏ سم سے ے 0 

فیکون ما بین هذا وبین مُحاوّرتهم المنْتھیة بقولهم: إا كا عون 14 الصافات: 

۲ اعتراضًاء آي: فلمّا انتهوا من تحاورهم خوطبوا بما يَقطعٌ طمَعَهم 

في قبول تن كلا الفريقين من تبعات الفریق الا ره لیزدادوا د تحققا من 

العذاب الذي علموه من قولهم: نع ول ریا َو [الصافات: 

۱ وهذا ما فتضیه دَلالة اسم الفاعل في قوله: یرتاب 4؛ لان 

اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال لس فإلّه لا قيل لهم هذا کانوا 

مُشرفین على الوّقوع في العذاب وذلك زمَنْ حال في العف العربيٌ”". 

- في قوله: :9 کر لیوا اعاب آلألير ‏ التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۰۸/۲۳). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۰۹/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


(5-o) 


کک ۴ 
> سور و الصافات - الآيات 
2 


لمجابهتهم بإظهار عبان الغضب» و بلغ أقصى آماده وخدودو() 
5 9 21 مس رم ۳ ۳ > 2 
-٥‏ قوله تعالی: فلا الایباد الْمَْلَصِينَ # استثناءٌ مُنقطعٌ من ضمیر (ذَاثقُو)ء 
وما هما احراضی: چيه ُسارعة لی تُحقيق قي یق الح يان أن ذوقهم العذابَ 
و 5 
- وهذا الاستثناء المنقطع في مُعنى الاستدراك وهذا الاستدراك تعقيبٌ 
على قوله: 3 َم ومین في اعدا مش 4 [الصَّافَات : ٩۳۳‏ فإنّ حال عباد 
الله المخلصِينَ تم الب لحال الّذين طَلّمواء لیس لوم في الاستدراك أن 
یکون رَفعَ تَوهمء وإنما ذلك غالبٌ©. 
دج ہے یر ہت الو 0# تَنويهٌ بهم 
وتفریت(*؛ فقیه 2 شرّف القائمينَ بأمر الله تعالى» ولا شك شك أنه خر للانسان أن 
كنك ال ادوا 
1 - 7 و وہ عت کی 
والمخ مت رب مه أن ہے جع خ 
-٦‏ 00 2 کم رف موم که استتناف مين لما آفاده الاستثناء 
7 5 عم ہے 3 2 سَ و 0 2 
...سح 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱٩۰‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ .)۲٦۷‏ 
(۲) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹۰/۷). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۰). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
0 رم و سد رف اک ات217 0345 
)٦(‏ ينظر: ((تفسیر آبي حيان)) (۹/ ۱۰۰). 
(۷) پنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۱۹۰/۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کی“ ص کک 1 رح 
EES 5065‏ 


ما بعد اسم الإشارة لأَجل ما ثيك لهم من صفة الإخلاص؛ وذلك من 

ہس ےہ و لدي 

لبعد مع قرب العهد بالہُشار إليه؛ للإشعار بعُلوٌ طبقتهم» وبّعدمنزلتهم في 

الفضل'". 

و رت چو 

واندرَجّت فيها العَشايا والأصائل والبْكرُ كما اب عن الطعوم المُتفاوتة 

والرّوائح المُتباينة التي تَختلفٌ في المَظهرء و في طیبھا''. 

ا کا م 4 

ج لاک 4 ذ سر الرّزق المعلوم ارا وهي کا ما یلد به ولا 
وت لحفظ لس وتَخصیضُھا بالڈکر؛ لأنّهم ُشتغئون عن حفظ ال 


۳ 


۶ 


SS 
يعني: لمّا كانت الفاكهة حاضرة أبدّاء كان الإدامٌ أولى بالحضور۳.‎ 
E کو :م کک کرو عطف على رتاوم‎ 
E ep بر‎ 
اس مکو تمه رفك لل لاسا قدرکرڈ خی و بذ رتش‎ 
وهو الغالب» د مُقترنا ا وذلك يُكدّرُ من صَلوہ‎ 87 
.)۱۱۱/۲۳( ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۰ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۱( 
.)۲ ۱۸ /۸( ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه») لدرویش‎ )۲( 


(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ 4۲ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۹))ء‏ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰)۱۲ ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۰۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۹۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


قال تعالی: 3 ییا لب امبو لا بطوا کیک بالمن والدی که [البقرة: 
٤ء‏ فإذا كان الاحسان مع عبارات الکرامة وخسن اي فذلك لاب 
وهو كالتُكميل ا السّابق» أو أنه كالتّدييل!". فلا ذکر الاکل؛ بين أن 
ذلك الأكلّ حاصل الإكرام وَالتّعظيم؛ لأنّ الأكلّ الخالي عن التّعظيم 
یلیٹ بالبهائم ۔ فقول تعالى: رمک کرت نتم ليغ لعیم؛ لاه رب 
مرزوق غير مُكرّمء وذلك أعظمٌ ا0 

۸- قول تعالى: نتب ام 4 

- قوله: نايم © أي: في جات ليس فيها لیم وهو ظرْفٌ أو 
حال من المُستكنٌ في کر 46 أو خر ثان ن ل 9 ویک ک 4 . 

۹- قوله تعالى : :لا یاف عَم يكين ئن وین * ضا لدو للشرینہ 


عن 
7 کہ 2 ۳ 8 ۶ 

- قوله: 2 یاف عَم 6 ما استتناف لبيان ما یکو لهم في مجالس آنسهم» 
1 1 5 5 سال - کٹ 71 ٠ 2 1 i‏ 2 
أو حال من الضمیر في 8و مسَمَبِلينَ ## أو في أحد الجارّين» وجُوّز کونه صفة 
د کرش ۳ 

- ووّصف الخمر بأنه لین مین #؛ لأنه يَجْري في الجنة في آنهار كما يَجْري 
لماء في الا ل اراد مارد ليه بر الشراب تقاف لما يطل 


(a, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ ٤٦)ء‏ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ 4۳ ۰6۱ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۱۲۰۱۱۱/۲۳). 


(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۳۳۲). 
(۳) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٤١١‏ 


.)۱۹۰ /۷( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ۰۹ ((تفسير أبي السعود))‎ )٤( 
.)۸6 /۱۲( ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۹۱ ((تفسير الألوسي))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يد ص بح ص 
568 سم ۱ 


من آنواع الأشربة؛ لکمال ال 

- والمعينُ بوزن فَعيل» مثال مُبالّخة من المَعْنَء وهو الإبعادٌ في الفعل؛ شب 
جَریه بالإبعاد في المشي". وذلك على قول. ۱ 

- ووصفت الكأس بالمصدر في قوله: دو 6 للمُبالغة» بجعلها نفسَ 
لد فالوصف بالمصدر بلع من لوصف 0 من المصدرء كاسم 
الفاعل واسم المفعول فتولك : (فلانٌ عدل) أبلعٌ من : (فلانٌ عادل). . وجوز 
أن تکون در مہ تأنیث 20 بمعنی لذيذ» أو على حذفِء أي : ذات لَدّ". 

- وفي قوله تعالی: اکر دون (لهم): ٤‏ ا انیا 2 بها 
الشَّاربٌ کائتا من کان“ فهو من باب التّوکید» يعني أنَّهم في حال شربهم 
ها يتَلدّدون بها 1 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ٤٥)ء‏ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰0۱۰ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۸۷ ۱۹۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۳). 

(۳) ينظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۰۱ ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۰۸۵ ((تفسیر ابن عثيمين- 
شرره العا ناك)) OR‏ رھ اکا تا النحضفري) 141 رفس 
البيضاوي)) /٥(‏ ۰۱۰ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ 44 ۰)۱ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۸۷ ۱۹۱). 
وقال ابن عاشور: (یقال: له 7 به والمضدر: له 0 ,ٰ A‏ 
فهو وصف بالمصدس فإذا جاء بهاء نیت كما في هذه الآية فهو الاسم لا حالًء انال 
الوصف لا ینت بتأنيث موصوفه یقال: مره ذل ولا ال ارا عدلة. ووضف الكأس 
بها کالوصف بالمصدر يُفِيدٌ المُبالَةَ في تمکُن الوصف. فقول تعالی : جر هو أقصّى ما 
يودي شِلَة الالتذاذ بكلمة واحدة؛ لأنّهِ غدل به عن الوصف الأصليٌ لقصد المُبالّغة» وغدل عن 
المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معنی الاشتقاق). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۳). 

(6) ينظ ((تفسیر الالرشي)) (۱۲/ ۸۵). 

65۸ O ایک‎ a 0ھ‎ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


سب کو 
ی ار سورة الصافات - الایات 7 O‏ 


(64-F) 

۰- قوله تعالی : 35 افا عو ولا هم عنہا رفور 4 

- قوله: ‏ نیال # تقدیم الظرف المسنّد فا ه على المُسكد إليه 

ع لافادة المتخصيصء أي: هو متف عن خمر الجنّة فقط دون ما 
ُعرّف من خمْر الذنیل فهو قَصرٌ قلب". ووقوع «#عَول 1 -وهو تکرة- بعد 

(لا) النّافية» آفاد انتفاء هذا الجنس من أصله. 

- قوله: لام تہ هم » على المستد 
رت ی والمستدٌ فعل؛ یی الَقديم تخصيصٌ الم إليه بالخبر 
الفعلی. آي: بخلاف شاربی الخمر من أهل الدنی". 

- وفي الآية إيجاز بلي فقذ جَمَعَت هاتان الكلمتان لو رک 

جمیع یوب خفر آهل الاس التي حرمت بشبهء والمعنى: لا فيها فساد 

قط من أنواع الفساد التي تكو في شب الخئرِ؛ من مَْصء أو داع أو 

خمار أو عربدق أو لغی أو تأِيم أو غير ذلكہ ولا هم كرون وهو 
أعظَمٌ مَفاسدھا؛ ره وأفرکهبلذکر٩.‏ 

۱- قوله تعالی: ول وک کیٹ الطرف ین * انم بی کون 4 


کر ف6 لافادة ایر لاحات لهم في مجالسهم الى ا علیهم فیها 


(۱) تقدم تعریفه (ص: ۲ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۱۳ ۱۱). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۱۱۶/۲۳). 


ESRAR‏ أو: ما صابك من آلمها وصُداعھا وآذاها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
ON‏ لابن منظور (4/ ۲۵۵). 


(۵) يُنظر: ((تفسیر الزمخشريي)) (8/ ۰64۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ 46۱۹۱ ((تفسیر ابن عاشور)) 


(۲۳/ ۰۱۱۳ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش 50 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


< ص کک 1 رح 
568 سس ےھ 


ل ا رفس کات الأنس 
والطرّب عند سادة العرّب”" 
- وفي الآية تَشبية ثرسّل؛ فالمراد بالبّيض هنا بيض الّعام» والمَکنون من 
کی م لته في كن والنّساء یهن بالبيض من ثلاثة آوجه؛ آحدها: 
بالصَحة والسّلامة عن الطمث. والثّاني: في الصّيانة والمّتر؛ 5 الطائد 
يَصُونُ بیضه ويُحصّئُه. والثَّالتُ: في صّفاء اللون وتقاته؛ ان البيض یکون 
صافي اللون تيه إذاكان تحت الطاثر. وقیل: هو تشبية عاءٌ؛ یه جملة المرأة 
جا و رت وت 
الجودة إلى وعه نسبة الا خر م من أجزائها إلى توعه؛ فنسبة شعرها إلى عینها 
مُستويةٌ؛ إذ هما غاية في توعهاه وايش آشد الأشياء تناب آجزاء؛ لگ 
من حيث خُسْتھا في النظر واحد. 


لي 


د ۶۶ د وو 


- وفي الآيات السّابقة ترتيبٌ حسَنٌ) فقذ ذکر أوّلا: الرّزق رز موم 
وهو ملد به الأجسام. وثانیا: الإكرام وهم و کر یہ وهو ما تلد به 
لوس سورزق بإهانة َنکیڈ-. : نم در المحلّ ليم فبه نت انم 027 
م رت ابعل سل تیگ وبه لس باد بعضهم يقابل بعصا 
وهو آتم م السرور وآنسّه. ہے ہت یک تن مین هه وآنهم 
لا نالود ذلك بأنفسهم؛ بل يُطافٌ علیهم بالكؤوس. ثم وصّف ما یطاف 
علیهم به من الطیب» وانتفاء المفاسد. فم دک تماما الجسمانیّة وختم 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱). 


(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 4۳ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰۱۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۱ ((اعراب القرآن وبیانه)) لدرویش 
(۸/ ؟ 5 ؟). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بها كما بدأ باللذة الججُسمائيّة من الرّزی -وهي بلغْ الملاذ- وهي ال 

د رز ر قرو ع وه 3 سے 7 کے 
بالنساء فا وعنتهم قر تٌالطَرَفِ عن 4 وآرید تتميم معنى تلك النعمة؛ فألقی 
في دهم تَذَكَرَ ما کانوا عليه في الدّنيا مع القرین السوء الذي كاد أن فوت 
عليه هذا النّعِيمَ المُقيم؛ لزید غبْطتهم وتبجخهم وإليه الإشارة بقوله: 
:3 ولا کڈ رق لک ین الْمُحَصَرِينَ 4 [الصّافات: 6۷]. 


(۱) ینظر: ((حاشیة الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ ۰۱۶۷ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ۱۰۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


اقل بعصم عل بعض یناوت ۷(ع)) قال ال ینم ی کان لي رین نے 
ی ین لصو دن ا وطن 0“ 6 ۳۳ 
© ناكلم تن سر لبم َال نان ٦ھ‏ "ہس" لک 


من اَلمحَضَرِیںَ (00) آقما من بعيَتِینَ (2) ا ا KOEN‏ 


مور لظم )ليل کا نل یر 0 
غریب الکلمات: 


و ۶ 5 2 ۶ و 

رین 4 آي: صاحب وصدیق ملازم والاقتران: الازدواج واجتماع 
7 ع نے E‏ 5 7 8 5 و کے و2 5 7 
ينين أو أشياء في معنّى مِنّ المعاني» وأصل (قرن): يذل على جمع شيء إلى 


68 00 
سير 5 
ص2 ور مر ھا مرو اید ںا ور و و2 2 
مین 4 أي: لمجزیون» ومحاسبون. واصل (دین): يدل على جنس من 
الانقياد'". 


اجر 4 أي :وَسَط التار» واصل (سوي) :يدل على استقامة واعتدال 
بيْنَ شيئين» وأصل (جحم) : يذل على عم الکرارة وشدّتها"". 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۳ ۰)۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (٥/٦۷)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٦۷٦٦)ء‏ ((تفسير القرطبي)) 
(۱۵/ ۸۲). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۷۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4۵ ۵)) ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۳۱۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۲ ((التبیان)) لابن الهاتم 
(ص: .)۳٥٣‏ 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۱)ء ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰68۷ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۷٦۲)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (4۲۹/۱) و(۳/ ۱۱۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


وت ری 
ومُشامدة". 

المعنى الإجماك: 

بُخبرُ تعالى أله قبل بعص أهل الجن على بَعض یتساءلون» فیقول قائل 
منهم لأصحابه: 5 کاٹ لي قري 2 الدّنيا و لي: : انك لَصدقی بوقرع 
البعث والجزاء بعد المّوت؟! أئذا متنا وصنا ترا وء عظامّا نا 9ھ 9+ 
أعمالنا؟! 


فیقول هذا المین لأصحابه في الجنّة: هل آنتم مُطلعونَ؛ لتَنظرَ حال هذا 
القرین الّذي كان يُكَذّبُ بالبَعث؟! فاطلع المومن فرأى ريه الکافر في وَسَط 
الجَحيم. فقال المؤمنٌ له: تالله لقد كدت أن تُهلكني بمُحاوّلة إغوائك» ولولا 
0 الک نت مق الشحض ری معك في انار 

ثم قل المومنْ على آصحابه من أهل الجنّة مسرورا فقال: آنا لَْعَلَدَوَ 
في هذا میم ولن نموت مه أخرى غير موا الأولى التي كانت في ان 
ولن تب في ار َهُوَ الف ليم لمثل هذا انعم المُقیم فليَعمَلٍ 
العاملون في الڈُنیا يا من الصّالحات! 


(۱) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4٩‏ ۵)) ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۰۵۰۲/۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۳9۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱/ ۰۸6 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۲). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۵۰ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۵ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۰). 
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تغسیز الآيات: 

:7 َامَلَ E‏ بعصم عل بعض ساون ۲:6 

0 َبْلها: 

34 ذكر الله تعالى تعیع أهل الج وتمامَ سُرورهم بالمآكل والمَشارب؛ 
والأزواج الحسان, والمجالس الحَسَنة؛ ذكر دارهم فيما بهم ومُطارَحتَهم 
للأحاديث عن الأمور الماضیق وهم ما زالوا في المحادثة والتساوّل". 

وأيضًا لمّا كان ذلك الاجتماعٌ ۳ هو للشّرورء وكان الشّرورٌ لا يتم م إل 
بالمنادمت وكان أحلى المُنادّمة ما یک لول نعمة د عن 
ذلك -ولا بٌدٌ- قوله تعالی: 


ال بل بعص بعصم عل بعض متس لون ) 3 تا . 
آي: فأقبل بعض آهل الجنة على بَعض ینساءلون فيما بيهم © 
قال قایل د َم لی کان لی ورین O‏ 


(۱) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۳۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۸۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). 
قال ابن كثير: (ذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم في تناذمهم. وعشرتهم في مجالسهم 
وهم جلوسٌ على اسر والحَدَمُ بین آیدیهم يسعَونَ ويجيئونَ بک حير عَظيم). ((تفسیر ابن 
كثير)) (۷/ 15). فد 
وقال لالوسي: (وتساژلهم عن المعارف والفضائل» وما جری لهم وعلیهم في الدنياء وما 
أخلى دک ما فات عند رفاهية الحال» ل» وفراغ غ البال). ((تفسیر الالوسی)) (۸۸/۱۲). وینظر 
أيضًا: ((تفسير البيضاوى)) (۵/ ۱۳)ء ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۹۲). 
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کہا + _سورة الصَافات -الآيات (٭ 
A‏ 


آي: قال قائل من أهل E BE‏ 

دیول أك ین الْمصَيَقِنَ (4615. 

آي: كان القَرينٌ يقو ا نك لمن المُصَدَقِينَ ن بقوع البَعث والحساب 
والجزاء بعل O‏ 


(۱) قیل: المراة به: تيان من اح عنه هذا المَول: مجاهد. نظر: اضر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۳ ۵). ۱ ۱ 
وقیل: المرادٌ به: صَديقٌ ملام من الانس. ومن ذهب إلى هذا المّول في الجملة: ابن عطيّة 
E‏ "ھ۶99۶ ٌ۷ EO‏ 
(٦۱/٣۲۳)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۵). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 57 0). 
ومتن ذهب لی (مکان خمل الآية على كلا القولين: ابن كثير» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
OBS‏ مس سور نی نف اص ۱۵2 
قال ابن كثير: (١‏ کان لي مر بين * قال مجاهد: يعني شيطانًا . وقال العَوْفيٌ عن ابن عبّاس: : هو 
رل المشرك يكونٌ له صاجبٌ من أهل الإيمان في انا ولا ناي بين كلام شجاهد وابن 
ان فن الشَّيطانَ یکون من الجن فیوسوس في لس ويكونٌ من الات فیقول کلام 
تَسمَعُه انا وکلاهما متعاونان). ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۱۵). 
وقيل : المرادُ به صاحبٍ الجتتین الذي قصّ الله ره في سورة الكهف. . وممّن قال بهذا المعنی: 
قا بر مان والواحدي» والقرطبی. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 1۰۷ 
((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰6٩۰۹‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۱۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲ ۵40 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۲ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰0۱۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۳)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). 
7 قال بهذا المعنی: البتضاوي: والبقاعي) وأبو السعوده 
والالوسي. پنظر: ((تفسیر البیضاوي)) (۵/ ۰6۱۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (6۲۳۶/۱» 
((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۹۲ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۸۸). = 
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7 1 5 5 ص 
KOE‏ < التفسير المحرر للقرآن الکری )) 65 
7ت 


۳ 


ا وہر وہ 1 
لمحاسبون ومجزیون على أعمالنا''؟! 


أي: آتذا متنا وصونا ترابًا وعظامًا أبن 
16 هل آ یش (4)2. 
7 ہہ و 3 0 ع 2 0 1 
أي: قال الرَّجُل الممن لأصحابه في الجنة: هل أنتم مطلعون على الثار 
رو 2 2 2 2 م2 
وأهلهاء فننظرَ حال هذا القرین المکذب بالبّعٹ'''؟ 


نع زان ایر ©4 

أي: فاطلعَ الوم في الا فرأى ریت لالب في وَسّط الجحیم''. 
6ل ور کٹ ئون (4)3. 

انی قال المومن لما رأی قري الکافر في الثارة تالله لقد آوشکت أن تهلكني 


- قال البقاعي: (يُوبَحْني بذلكء ويستقصرٌ باعي في لتر استثارة لهمّتي» وإلهابًا لتخوتي 
وحَميّتي). ((نظم الدرر)) ٣ /١157(‏ ۲۳). 

وقیل: يقول ذلك على ود اجب والتكذيت والاستبعاده والکفر والعناد. ومن قال بهذا 
في الجملة: اب کیره رای سأ ((تفسیر ان کثیر6) (۷/ ۰6۱۵ ((تفسیر القاسمي)) 
(۲۱۰/۸). 

قال ابن عثيمين: ال ية تحتمل هذا وهذا). ((تفسیر ابن علیمین- سورة الصّافّات)) (ص: ۱۱۲). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ »)٥ ٤٥‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۱۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰۷۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۱/۲۳). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵67 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
87 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۳ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الضّانات) (ص: ۱۱۷). 
قال ابن الجوزي: (فأحَبٌ المومن أن یری قريته الکافن فقال لأهل الجنّة: دلاحَل ‏ مْطَِمُونَ # أي : 
هل تبون الاطلاعٌ إلى الّار؛ لتَعلّموا أين کم من منز أهلها؟). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(۳/ ۲ ۵). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵7 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۱ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ‏ ۷۰). 
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بمحاولة صرفك لي عن الایمان بالبعث والجزاء". 

:ل وولا يمه ری کت من آلمخسرین (46)50. 

أي: ولولا نيعم علَيّ بالهداية إلى الک والّات علیه لکنث من 
المُحضَرينَ معك في النّار۳! 

ان یت )إلا موتا الاو رما من معني ك ). 

مُناسَبةٌ الآية لما تیلها: 

45٤8‏ کلامه مع الرَجُل الذي كان قریا له في لاني وهو الآنَ من أهل 
ار عاد إلى مُخاطبة جلساثه من أهل ال؛قاتل۳: 


من تن 9 بن له اما لول وما من بِمُعَد معا بمب (ه) 4. 


آي: قرغ لام الج شق رو ی لو عم و نه 
أبدًا: ٣۴‏ خر یه معا ارت انس كاك فى 2.۰ 
من المُعَذَبِينَ في القَار(“؟! 


ے م< خر س عا رر ے 


كما قال تعالی: *2 لَايَدُوفوت فیه الم ال الو که او وو عدات 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۹/۱۹٦۵)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۱7 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۷۰6 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۱۷ ۱۱۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر یحیی بن سلام)) (۲/ ۸۳۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۵۰0 ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰۱۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۸). 

(۳) ینظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۳۳). 

(4) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۵۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 6۱۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/۱٦(‏ ۰۲۳۷ ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ ٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: 5 ۰6۷۰ ((تفسیر ابن 


عثیمین- سورة الصَافات)) (ص: ۰۱۲۹ ۱۳۰). 
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< ص کک ص 
ع جل التفسير المحرر للقرآن انکريي>) ھ2 


04 


.]017/ ء٦٥ لاق ريك رَبك ذلك هر لوط / م 6 [الدخان:‎ E 


5 اا تج 


مُناسبة الأية لما تلا 


ما ذكر له تعالی نعي الجنّة ووصفه بهذه الأوصاف الجمیلة؛ مَدَحَه وشوّق 
العاملينَ» وحَنّھم على العَمَل» فقال: 

( عت لاتيم )4 

أي: ان الخلوة في الجنّة والنّجاةَ من انار هو الور الَظيه”". 


كما قال تعالى: کمن مُمْرِحَعَنِ الكار ادحل الك دار 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 


(۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۰۱۰۸ ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۸۳۳ ((تفسیر 
ابن جریر)) (۱۹/ 4۵9۰ ((تفسير ابن كثير)» .)۱٦/۷(‏ 
قال ابن عطيّة: (يحتمل أن يكونَ من خطاب المؤمن لقرينه. .. ویحتمل أن یکول من خطاب الله 
تعالى لمحمّد صلی الله عليه وسلّم واه . ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 1۷۵). ۱ 
ومن ذهب إلى آنه من كلام المؤمن: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جریر والزمخشريء والقرطبي» 
وابن كثير» والبقاعي» والشوكاني؛ واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) 
(۳/ 1۰۸ ((تفسیر ابن جرير)) .220٠/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)٤٥‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۵/ ۰6۸4 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰4۱7 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۳۷)» 
((تفسیر الشوكاني)) (4/ 495 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۹/۲۳). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء وقتاد والحسَن. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۵۵۱ ((الدر المنٹور)) للسيوطي (۷/ .)٩0‏ 
وقیل: يجو أن یکون من قول المومن وأصحابه جميعًا. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 49 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۳/ ۱۵۳). 
وظاهرٌ كلام السّمرقندي والسّعديّ آله من کلام الله تعالی» وهو اختيارٌ ابن جُرّي . ینظر: ((تفسیر 
السمرقندي)) (۳/ 6۱6۲ ((تفسیر ابن عرق 04/0 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰6). 
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34 


بح و ۳3 
زر سور و الصافات - الآيات 
4 


لل هدا قلعم لو © . 
أي: فلََعمَل العاملون في الدّنيا منَ الصَّالحات؛ لینالوا مثل هذا اللّعیم والقوز 


العظیم(. 


كما قال تعالی: ولبقت لمحت روند ریک توب وعراملا 4 [الکهف: 41 ]. 

تقال سحاد َف دَلِكَ یاس الْمنَفِمُونَ 4 [المطففین: ۲۲ ]۲. 

الفوائدُ التربويّة: 

4 0 سےا وو رع رو مرن عفاي ا 5 ۲ 

۱- في قوله تعالی: 9 اقل بعصم عل بعض یتسء ون # كمال أدب آهل الجنة 

2 م2 2 و 7 ۳ 5 7 3 عه :2 
في أنّهم عند المُحادَثة يُقبل بعضهم على بَعضء وهذا من كمال الأدب: آن تقبل 
ال ۱ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ »)٥ ٥١‏ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسیر البغوي)) 
/٤(‏ ۰۳۲ ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ »)٥٤۲‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/٦۱)ء‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۱۲۰). 
قال القرطبي: (یحتمل أن يكونّ من کلام المزمن... ویحتمل أن يكونٌ من قول الملائكة. 
وقیل: هو من قول لل عر وجل لأهل اليا ((تفسیرالقوطيی)) (۱۵/ ۸6). رط فشر 
الألوسي)) (۱۲/ ١ .)٩۱‏ 
ومن قال باه من کلام الله تعالی: مقاتل بن سُلَيمانَ» والفرَاءُ وابنُ جری والواحديٌ» والبغوي» 
وابِنْ عاشور. ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۰1۰۸ ۰1۰۹ ((معاني القرآن)) للفراء 
(۲/ ۳۸۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۵۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۲ ((تفسیر 
البغوي)) (5/ ۰۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۰). 
وممّن قال بأنَّه من کلام المومن: الزمخشري والشوکانی. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ 640 
((تفسیر الشوكاني)) (4/ 401). 

ON امه ی کو سالگ نايلع‎ EES 
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يد ص کک ص 
568 "ہج 


فيه عبرة من الذر من نا السوء» ووجوب الاحتراس مما يَدعَونَ إليه» ويرينوته 
من المهالك( فضّحبةٌ الاشرار فيها ضَرَرٌ عَظيجٌ كما به الله عر وجل في هذه 
الآية”. ١‏ 

۳- في قوله تعالی: :9 قال هَل نش مس 4 آنه بندَبُ للانسان 02 في 
ضلال من ضَلَّ؛ لین في ذلك قَذر نعمة الله عليه في الهداية؛ فان الأشياءَ إِنما 


و ب 

٤‏ - في قولهتعالی: :3 وآ هرق كت من الْمُحَصَرِينَ # أنَّ النْحَذّتَ بنعمة 
الله عر وجل مَشروعٌ ومأمور به؛ بشرط اَن .2 المقصود به الثَاءَ على الله 
تعالی» لا الافتخارٌ على عباد الله ! 

RE E £ E 

۵- قول الله تعالی: 8 یل عَذا یم ل ون 4 فهو أَحَق ما آنفقت فيه نفائل 

02 2 کے 7 ع ۳ و 7 7 
الأنفاس» وأولى ما شم إليه العارفون الأكياسٌ» والحسرة کل الکسرة أن يَمضيّ 
على الحازم وق من أوقاته وهو غيرٌ مُشتغل بِالعمَلٍ الذي يقرب لهذه الدّار 
فكيف إذا كان يَسيرٌ بخطاياه إن دار البّوار ۴6| فینبغی للعاقل آنْ يذهب أنفاسّه 
وف و فی العمل لهذه الغاية الحميدة: الوصول إلى الجن" . 
الفوائد العلميّة واللطاثف: 
سك مهم و ور و رك سه رم سم 4 

۱- في قوله تعالی: اقل بعصم عل بعض يَتسَآدَلُونَ 4 كمال سُرور آهل 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۹/۲۳). وینظر أيضًا: ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 1۷۳). 
(۲) ینظر: ((أضواء البیان)) للشنقيطي (۲۲۱/۳). 

(۳) شی ا یمین < سورة الصافات))(ض 6۲۲۹۵ 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۳۳). 


.)۷۰۳ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٥( 


۲رس اه کو سال ان )هن 0۱2 
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9 
الجنّة وآنهم یتحادئون ويتساءَلونَ عمّا جرّى في الدنياء والنَّحَدّتُْ عمّا جرّی 
على الانسان فیما سَبَقَ فيه لد وراحة للنُّس0©. 

۲- فول ال تعالی: لس عل بض یلته یڈل على أن لاس 
فى ان ندر رن الي كانت لهم في الذي صدا من الخواطر 
لس والأكدار النفساگةه مُدركة الحقائق على ما هي عليه". 

كك في قوله تعالى : ِف کان لی قد ین # آنه قد یکون أعدّى عَدٌُ للانسان من 
كان مقارتا له۳. 


-٤‏ في قوله تعالی: وم َف سو احير یچ أن أحوال يوم القيامة لا 
ا بأحوال الڈّنیا؛ فإنَّ هذا من أعلى علَيينَ إلا آسفل السَافلین فیّری 


تر رو را دہ :أن كل ما ور من أحوال يوم 
القيامة ما تستبعله التفوس؛ لعدم مشاحدة ظیره ہ في الڈُنیا - لا ینبغي آن یکون 


ككل استبعاد. 

-٥‏ في قوله تعالی: و ول هرق ه جوا إضافة الشَّيءِ إلى سَبّہ؛ فلم 
ل 

*- قول الله تعالى: 9 ولا ری كتلحر اح به على أنَّ دی 
والضلال منّ الله تعالى © وفيه حُيّبَةَ على المُعتزلة والججهميّة, لا ترّى إلى مُخاطبة 


0ظ وي ا عقي درو الغا ناته الصو 091 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۵). 

(۳) اط ((تفسیر ابن علیمین- سورة الصَّافات)) (ص: ۱۲۵). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السایق)) (ص: ۲ ۱۲). 

.)۱۳ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٥( 

.)۳۳۵ /۲7( پنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٦( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


42 المحرّر للقرآن الکریی؟‎ ED ê O 


ہ١‎ 


هذا لقرینه الذي كان حريصًا على إغواته في الدّنيا يما یقول له: لهذا یت 
را یتآ رت که نعل آنه مج ماکان یذ عوه إليه رب 0 
بنعمة یهلا بطاقته واستطاعة تس 

۷- في وله تعالى : ور لكت ین مخت هن نجاۃ الإنسان 
من عذاب ال من أكبر الم ول لذلك أيضًا قول تعالى: ام كلك لک 
دک امت عم نمی 4 [المائدة: ۳]؛ حیث جع اکمال الدين من إتمام 
رتو رکم 
هي اکر الم أن یمن الله على الانسان بالنّجاة من النّار ودّخول 


3 


الحة(). 


۸- في قوله تعالی: علطم کهآ الفورٌ حقيقة هو الٍصول 
إلى دار كرامة الله عزٌ وجل؛ رنب على هذه الفائدة: أن الإنسانَ مهما فاز في 
الدنیا فان فوژه ليس بشيء بالنسبة إلى فوز الا خرة". 

۹- في قوله تعالى: الیل هذا لیم لو رَد على الجَبرية؛ حيثُ 
الات زلبهم» وئسب امل الیهم؛ لأنّ الأمر بالشيء لمن لا يَستطيعه: لا 
شك أنه طلم وتکلیف ہما لا یطاق واثبات العمل أيضًا لِمَن لا إرادة له بعد 
مدا لغوّا؛ ان هؤلاء إذا كانوا مُجِيَرينٌ فلا يَنبغي أن يُمدّحوا على مُحبوب» 
ولا أن یدموا على مکروه! ۱ 
(۱) يُنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب (۳/ ۷۲۷). 
رظ رحس انم یهت سؤرة O‏ ۳۳2 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۳۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۶۱). 
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بلاغة الآيات: 
22ت تعالی: ۵ امل بعصم عل بعض بسا لون 4 

- الا في ط تا 4 للتّمريع؛ لأّ شأنَ المُتَجالسینَ في مَسَرَة أنْ يَشرّعوا في 
الحدیث؛ فان في الحدیث مع الأصحاب والمُنمَّدمينَ کف فإذا استشعروا ان 
ما صاروا إليه من الیم كان جزاءً على ما سبق من إيمانهم واخلاصهم. تذكرٌ 
بعضهم من كان يُجاوله في بوت ات والجزاء فحَمذ لله على ندال 
الاصفاء إلى ذلك الصّادٌ؛ فلذلك کي یبال بعضهم على بعض بالمُساءلة 
بغاء َقیب". و0" eg‏ 4 معطوف علی 
قوله: ات عل والمعنی: يَسْرَبونَ ويتحادّثونَ على الشراب؛ فُقبل 
بعضهم على عض ينساءَلونَ عَم جرّى لهم وعلیهم فيالذنی۳ 
- وجيء في حكاية هذه الحالة بیغ الفعل الماضي فََفَلَ کپ مع آنها 
لد + لإفادة ُحقيق قوع ذلك وتأكبده ی كاله قد وق ال هي 
التفريع علی الاخبار المتعلقة بأحوال الاخرة. 


A 


3 


عرف O‏ لالہ مع كونه أهلا لأن يُسأل عنه» لا يخلو عن سوال 
۶ 
آدناه سُؤال المحادث أن يصغى إلى الحدیث) 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۵). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ 5 5)» ((تفسیر الرازي)) (7؟/ ۳۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۱۰۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱٩۲‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۱ ((إعراب 
القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲ ۲۷). 

(4) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۳۳). 
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لي 


يد ص کک ص 
OE‏ حأ التفسیر مزر للقران الع )| 
۶7 و 
- وحَذف المَتَساءَل عنه؛ لدلالة ما بعدّه عليه'''. وقیل: حَذف المعمول والمقام 
کر 7 کر اه 
مقام لذةِ وسرور؛ فدل ذلك على آنهم یتساء‌لون بكل ما یلتذون بالتحدث به" . 


و جر 
٠ 3 ۳‏ لا 1 کے ہے مر رے سيره ہے ہے ی و رے رصع کے ۳ 
۲- قوله تعالی: ول أك لین الْمُصَدَِينَ * ودا متا وکا ترا عم ییون 


6 و سم صح 


لاستفهام في ی لین یقت ه مستعمل في الانکا آي: ما کان 
لك أنْ تُصِدَّقٌ بهذا. وشلط الاستفهام على حرف التّوکید؛ لافادة أنه بَلعَه 
َأکد إسلام قرینہ فجاء ینکر عليه ما تحَقَ عنده» أي: أن إنکارَہ إسلامّه بعد 
کوک رر E‏ 


ے 


3 کے وم ۳ 2 5 عبد ليد ا کی ی یں ص 1 
- جملة 35 داشنا بيان لجملة تک لین الْمصیَقن 44 بینّت الانکار المُجمّل 
ا ت نس و ہے الك ع e‏ > 
بإنكار مفصل» وهو إنكار أن یبعث الناس بعد تفرّق أجزائهم» وتحولها ترابا 
بعد المّوت ثم يجارَوا. 

و 2 ی > و 56 و ۰ 20 7 ۰ 0 ۰ سے 
- وجملة اوا مین # جواب (إذا)» وقرنت بخرف التوكيد؛ لإفادة أنه 
لغه أن صاحبه یوم بِالبَعْتْ؛ فجاء ینکر عليه ما تحقق عندّه©. 


يہ 


- وقیل ہُنا: لین #» وفي أوّل السورة و 4 [الصافات: 
٦‏ لاختلاف القائلین". 


۳ قوله تعالی: 2۵ ال هَل آش 24 ون 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۵). 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰6۱۱7 ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۲۷۲). 
(5) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) ( 7/77 .)١١7‏ 

رفظ ((المصدر السابق)). 

)٦(‏ پنظر : ((المصدر السایق)). 
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- الاستفهام مُستعمَلٌ في العَرْض» عرض على رُفقائه أن بتطلعوا إلى رُؤية 
N‏ 
مس سَبَقَه بالمّوتء وإِمًا لاه لقي في رُوعه أن فيه صار إلى الا وهو موقن بان 
از تلهم على هذا القّرين؛ لعلمهم بل لال ال لوق 
وقیل: لقال هو ال أو بعض انملاتکه یٹول لهم: هل رن ا تطلعوا 
على آهل لا أریکم ذلك القرین فتَعلّموا أينَ منزلنکم من منزلتهم۲۷۷ 
- وقیل: الاستفهام هو بمعتى الأمر آي: اطلعوا". 

- وخذف متعلق ميش هه لدّلالة آخر کلام عليه بقوله: طف س 
اَی ه فَالتَقدِيرٌ: هل أن مُطلعونَ على أل ار لتَنظره O‏ 

4 قوله تعالی: ا دی سوه تلحر‎ -٤ 

- في قوله 37 له ما یعرف في البلاغة ب (الاكتفاء)» أي فطع واطلعوا 
فرآة ورأوه في سَواء الجحیم؛ إذ هو ما عرض عليهم الاطلاع لیعلموا 
تحقیق ما حَدثھم عن قرينه» واققصر على ذکر اطلاعه هو دون ذکر اطلاع 
تاه لا اب بلطلاع: ؛ لمیر قريته؛ فیريه لرفقائه . وقيل: لأنَّ لاف لنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ 5 4)» ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰4۱۱۰۱۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۱۰۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۹۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 400). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۷). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
قال السعدي: لاح من حال أهل الج وشرور بعضهم تعض ومواققة بَعضِهم بَعضًا: هم 
آجابوه لا قال بو تب له؛ للاطلاع على رنه (VT: N‏ 
وقیل: عرض عليهم الاطلاعَ فاعترضوه فاطّلع هو بعد ذلك. ویحتمل آنهم قاموا معه = 
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آي ص 2 1 رح 
25 وس یھ 


e 3‏ تر ہو 7 7 ماه له َ‫ 2 
نما هو قوله فقط في توبيخ عدوه وتغبيط نفسه ووَلیّه؛ فلم یجمع الضمیر 
لثلا يلب فیوهم أنه للجمیع. وأعاده عليه وَحْدَه لنَعتبرَ بمقاله» ونتعظ بما 
قص علینا من حاله. 


- قوله تعالی: ل6 و هکدت رون ٭ وله رن لک من آلمحط ریت 4 
- جملة بإ ال وإ ن كدت ین 4 مستائفة اسان ييا لأن وف هذه 
الحالة پیر في تفس السّامعأن يسأل: فماذا خضل حي الم ؟ فیجاب با 
حينَ رأى قریته یره على ما كان يُحاوله منه حبَّى كاد نله في ار 
مثله» وهذا النَُوبِيحْ يَتضمَّنٌ تنديمه على مُحاولة إزجاعه عن الإسلاه””. 

- وقوله: ته # قِسَمٌ فيه اجب من سَّلامَته منهذ كان قریئه قارب 
E 207-27‏ رز هرک 
الرابة هو ححلاصُه من شَبکة قرينه» واختلاف حال عاقبَيِھما مع ما انا عليه 
من شدَّة المُلازّمة والضحبةء وما حه من نخمة الهداية» وما تورّط قریئه فيه 

من أؤحال العُوایة۳. 


ہج ۔‫ 010 2 و ر 
سول وهی ٭ ِا موتا الاو وما تن بِمُعَدَينَ 4 


2 2 مه 


مت میتی # رُجوعٌ إلى مُحاوّرة جلساثه بعد إتمام الکلام مع 


= ولم یطلعوا. ويحتمل أَنّهم سکتوا وعرّف أنهم لا يُريدون ذلك» ثم تم ينظر: ((تفسير 
DO CC O‏ 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۳۹/۱۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۷). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۰۵ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰6۱۹۳ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۱۸۰۱۱۷/۲۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


قرینه؛ تبحا وابتهاجا ہما آتاح ال عر وجل لهم من الفضل العظیم والّعیم 


۱ مق 1 


۳ 


- قوله: ما من بمب 4 عطفت الفاءُ الاستفهامَ على جملة 2۶ ال َل 
ا فسات ٤ء‏ فالاستفْهامٌ موجه من هذا القائلِ إلى عض 
المَتَسائلِينَ وهو مُستعمّل في التقرير المراد به النّذکیرُ بنشمة الخلود فا 
بعد أن أطلعهم على مَصیر قرینه الشُوء قبل على رفاقه امال دی تس 
الم واغتباطا وابتهاجًا بهاه وذكرًا لها؛ فإنَّ لذکر الأشياء المخبوبة له 


۳ 


اخ 


ے۴ 


و 


3 


فما ظلّكَ بذكر نغمة قد اتسوا فيهاء وأيقنوا بخلودها؟! ولعل نظع هذا 
ال في أسلوب الاستفهام ری لقصد أن يُسمَعَ تک ذكر ذلك حينَ 
۔ 1 5 8 ۔ 

يُجیبّه الرّفاق بأن یقولوا: نم ما نحن بِمَيِينَ”". 

اه و تفر رتا شرف لله للعطف على مُقدر يَقتضيہ 
نم الکلام أي: َنحُ مُحَلْدونَ» مُنعٌمُونَ فما نحنُ بميّتِينَ أي نا 
الَوٹ؟؟ 

- الظاهر أنه من كلام القائل: یسیع یه علی جهة رج 20 ل 
هل الجَنّة به مین لکنْ المَوْتةً 2 الأولى كانت لنا في الڈُنیاء بخلاف أَهْلٍ 
النّارء ویکون في خطابه ذلك مُنكلًا له مُقرّعَا مُحرْنًا له ہما نم الله به عليه 
من دخول الجَنَّةه مُعلمًا له بتباین حاله فى الآخرة بحاله كما کانتا تتباينان فى 
الڈڈنیا من أنه ليس بعد المّوت جَراءٌ ظَهَرَ له خلافه يُعذّبُ بکفره بالل وإنكار 

.)۱۹۳ /۷( ینظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۹/۲۳). 
(۳) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰64۵ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۹۳). 
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يي ص کک ص 
و سوه 


البعث. ویجوز أن یکون خطابًا من القائل لرْفقائہ ا ما رَأى ما نرّلَ بقرینه 
هم على نعمه تعالی في دَيُمومة خلودهم في اج ونعیمهم فيها. 

- والاستثْناءُ في قوله: 2 إِلَا ما الأو 4 مُنقطعٌ؛ أن الوت المَنفىّ هو 
لو في الحال» أو الاستفبال كما هو أن اشم لفل فتعينَ نمی غير 
داخل ذ في المَنفيٌ فهو مُنقطعٌ» أي: لكنَّ المَوتة الأولى: وذلك الاستذر ال 
یڈ التي 

- وعطف 7 على 1 | فما تن بِمَيَتِينَ 4+ ليتمحض 
الاستفهام تحت بالتغمة؛ لن المُشركینَ آیضا ما هم بِمَيتِينَ» ولکنهم 
5 فحالهم وم الوت" 

- قَولَهُ: وما تنعل که ذلك تمامٌ کلامه لقرینہ؛ تَفْرِيعًا له» أو مُعاودةٌ 
ال مُكالمة جلساته؛ تحدّنًا بنغمة اله أو تبجنا بهاء وتعجْبًا منهاء وتغریضا 
للقرین بالتٌوبیخ''' 

۷- قوله تعالی: إن دراو میم 44 

- على القول بأنَّه حكاية لبقيّة كلام القال لرفاقه فهو بمنزلة الیل 
والقذلكة لحالتهم المُشامَد د بعضها والُعحَدّثِ عن بعضها بقَوله: تا 
تعن 004 فهذا القول یقوله الوم 7 تَحدَنًا بنغْمة الله واغتباطا بحاله» 


(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۰۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱۹/۲۳). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۱۱ /۵( يُنظر: ((تفسير البیضاوی))‎ )٤( 
.)۲۰۰ تقدم تعریفها (ص:‎ )٥( 

.)۱۱۹/۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٦( 
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جر جک 
AOE‏ 

ہے ا و وا و 7 
وبمَسمّع من قرینه الذي كان مکلبّا بالبَعث؛ لیکون توبیخا له يزيد به تَعلْبًاء 
7 5 ہیا 29 2 3 ۱ 3 9 
ولِيّحكيّةُ الله فیکون لنا لطفا وزاجرًا. وعلى القول بأنه من قول الله عز وجل 
فيكون تقريرًا لقولهم» وتَصْديغًا له» والإشارة إلى ما هم عليه من الم 


والخلود والأمْن منّ العَذاب. 

- وقد بیع في تصویر خسن حالهم بخصر القّوز فيه حنّى كأنَّ کل قوز 
بالنّبة إليه ليس بمّوزء فالحصرٌ للمبالغة؛ لعَدَم الاعتداد بغیرهه ثم ألحقوا 
ذلك الحصر بصفه ب المع > 

۸- قوله تعالى: :ليل هذا يعمل ولو 4 

- تذییل لحكاية حال عباد الله لین فهو کلام من جانب الله تعالى -علی 
قول-+ للتَّدويه بما فيه عبا الله المُخلصود» وللتخریض على الْعَمَل بمثل ما 
عملوه کا EEE‏ هم فالاشار في E‏ 
إلى ما تضمّته وله: رف کر مم 4 [الصَافات: 4۱] الآيات» أي: 
لمثل تعيمهم» رای ومسرتھم و وبهجتهم وخلود ذلك کل ۳. 
- واللّامُ في فلیشل لام الیل وتقدیم المَجرور على عایله؛ لإفادةِالقَصرٍء 
آي: لا لعکل عبر وهو قَضر لب *؛ لد على المُشركين الذين یَحسَبون 


2 2 


آنهم يَعمَلونَ آغمالا صالحة تفا خرو بها من مثل المّيسرء والمَعْنى: لتوال 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰649 ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۱۱ ((تفسیر أبي حیان)) 
(9/ ۰۱۰۵ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۹۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۰). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۷۳). 


(4) تقدم تعریفه (ص: 5۲). 
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۰ 5 2 2 5 
مثل هذاء فخذف المضاف؛ لدلالة اللام على مَعْنا٥'''.‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- والفاء في قوله: ##دَليحَمَ لِالعَنِلوتَ # للتفریع على مَضمون القصّة الم ذکورة 
لها من قوله: 2 دمص 4 [الصّافات: 4۰] الایات. والأمْرُ في 
عم # للإزشاد الصّادق بالواجبات والمندوبات". 

- والمُراد بالعاملينَ: الذينَ يَعمّلونَ الخیز» ویسیرون على ما خطت لهم 
۳ ۶ ۳ ۶ و 

شريعة الاسلام؛ فحذف مفعول (يَعْمَل) اختصارا؛ لظهوره منّ المّقام”. 


O)‏ عرش سعاق ا ا 
(۲) پنظر : ((المصدر السابق)). 
(۳) پنظر : ((المصدر السابق)). 
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الآيات (۱۲-ع۷) 


ألليك ور لا آم م ارم © زک تھا میت © إِکھا مج 
زج نس ال هل ووش این © ام و یقلت یبا 
لبون 2 دعب کو مر 21 یف ال 2 
تس این و ےت صل تلهم کنر الاو 
٣ 0‏ 8088 و عَِقبَة مدر (0)الاعباد 
(OSS‏ 
قر اقلمات: 
۳ 87 ال ماع نز من ضیف وغیره ومعناه في الأصل: العام 
الا 00 ا ی ال 
(نزل): بل على هبوط شيء ووقوعه( 


مسي 2 0 م ال 


6 


شدیدق 0 رقم ل من نَّ الزفم, آي: 7 الشدید والشرب قرط 
واصل (زقم) : يدل على جنس من الأكل". 
هه لفتنة تطلق علی العذاب» وعلی الاختبار والامتحان و كان کا 
(۱) ینظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۰4۱۷ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي بن آبي 
طالب (۹/ ۰1۱۱۲۰۲۱۱۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۲۰ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ ۰۸۵ ((تفسیر الجلالین)) (ص: .)۵٩۱‏ 
(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۲ ۰6 ((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۰۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰0۳۸۰ ((النهاية في غريب الحدیث والاثر)) لابن الأثير (۲/ ۰۳۰۲ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)4٩۲‏ 
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OE‏ تسیر المحزر نشد كنع زه 
3 2 و۳ عه و 2 ع ی 
على الضلال والشرّك والکفر» واصل (فتن): 7 على اختبار وابتلای ماخوذة 
700 ور تھا 
من الفتن: وهو إدخال الذهب النار؛ لتظهر e‏ من رداءته۱) 
سل المي : أي: قغر النّا واصل (اصل): يدل على أساس ال ء(. 
وم ع 1 7 ه ۳ مه و 
:ا طَلَعْهَا : آي: ما يطل منهاء وهو الم وسُمّي طلم النَخلة طلعّا؛ لطلوعه 
7و ری فی و نے و 7 
كل سَنةء وأصل (طلع): يدل على ظهور وبروز””. 


ا أي : لحَلْطا ومزاجًاء والشّوبُ: الط العام في کل شيب ول 
شيء حلطته بشّيء فقد شبته به» وأصل (شوب) :یل على تلط 9. 


یر 46: الحمیم :الماءالشديد الخرارةوأصل (حمم) ماخر ۶( 


الا چ: أي: وَججدواء وأصل (لفا): یل على انکشاف شي وگشفه". 


(۱) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1 ۰6۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱/ ۰8۷۳۰4۷۲ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ۰6۷۲ ۰4۷۳ ((البسیط)) للواحدي (۱۵/ ۰۲۸۷ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 4 ۰1۲ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۱۳۹۰۲۹ - ۰۱4۰ ((تفسیر الرسعني)) 
(۰/ ۰۱۸ ((تفسیر الشوكاني)) (۳/ ۵۲۰). 

(۲) پُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱۰۹/۱)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: 
۰ ((تفسیر القرطبي)) (۸۲/۱۵). 

(۳) بنظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ١9‏ 5)» ((البسیط)) للواحدي (۱۷/ ۰۱۰۲ ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۰). 

۰)۲۲۵/۳( ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس‎ )٤( 
((تفسیر القرطبي))‎ ۰47۹٩ ((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۰۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)۳٥٣ ۸۷)ء ((التبیان)) لابن الھائم (ص:‎ /۱۶۰( 

»)۱۸۷ ينظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۲)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٥( 
.)۲٥٢ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

= ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۲)ء ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵۵۷ ((غريب‎ )٦( 
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(Vé) 


کک ۴ 
> سور و الصّافات - الآيات 
4 


ورم أي جو یف و 9۶۲ اندر 
وأصلٌ (أثر) : يدل على رسم الشّيء 0۳۲۲ 

رو 4 أئ: سرعون) وأصل ل (هرع): تذل علی حرکة واضطراب"" 

المعنی الإجمالي: 

یَذگر الله تعالی ما یڈل على شدّة این ِيْنَ هذا التعيم لذي أعدّه لعباده 
ال > وبين 7 الشقاء 0 الذي عد للكافرين» فیقول: أذلك الم في 
الجن خَيرٌ ضيافة آم لو التي أعدّت لأهل التار؟! 5 جعَلنا تلك 


اق اس وج 


ا انا للطّالمينَ في الآخرة» وابتلاءٌ لهم في الام اھ فنا 
= القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۵ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ ۲۰۸ («التبیان)) 
لابن الهائم (ص: .)۳٥٣‏ 

)١(‏ پنظر: ((تفسير ابن جرير)) )057/١9(‏ و(۲۰/ ۰۵۷۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(۱/ ۵۳ ((المفردات)) للراغب (ص: 57). 

(۲) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۳۷۲ ((تفسير ابن جرير)) (۹۹/۱۲٥)ء‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰)۵۳۳ ((تذكرة الاریب)) لابن الجوزي (ص: ١٦۱)ء‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۸۸/۱۵)» ((النيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۷). 
قال ابن قتيبة: (يقال: رع ال إذا سر علی لفظ ما لم ب فاعله کما ال آرعد). 
((غریب القرآن)) (ص: .)7١5‏ 
قال ابن الهائم: (فأوقعَ الفعل بهم» وهو لهم في المعنی» كما قيل: أُولِعَ لان بكذاء وژهي 
تزا رخ عمرّو» فجعلوا مَفعولِينَ وهم فاعلون؛ وذلك أنَّ المعنى وله ف وجبلٌ» وزهاه 
ماله أو هله وارعده عََبهآو وجه وآموعه و ورد لوده العا کر ولا انا 
مخرّج المفعول بهم. ا لا یکونْ الإهراعٌ إل |سراع المذعور. وقال الكسائيٌ والفَرَاءُ: لا 
يكونٌ الإهراحٌ إلا إسراعًا مع رعدة). ((التبیان في تفسیر غریب القرآن)) (ص: .)۱٩۱‏ وينظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۳۸۷). 
وقال ابن عاشور: (ویهرعون و ری کپ 2 : أهرّعَهء إذا جعله هارعًاء أي: 
حمَل على الهّرع» وهو الإسراع فرط في اسر . ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۷): 
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يد ص کک : رح 
6 © 2 جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


في قعر الا تُمرھا پشبه في قبحه ژووس الشَّياطينِء ون هؤلاء المُشركينَ 
لآكلونَ من تلك الشّجَرة قیملوون منهابُطوتهم ؛ ثمٌ إل لهم إضافةً على أكلهم 
نها لحایطا ین شراب رفاو کر فرع سبعة الأكل من لو 
وشرب الکمیم- إل الجحیم؛ هم وجدوا باهم ضالی فهم مُسرعونٌَ في 
الاقتداء بهی واتباع ضلالهم! 

ولقد َل عن ال قبل مشركي یش کر اَم الماضية؛ ولقد أرسّأنا في 
تلك الم الماضية رُسُلًا نذروتهم عذابَ لله؛ فانظُرٌ كيف كان عاقبة أولئك 
المنترین الا عباة الله الذين أخلّصّهم الله تعالى له؛ فَإنَّهم نَجَوْا من العذاب. 

تفسير الآیات: 

اك ترثك م جره ارم ©). 
مُناسَبةٌ الآية لما لا 


أن الله تعالى لا قال بعد ذكر أهل الج ووضفها: طلیٹل هذا ی 
الات ا ااا عه بقوله ۰ در جر الم که فَأَمَرَ 
رسو اه صلى الله عليه وسلّم أن بورد ذلك على كنار قومہ؛لیصیرَ ذلك زاجرا 
لهم عن الکفره وكما وف من بل ماکل أهل الجن وتشاربهم» وف أيضًا 
في هذه الآية مکل أهل الّار وعشاریه م٩‏ 

وأيضًا لما انقصّت قصّةُ المؤمن وترینه وكان ذلك على سَبیلِ الاستطراد من 
شيء إلى شيء؛ عاد إلى ذكر الجنّة والرّزق لذي أعَدَّه الله فيها لأهلهاء وعادّل 


ن ذلك الوق وبين شَجرة وم فقالتعالی "۳ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳/۲). 
(۲) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (9/ 5 .)١٠١‏ 
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E‏ ص 
12 وت 
ا سورد و الصاقات - الآيات )۷۹٢(‏ 28 اف 


ا لک حيرلا آَم ار ©4. 
آي: أذلك النّعيمُ لذي اع للمُوْمنِينَ في الجة من الماكل والمشارب 
والمّلاد: و و 


كما قال تعالی: ۵ ٍک جر رفوو # طعا ليم # هل یی نی لبون 
# کفلالحمیر کے ھت ٣‏ - 1]. 


کے مج و ےک اس گر ہے ر 2 


وقال الله سبحاته وتعالی: »مه کہ ایا الصَّالُونَ لبود ون من سجر من َو 
* الو ی لبون * عو ع من ميم ٭ مش رنون شرب امیر ٭ ها نز بوم الین 4 


.]٥٤ - ۵۱ [الواقعة:‎ 


3 هه َة اَلظلمن {OES‏ 


آي: :نَا جنا تلك الجر عذابًا في الآخرة للظالمین أنه نفسهم بالشرك والتكذيب» 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۵۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۱۸ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: »)۷۰٤‏ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۱ 
قال السمعاني: (اختلّفوا في هذه الشجرة؛ فالأكّرونَ أنّها ره لا یعرف لها مثل في الذنیا. 
وقال قُطْوْبٌ: هي شَجَرةٌ مره خبيثةٌ تكونٌ بتهامة). ((تفسير السمعاني)) (401/4). 
وقال ابن عطيّة: (في عض البلاد الجذبة المجاورة للصّحارى شَجَرة رد مسمومة لها لبن إن 
مس جسم أحد تورم ومات منه في آغلب الأمر؛ سی جر الو ولتم في كلام العرب: 
للع على شدَّة وجهد .اتف الاس في معناه؛ فقالت فرقة: به بكر شّجرة معروفة قال 
لااو 00 وهي بناحية یمن یقال لها: الاَسْمّن). ((تفسير ابن عطية)) /٤(‏ 4۷۵). 
وقال ابنْ کثیر: e)‏ يكودً المراڈ بذلك جر ةَ واحدة معد كما قال بَعضهم من 
ھا مج تمد رها إلى جميع محال جَهّم. .. وقد یحتمل أن يكو المرادٌ بذلك جنس 
سجر یال له: افو كقوله شال وَج شرج ین طور میت تن لذن صخ لکوت 
[المؤمنون: 17١‏ يعني: : یعون ويُؤيّدُ ذلك ول تعالى: منک الصا لو کر * ین 
سجر تن ره [الواقعة: ۰۵۱ 0۲]). ((تفسير ابن کثیر)) (۱۸/۷). 
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و الدنیا(). 


كما قال تعالی: وا جَمَلَنَا ماما لوديا ال ریک إلا فة لان وال المامونة ف 


00 ا ر ورج عصرے 


وت تی تك پچ [الإسراء: 1° 


مه ےم 


57 02 ترچ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ »)001١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ ۰0۳۹۳ ((تفسير القرطبي)) 
(٥۱/٦۸)ء‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (۲/ ۱7۳ » ((تفسير السعدي)) (ص: 0/١4‏ 
05اس وس الا انا ابا محر - بجر الوم اختباًا تخب به لس ؛مَن 
بصدق منهم ممن بَكَث کموله تعالی :لوصا جع آل آل ریک له تا ولي امه 

في الشران وشخوفهم ماهم لفیا کہ [الإسراء: 1۰]). ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۰/۷). 
فقيل: المرادٌ بفتنتهم بها هم قالوا: كيف تكونٌ في الار جر الا حرق الشَّجَر؟ ومن 
ذهب إلى هذا المعنى: الثعلبنٌ» والبغوي» والقرطبي» والبقاعي وابن عثيمين. بُنظر: ((تفسیر 
التعلبي)) (۸/ ۰0۱6۵ ((تفسير البغوي)) (۰۳۳/۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۲ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (٦۲۳۹/۱)ء‏ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۰۱46 ۰6۱6۵ 
وقیل: المراد بالفتنة هنا: العذابٔء أي: تكوثُ شَجَرة الوم عذابا ومحن تکال هم . ومن 
قال بذلك في الجملة: القاسميٌ» دالس يُنظر: ((تفسیر القاسمي)) (۲۱۱/۸) ((تفسیر 
السعدي)) (ص: .)۷۰٣‏ ویٔنظر أيضًا: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۱۱). 
ومن جمّع بین القولّين» فقال: المعنى: محنةٌ وعذابًا لهم في ال خرت وابتلاءً لهم في الڈُنیا: 
الرسعنيٌ» والألوسي. نظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ ۰۳۹۳ ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ 47). 
قال ابن القیٔم: (هذه الشّجرةٌ فتنة لهم فى الذنيا بتكذيبهم بھاء وفتنةٌ لهم فى الآخرة بأكلهم منها). 
((إغاثة اللهفان)) (۲/ .)١١۳‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵9۱ ((تفسير الماتريدي)) (۸/ 977 ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (۲/ ٦٦۱)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۰)۲۰/۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۲۳۹)ء 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰). 
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(Vé) 


ال سور و الصّافات - الآيات 
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آي مر هذه الشجَرة یشب في القبح والببشاعة رُؤوس الشّباطین ٩‏ 


عن عائشة رض ال عنها في حديث سحر لبيد بن الأعضم اي صلی الله 
عليه وسلم في شط ومشاقةا "وف طَلعة در" في يئر دروا فخرج إلا 

تو صلی و ر فتال لمانشة جين رر لها كانه 
ون ی الشّياطين))» و ارت 

2 تم لکوت مہا اون متا البظوت ارت . 

أي: سل المُشركونّ مُضْطَرينَ مُكرّهينَ من تلك الشَجَرة رغم تُٹھا 
وقبحهاه فیّملژون منها بطونهم*) 

كما قال تعالی: تساو لکوت # ود ين سجر تن زوم فد یبا 
لبَطُونَ 4 [الواقعة: ٢١‏ - 5۳ ]. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 9۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۲۹۰۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ٩‏ ۱). 
قال ابن کٹیر: ما شَبّهها رووس الشّياطين وان لم تكن معروفة عند المُخاطبین؛ لألّه قد استفَرٌ 
في افو نالتا ق الع ((تفسیر این کثیر)) (۷/ ۰ 

(۲) المشط: و الأمشاط؛ وهو ال تي معط بها الشعر. والمُشاقة: ما یُستخرجٌ من الكتّان 
عند تسریحه. وفي رواية: «ومشاطة)» وهي ما پُمشط من الشّعر ويخرجُ في المُشط منه. وفیل: 
الْمُشاقةٌ بمعنی المشاطة. ينظر: ((فتح الباری)) لابن 0 ((شرح القسطلاني)) 
(۲۹۱/۵). 

(۳) هو: وعاء لع النّخلٍ وغشاؤه إذا جف . وأراد بالذَكَرِمَحْلَ ال . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(۰/ ۰۲۹۱ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ ۳۷۹۵). 

(6) رواه البخاري (۳۲۸). 

)٥(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 5 ۰6۵۵ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰6۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
۰۲۲۰/۱١‏ ۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲۵ 


((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۱۵۱۰۱۵۰). 
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ہے هم بملقون بطونهم من شجرة الوم ذكرَ ما يُسقَونَ لعَلبة 
العش ۲ھ شبعواه فحیذ يَشْتَدَ شد عطشهم وينحتاجونٌ إلى الشراب؛ 


فعند هذا وصف الله شرا 

ول مک لم ما شیامن یر © ی 

آي: ثم إنَّ لهم على ما يَأكلونَ من شجرة الوم لخلطا من شراب في غاية 
الخرارة۳. 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۰۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ ۳۳۷). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۵4 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۷ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۱۰۲۰ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲۰۰۱۲۰ 
((أضواء البیان)) للشنقيطي (5/ ۳۱۵). 
قیل: المرابّولهتعالی: کو زا يم وان شض روم تحلط بالکميم. وممّن قال 
بهذا المعنی: ابن رجب» والشنقيطي. يُنظر: ررقم مر تل فرح رس نف 
((أضواء البیان)) للشنقيطي (5/ ۳۱۵). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس . يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 000). 
وقیل: مرا به الما ۶ف" من قيح وصدید ونحوهما. يُنظر: ((تفسير 
ابن کثیر)) (۰)۲۱/۷ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱2/ ۲6۱). 
وقال ابنُ عاشور: (قوله: ماعلا # أي: بَعْدّهاء أي: بعد أكلهم منها. والشَّوبُ: أصله مَصدرُ شاب 
الشيءَ بالشي»: إذا حلطه به» ويُطلَقٌ على الشيء المّشوب به؛ إطلاقا للمَصدّر على المفعول» 
کالحُلق على المخلوق. وكلا المعنيين محتمل هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۵). 
والحمیم: قيل: هو الماءُ الشديدٌ الحرارة. وممّن قال بذلك: اب جرير» والقرطبيء وابن كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۵۵6 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۸۷ ((تفسير 
ابن 0 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰). = 
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كما قال تعالی: وري کرو له شراب من ير 4 [یونس: .]٤‏ 
رقال سخا : شک سوا مآ یما مق یت ۱ 


ار 


وقال تبارك وتعالی: 38 رو یه * رو شرب ایم # [الواقعة: 


.] ۵۵ ٤ 


ےر و و جن موی کی 7 2 2 
أي: ثم إن مرجع ا8 بعد الا کل من الزقوم وشرب الحمیم لولى 
الجحيو'". 1 1 


= وقیل: الحمیخ: هو الق السَّائلُ من الم ومن قال بهذا القول: ان عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۳/ .)١75‏ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵۵4 ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ »)7١‏ ((التخویف من النار)) 
لابن رجب (ص: »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ۷۰). 
ممن اختار المعنى المذکور في قوله : مم لا للحم 4 أي :بعد أكل الوم وشرب 
جوم : مقاتل بن سُلَيمَانَ» وَابنُ الجوزي» وابن رجبء والشوكاني. ینظر: ((تفسیر مقاتل بن 
سلیمان)) (۳/ ۰1۰۹ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ 4۳ 40 ((التخویف من النار)) لابن رجب 
(ص: ۱۵) ۲ 0 
قيل :يتقلون وف الكل الب إلى مكان غير مکانهم» فيُذهبٌ بهم عن رّكاتهم في رای 
شجرة ة لو والماء الحميم فیتضلعون منهماه » ثمٌ برجعون إلى تركانيم في الیم . وممّن 
اختار هذا المعنى: الزمخشريٌ» والرسعني» وأبو حیّان» والنسفي. يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) 
(57/5)» ((تفسیر الرسعني)) (5/ 0745 ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۱۰۷)ء((تفسیر النسفي)) 
70/6 1). 
وقیل: بل يُورَدونَ الکمیع شرب فهو خارج اع کما تور الابل نی الماء كه یرون 
إلى الجحيم. ومكّن ذهب إلى هذا المعنی: الواحديٌ» وان الجوزي» والرسعني؛ وابن رجب؛ 
والبقاعي» وَالعُلَيِمي» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲ ۵۲۷)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (۳/ ۰9۳ ((تفسير الرسعني)) /٦(‏ ۰۳۹6 ((التخويف من النار)) لابن رجب = 
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لا خبرٌ عن عذابهم هذاء وکان سببه الجمود مع العادة الجارية على غير 
الى وال نما آله اَل ومالث الیه الا نكا له من دون هم 


۳ 
عمو ام 


أكبرُ منهم وأَتمٌ عَقلا؛ عَلل ذلك تحذيرًا من مثله؛ لأنّه كان سَبَبَ هلاك أكثر 
ال 
إت فا ابا هر OF‏ 


= (ص: »)١٤ ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦١(‏ ۲۱ ((تفسير العليمي)) (۵/ »)٥۲١‏ ((تفسیر 
الشوكاني)) (551//5). 
قال البقاعي: و تعالی: ہو يلو ت ری سر کاو [الرحمن: ]٤٤‏ 1 على أنَّ ذلك 
خارجها أو خارجَ غمرتها» كما ی الأحواض في الحيشان خارجَ الأماكن ال ة للوبل... 
2 ي٤‏ مهم أي : بعد روجهم من دار ضيافتهم ارو ميّة 3 لال للحم 4). ((نظم الدرر)) 
(YD‏ 
وذكر اب عاشور أنه ينبغي أن یس المرچغ في الآية بالانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصلة 
لا نهم يُخادرون الجحيع نم يرجعون إليهه ون المرا انيه على أن عذابَ الاکل م من لو 
والشراب من الخمیم: هو عذابٌ إضافيٌ زيادة علی عذاب الجحيم. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲۵ ۱۲). 
ورب عثیمین أيضًا القول بأنْهم يَخرُجونَ من الجحيم؛ ان الله تعالی ذكَرَ أنَّ مل اللار لا 
تمرم سیا سب إل اله يحي کرت الخراة ارقت ای أن أن لله تعالى ذکر 
أنواعا من العقوبات» ثمّ بن أن مهم إلى الجحیم الذي فيه العُقوبات؛ اه یحتمل أن یکون 
المعنى كما قال الله تعالى : كا ادو ناینب یو یا [السجدة: ۰ فهم يُقرّبونَ 
من أبوابها ويُسِقَونَ الحَمِيمَ» تبون لطع تفوشهم للخروج. فإذا تلا ذلك رُدُوا إلى أصلٍ 
الجحيم ؛فصار ذلك أشَدَلعَذايهم را حرف ا سیت سور الصانات))(جن 014 
وقيل ات يدل الم قن کن . يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۱۲). 
(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 57 7). 
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آي: انیم و جدوا آباء‌هم E‏ عن الع , 
{O rg}‏ 


أي : فهم م_دفوعود للإسراع والمُبادرة بقوة في الاقتداء بهم» واتباع ضلالهم 
بغير دليل ولا بُرهان؛ فلذا استَحَقُوا ذلك الاب" 


۳س 
رم > 77+ 4. + + ۸ 


کما قال ا مل وَكَدَلِكَ ما اسلا من لاف فى ري م 


ہے سے 2۳2 کا ےتا ےک 


ود بات عم ونا کل ءاگرهم کدوک ۳ہ 
َيه ءابو 4 [الز خرف: ۰۲۳ 5 7]. 
ولد فَِلَهُمْ كر رالأوَينَ (4)2. 
ُناسبة الآية لما قبلها: 
بعد أن ذکر سبحانه أنّ المشركين يُهرّعون على آثار آبائهم الأوَّلِينَ دون نظر 
ولا تَدَبّ؛ آردفه ما يوجبٌ الَسلية لزسوله على کفرهم ونکذیبهم"" ۱ 


رو 


ا ۳-۳ "ء۰) 0 


۶ م ت س ای إن ۶ ع م 4 
آي: ولقد ضل عن الحَق قبل مشركي فرّیش أكثر الامم الماضية*» فعیّدوا 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵67 ((تفسیر القرطبي)) /۱٥(‏ ۸۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۷۰ ((آضواء البیان)) للشنقيطي (5/ ۳۱۵). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۰۸۸/۱۵ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /۱٦(‏ ۲ ۰)۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰4 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰)۱۲۷ 
((أضواء البیان)) للشنقيطي .)۳۱٣ /٦(‏ 

(۳) ينظر: ((تفسیر المراغي)) (۲۳/ 1۵). 

)٤(‏ من اختار آن الصّميرَ في وله تعالی: َم 6* يعودٌ إلى کار قریش: ان سن 
والزمخشريء والبيضاوي والنسفي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (00۸/۱۹)» 
((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي (۹/ ۰1۱۱۷ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 4۷ ((تفسير = 
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ص کک ص 
568 سم ۱ 


71 ره( 


غير الله 
ES‏ ار ا کم بن ادم آے يدوا لین نت 


مرو هه و وو 


عدو مین ٭ ۲ نامرف کنا ص۶۶۵ ۷۶۰۶۶ 


ak‏ همم 


كوو تلود [یس: .]٦٢ -٠‏ 

ظا ولد رسلا نی مُنَذِرِنَ © . 

أي: ولقد أرسَلنافي الم الماضية سل ینذروتهم عذاب الله على فر هم © 

۾ فانظ کی ف کان کان ےد َة مروت () . 

أي : فانظئ”” كيف كان آخرٌ أمر مُشركي لآم الماضیة او تا 2و 
برسْلهم ولم ینتفعوا بانذارهم*؟ 


= البیضاوی)) (۵/ ۰۱۲ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰۱۲ ((تفسیر ابن عثیمین - سورة الصافات)) 
(ص: .)١15١‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۵۸ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۲۷ء ((تفسير السعدي)) (ص: .)۷۰٤‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۵۵۸ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦١(‏ ۰6۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۲۳). 

اور وتوہ كا نطاوم مع اسول عليه الا والسّلام إلا أن المقصود 
منه خطابٌُ الک لاهم سمعوا بالأخبار ما بجرى على قوم نوج وعاد وئموة وغیرهم من أنواع 
العذاب؛ فان لم َعلموا ذلك فلا قل من ظنَّ وحَوفِ یحتیلُ أن یکول زاجرًا لهم عن فرهم). 
((تفسیر ابن عادل)) /۱٦(‏ ۳۱۷). وأصله عند ((تفسير الرازي)) /۲٢(‏ ۳۳۸). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۸/۲۳). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ /2)20» ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۸۸ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۲۲ ((تفسير ابن عادل)) (۱7/ ۳۱۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۱۲۹۰۱۲۸/۲۳). 
قال ابنّ عاشور: (فالمعنی: فانظر كيف كان عاقبةٌ الصالیَ الّذین أنذَرْناھم فلم یتّذرواه كما - 
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كما قال تعالی: 2۶ كَدَِكَ کب من لھم کان کیک کارت عیب الت 4 


عا رم و 


وقال شبحانه: 2۵ اما مهم اظ كبك کن هب المکییت #[الزخرف: .]١5‏ 


7 7 زه بش و 097 و ودره و و کا ع 
وس علشمتھر وي 
استثناه الله من الهلاك(). 


القراءات ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة ©« الْمُخَلِصِينَ #6 بکسر اللام: اسم فاعل من (أخلص)ء بمعنی 
أنهم أخلصوا لله ديهم وأعمالهم من الشرك والرياء؛ فصارت لله تعالى وحده 


دون ما سواه" . 


َكل هولاء الذين فا آباتهم فا2 فاتَّعوهم؛ فقد تحقّق اشتراك هؤلاء وأولئك في 
الصّلال؛ فلا جَرَمَ أن تكونٌ عاقبة هؤلاء كعاقبة آولنك) ((تفسير این عاشور)) (۱۲۹/۲۲. 
وقال ابن عثيمين: (قال: ار كي كان عَقبة ادن > ولم يقل : «ماذا كان»» أي: انظ إلى 
الكيفيّة وإلى الغایة... لتَستفِيدٌ بهذا لتر شد العقوبة ومُلاءمتها للذنب؛ ان الله قال: »2 مک 
دید ...4 [العنكبوت: ین ESE‏ اسم ان مود سور 
الصافات)) (ص: .)١55‏ 

(۱) ینظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰). 

(۲) قرأ بها اب کثیره وأبو عمری وابن عامر» ویعقوت. ینظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۹۵). 
گر لمعي a‏ فا )ای خااب اش 
٤ء‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)۳٥۸‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص 2 1 رح 
568 سم ۱ 


قراءة لمع رک € بفتح اللّام: اسم مَفعول من (أخلص)» بمعنى 
أنَّ | 5ھ ا 
إلا عاد الہ اتمنکیبت (4)2. 


0 


لا 0 عباد اللہ الین آحلصهم الله تعالی لہ واستخلصهم م من الکفی 
بجر الحو تہ ۱ے وأخلصوا له آعمالهم؛ فانهم نَجوا من 
الهلاك والعذاب اي حل وا 


كما قال تعالی: و فكد دوه فاته والزن معه فى الفلك وا 


وه سے 


كاتا آم اها وم ديت 4 [الأعراف: ۳ 
وقال سبحانه: ‏ وَلَمَا جاه اا متا هودا E RD‏ وه 
َنْعذاپ می 6 [هود: ۸ 


2 


وقال و 2 لا چاه آم كا مكار ربك اموا همه تا 


ومن خري ومن 4 [هود: .٦‏ 


(۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۹۵). 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »)1۸/٠٤١(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
٤ء‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)۳٥۹‏ 
وقد ذکر اب عثيمينَ أنَّ اخلاصّهم هم واخلاص الله لهم متلازمان. ((تفسیر ابن عثيمين- 
O‏ و 

(۲) قال ابن عاشور: (واستشنی باه ان الب 4 من الال # استثناءَ مُتَصلا؛ فان عباد 
الله المُخلّصِينَ کانوا من جملة المُندَرِينَ» فصَدَّقُوا المُنذرین» ولم يُشاركوا المُنذَرينَ في عاقبتهم 
المنظور فيهاء وهي عاقب السوء). (تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۹/۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۸/۱۹٥۰)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۸۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۷۱) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/۲۳). 
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وقال تبارك وتعالی: وکنا جا اکا اا ا امک 1 ۶ 
[هود: .]۹٤١‏ 


< ر3 مقع ص سے 


۶۹ ۹ ۶/4 لزع 


بسک ٭ من عِنینا لاک ری من سر 46 [القمر: Fez‏ 

الفواند التربوبّة: 

۱- في قوله تعالی : مم الوا ءابا رصان * مهم عل قرم رف 4 الإشارة 
إلى 2 التقليد المخالف ال ان الله تعالی كه هذا؛ تنديدًا بهم وتوبیخا 
لهم أن جدوا آباةهم ضالينَ ثم يتبعوهمء ويَدَعوا طریق الحَنٌ'''! وليس المراةٌ: 
أن لین العا ء في العلم كتقليد هؤلاء باتهم من جميع جهاته ولكنًا نب 
للمَُدَدِينَ أنَّمَن لها عن طلب المح والقحص عن الأشياءء وبَذْل الجْھُدِ في 
الاستقصاء في آمر الدين» وعَوَّلَ على التقليد؛ داه إلى ما لا تُحمَدُ عاقبّه ولا 
رتضی طریقهء كما أدّى هولاء حينَ لهُوا عن آيات الرّسُّلء وما آتوهم به من 
کی اک امن ين کک ور ار اه ھت 
من آنفسهم(! ولو لم یوج في ر اي قي هذه الآية في 5 الايد لكف ۳. 

۲- قول ال تعالی؛ رت 1 نے م رسب ۹ ۳ 
تلهم باتهم أكثرٌ الأَوَلينَ؛ لت کا سر العقول بکثرة المُشركينَ» ولا 

يك انا ليعلَموا أن كثرة الّد برو ضلال الصَالينَ ولا خطأ المُخطينَ؛ 
وأ الهدى والصلال لَيْسَا من آثار العَدَد كثرة وله ولكنّهما حقيقتان ابتتان 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۵۹). 

(۲) يُنظر: ((النکت الدالة على البیان)) للقصاب (۷۲۹/۳). 
(۳) یُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۳۸/۲). 
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مُستقلتان» فإذا عرضت لاحداهما كثرةٌ أو قلةء فلا تکونان فتنةً لقصار الأنظار» 
وضتفاء التفكير؛ قال فان 7ھ 7ھ( کے کم 
خی 4 [المائدة: ۱۰۰ ]. 


الانسان على أن یکون من هوّلاء العباد ی 

الفوائد العلمیة واللطاثف: 

۱- قال تعالی: 35 إِنَّ هلدا هو الور العم *٭ لمثل هلدا ْمَل العو لو ٭ آذلک حير 
رام مج رقم [الصافات: 1۲-۰ ] إلى قوله : مم ارهز ہرود 4 
[الصافات: ۷۰ وقال آیضا : آنلاک خير ار جلْه خر ای ويد منم 4[الفرقان: 
۱۰ وقال: أشن یلق ف انار رام سيأ امام امب [فصلت: 3 

5 3 ۶ شم و 2 يد م2 و 

في هذه الآيات وأمثالها في القرآن إشكال مَعروفٌ» وهو أن يُقالَ: لفظةٌ (خير) 
في لیات المنکورو صیفا لتقي ہر تہ 
تقتضي المُشاركة بيْنَ المَفضَلٍ والمُفضْلٍ عليه فيما فيه التّضيل؛ ۰ی 0 
تفه وآفضل ٠‏ من المفضّل علیه ومعلومٌ أن المُفضل عليه في الآيات المذكورة 
ال لتّار لا خير فيه ات ن الَفْضیل فیها |شکال. 

والحوات عن هذا الاشکال من وجهین: 

عم 7 عه < 1 5 2 7 2۳ 
الأول سیت اتیل فد طا فی القرآن وفی اللغة مراد بهامُطلق الا ساف 

5 7 7 7 م2 
لا تفضیل شيء على شيء. 

.)۱۲۸/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) فاخلاضهم هم وإخلاصٌ الله لهم مُتلازمان» كما ذكر ان عثيمينَ في المصدر الآني. 
(۳) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١59‏ 
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الثاني: أنّ من أساليب اللغة ال ة آنهم إذا آرادوا تخصیص شيء بالفضيلة 

دون غیره جاؤوا بصيغة التّفضيلء يُريدونَ بها خصوص ذلك الشّيء بالفضل. 
2 5 0 ک وہ ۶ من 2 

وعلی کل حال فعذابٌ اللّار شر محض, لا يُخالطه حر ال كما لا یخفی» 
والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان"". 

20 - في قل تعالى: َو یب إطلاق الم على ره مع 
أن الم عم من الک ولكِنَّ المراد به هنا الم الط الذي آشار الله لله إليه 

چم ہو 0 2 

في قوله: 3# وَالْكَيرُونَ هم ألطَِمُونَ 46 [البقرة ۰٤ء‏ فالظلمٌُ افطل 0 
الكافرء والظَّلمْ الم هو ظُلمُ الفاسق, فالمعاصي ظَلمٌ لکٹھا ظلْم مقي فمَئلًا 
ا ونح ا 
بالاعتداء على الخلق... وهكذاء أمًا الم المُطلَقُ فهو ظلم الکافر؛ لن الکافر 
-والعیاذ بالله- لم يأت بِعَدْلٍ إطلاقًا حتّی یقال: إن مه ظُلمٌ ۱6 


فمثلا 


۳ ول الله تعالی: که مج تفر ف سل الیم یہ فيه سوال: کیف 
تعن آن نت الشجرة فى جهن مع أذ از جرف الشجرة؟ 

الجوابٌ: أنَّ ال النَّار قادرٌ على أن يمنّعَ النَارَ من إحراق الشج ولأنّه إذا 
جاز أن يكونَ في انار زبانيةء وال تعالى یم ار عن إحراقهم فلم لا يجوز 
مثله في هذه لسر و۲۳ 

ظا أن الله تعالى أ. خان تلك ال رجت من أصل الجحيم 

نت منهاه والشجرة الي آنشتت سا من الثار لا تأكلها ار ولا تحرفهاه و انما 
(۱) يُنظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۰). وینظر آیضا: ((قواعد التفسیر)) للسبت (ص: ۲۵۸). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 7 ۱). 
(۳) ینظر: ((تفسیر الرازی)) ۳۳٣ /۲٢(‏ ۳۳۷). 
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يي ص کک : رح 
568 حكككئ 


اتل ها من الأشجار التي لم ناه ول هذا جائ أن يكونَ الشَيءٌ 
الذي يکود شوه وه من کل يم آلا هلکه که في ذلك؛ الك الذي 
يكرد صل شوه في الماء لا که الما وكذلك جمیغ دوابٌ الببحرء وإن 
كان غیڑھا من لوب في اة هلك فيه + فعلی ذلك اش المنشاء 
منها لا ئهلکها لا ولا تحرفهاه وان كان غیڑھا مق الاشجار تأکلها وتُحرقها. 
واللهُ أعله”". 

4- في قوله تعالی: :لآ ان وش ین ه اد على مَن یقول: «إنَّ 
الشَّاطِينَ والجنَّ هي قُوَى الشَّرّ والملائكة قَوَى الخیر» وليس هناك أجسامٌ 
تو 1رس الدّلالة أنه آثبت للشیاطین رُؤوسًاء وك ال 
الأمور الیک الی هي ارتا 

-٥‏ قول الله تعالی: ولا طلا کن روش لین فيه شوال: نا ما رین روس 
الشّياطين» فکیف يُمكنُ تشبیةُ يء بها؟ 


آجابوا عنه من وجوه: 

الوّجِهُ الأول: أن اللَاسَ لكا اعتقّدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة 
والسّيرة» واعتّقّدوا في الشياطين نهاية البح والتشويه في الصُورة والسیرة؛ 
فكما حَسُنَ التَشبيةُ الاك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله: لن 
نذا الا ماك ک یره [يوسف: ۰1۳۱ فكذلك وجب أن يَحسُّنَ التَّبِيةٌ ہژؤوس 
الشياطين في القیج وتشويه الخلقة؛ فهذا من باب التشبيه لا بالمحسوس» بل 
بالمتَخيّلء كآنه قيل: إ٥‏ بح الأشياء ذ في لوهم والخيال هو وس الشياطينء 


(۱) ینظر: ((تفسیر الماتریدی)) (۸/ .)۵٥٦‏ 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۵۰). 
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428 
فهذه الجر هاف نے ا وتشویه الصورة والذي يو كد هذا أن نات 
اوا دي الاضطراب» نکر الصورة فیح الخلقة؛ قالوا: إن شیطانْ» 
29 :ہہ" إا 

الوَجهُ اللّاني: أن المقصود بالشّياطين: یا لها رُؤوسٌ وأعراف» وهي 
من أقبّح الحّت. ا ات لمل نيا ارب إذا رأت منظرا فييك 
قالت: (کانه شَيطانٌ الحماطة) والحماطة: شجرة مُعية 

الو جه الثَالت: أن رَؤْوسَ الشياطين بیس رو 7 ان ۱۳ 

-٦‏ في قوله تعالى: تم وا ماهر 4 إطلاق الاباء على الأجداد؛ ان 
الظاهرٌ أنَّ قرله: متهم لا عفر که یسمل الاب الادتی والاب الاعلّی» 
واطلاتق الأب على اليد -ولو كان بعيدًا- مَعروفٌ في الکتاب والشتةه قال 
الله تعالی: لیل یک رهم 4 [الحج: ۷۸]؛ فسَمّی الله إبراهيم عليه السلا 
با مع آنه جذ یدیرخ على هذه القاعدة: ترجیخالقول بان الد من قبل 
الأب يُسقط الإخوة طلقا -أي: ا أو لأب» أو لأمّ- في باب 


34 ع ور 


الميراث؛ وهو القول الرَّاجخُ؛ لانه ات هذا ال عو تون أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وزوي عن ثلاثة عَشَّرَ صَحابیّاه وهو مَذْمَّبٌ أبى حنيفة رحمه الله 


۲۳ 


واختیاژ شيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله 


۷- فی فو لا جنر ابا هر صالین 4 ایماء اٍلی آن ضلالهم لا یخفی على 
النّاظر فيه لو تركوا على الفطرة العَقليّة ولم بُعَشُوھا بخشاوة العناد". 
)١(‏ پنظر: ((تفسير الرازي)) /٦٢(‏ ۳۳۷). 
(۲) پُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۱۱۰). وینظر أيضًا: ((اختلاف الأئمة 
العلماء)) لابن هبيرة (۲/ ٩۱‏ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيميّة (۳۱/ 757). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۷). 
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يد ص کک : رح 
EES 568‏ 


۸- في قوله تعالی رن صل یم آ ڪ لاد * ولد اسلا فہم منذرین 4 
عنابة لو عر وجل برسولہ صلی ال عليه وسلّم؛ حيث كان يَضْرِبٌ له من الأمثلة 


۱ 


ما يُسَلّيه بها؛ لأنَّ سر لانسان بغیره رن عليه الأمر» ويَزيدُہ فو واندفاعًا فيما 


يدعو إليه'"". 


ع اله تعالى اقم ال على كل أ لقولہ: 2 دسلا فييم #6 أي 
في الأولينَ لذي 4 ۶ھ تعالی؛ اون مَنْأَةِ احلا يات ر 4 
[فاطر : ٤‏ فكل ال قامث عليهم ال . 

۰- في قوله تعالى: و 0 ان کن لم تلن اتا 
فلا حب عليه؛ لأنّه تا الانذان وهو کذلك"؟. 


سر ہے 


۱- في قوله تعالى: 3 فانظ کی ف کان علب َه تن أن الله لا يُعاقبُ 
على انب إلا بعد قيام الحسَة؛ فهم أَنذِروا فکانت العاقبة9» 
بلاغة الآيات: 
۱- قوله تعالّى: اَذَك لاک حر نولا آم مج لڈیم # إلا ععاکهافنتة لین 4 
- اسْناف بعد تمام قصّة المُومن ورفاقه» قصدّ منه ای إلى الببون بئنَ 
حال المُؤمن والکافر جرّی على عادة القرآن في تَعْقِيبٍ القَصّص والأمْثال 
اليه إلى مغازيها ومواعظهاء فالمقصوةٌ بالحَبر هو قولہ: لها 
أي: شَجَرة الوم« لیب 4 إلى آخرها. اما يع الکلامُ على 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١57‏ 
(۷) پُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١155‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١517‏ 
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مب ۳ 3 
> سور ة الصّافات - الآيات 
4 


(Vé) 


هذا الأسلوب؛ IE‏ 

- في قوله: :3 لک کر نا ام سجر آلزفوم 4 لا اختار المُؤْمنونَ ما آذی 
إلى الرّزْقَ المَْلوم في الجَنةَ 0 دی إلى شَجرة روم 
قيل لهم ذلك توبیخا على سُوء اختيارهم رایت للاستفهام الانكاري 
التوْبخيٌ''". وقیل: للتقریرء والمراد تقريز قریش والكمار©. 


م ووو و4 چ ےےے و 


- الاستفهام في قوله ٦‏ <<« 
على فَضل حال المُؤمن وقوزه؛ وحَسار الکافر وهو خطابٌ لکل سامع' 
- الا تك إلى ما تق من حال لوب فی ماود 
وجيء باسم الاشارة مُفْرَدَا اویل الود كوو NE‏ 
لتَْظيمه بالبغد أي: بُعْد المَرتَبة وسُمُوّھا؛ لأنَّ الشَيء النَّمِيسَ الشریف 
ہے ۳ و 
کیک غا والعالئ و اعا فن المكاة لاف ارم ال وا 
لیا من التَّدَى0©؟! 
کو کہ ہے سے ےس ر فد 
1- قوله تعالی: إا مج تج سل 5 حير استشناف لصف شجرة 
اوّقوم اسنا ان مورا فيه کلم ها »لو 7 للتهويل". 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۱/۲۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ 4 ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰6۱۵۹٩‏ ((تفسیر 
أبي حیان)) (۱۰/۹). 

(۳) ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه») لدرویش (۲۷۱/۸). 

.)۷۵ /٤( يُنظر: ((تفسیر ابن عطیة))‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱ ۱۲). 

)٦(‏ پنظر : ((المصدر السایق)). 

(۷) ینظر : ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۱۲۳). 
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لي 


يي ص کک : رح 
EEE ' 568‏ 


2 قوله تعاّی : 36 طلعهاك نہ روش الق بین پچ 

- في قوله: :لا ان روش این تفبیه وژژوس هذه الشياطين 
حي مم رات تا رال عا نعود لهم لوطلع 
رة القوم نیز مفروف» فوصف لاس فظیغا بشقاه یهت بَشاعَلہ 
شاعة ژووس ہے راطا بكري سیخ ےت اس 
لاعتفادهم أله شر محش لا يخلطة خیش وهذا القشيية من تضبیه المفقول 


ا سي 


بالمَعّْقول» که الإيمان بالحیاة في قوله تعالی: 38 نر من کان حًا 4 


[يس: ۷۰]. ۳ یھ تقریبٔ حال المَشْبّه 4 فلا يعون الب 
به َير مَغْروف» ولا کون المُشيّه كذلك» وهذه الصّفاتٌ التي وُصِقَثْ بها 
جر الرُّوم بالغ حدً عَظيمًا من ال وهذاتَشْبية خييل . 

- قوله تعالی  :‏ منوت ينا مالو ما شوت ٭ من لَه لها میامن 

کیم ) 

- ول : اق کیا تقد یبا وت نار بأنّهم کلون من شجرة 
الوم إلذارا مد والمعنی: ہہت 
770+ +8 . 


)١(‏ ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)57/5» ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۰۱۲ ((تفسير آبي حيان)) 
(۹/ ۱۰۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۱۹6 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ »)١١٤‏ ((إعراب 
القرآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۲۱۷۷ء ۲۷۸). 
والمراد بالتخييل: له لا يمك وُجوڈہ في المشّبّه به إلا على سبيل التّخبيل والتأويل» وقد 
يكونُ صعب الوّجود في الواقع أو متغذرا. يُنظر: ((آسرار البلاغة)) للجُرُجانی (ص: ۷٦۲)ء‏ 
((عروس الافراح في شرح تلخیض المفتاح)) ا الدين السبكي (۲/ ”57). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۵). 
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- والفاء في قوله E‏ فا لتفریع» وفيها نی التعْقیبِء أي لا تون 
أن تمتلىَ بطونهم من شرع الاأتقام» وذلك تصوير لكراكتها؛ فإ العا 
الکریة كالدّواء إذا تَناوَله آكله آسرع بلعه» واعظع لقَمه؛ للا یستقر طعمُه 
على آلة ال وق 
وقيل: لَمّا كان الأكل یه يبه مَل لبان ٠‏ كان العطف بالفاء في قوله: لو 4. 
- ول البُطون كنايةٌ عن کثرة ما يَأكلونَ منها على گراهتها. واسناه الأكل 
ول البُطون إليهم إسنادٌ حَقيقيٌ» وان كانوا مُكرّهِينَ على ذلك لائر 
و 
- ورف »2 في قول: لد عقا لتوا ون یم © للتراحي 
ال نها عَطَفّتْ جُملةء وليس للئراخي في الاخبار مَعنّى إل إقادة أن 
ج سے مت کر 
فهو آغلی رثبة ة باعتبار ُه زيادةٌ في العذاب على الذي نات كيل 
منه وقد ديلت ا ہا که أي: بَعْدَهاء أي: بعد آکلهم ما 
وقیل: یا كان الشرت یک ب تراخيه عن اي بلفظ م4 المققصية 
ال في العطف ب 4 س لطیف له دقیق السك قل من 
يتن إليه؛ فان في 2 كر ترا رت بی هم يملؤون الط 
من جر روم وهو حادٌ حرق بطونهم دس عطشهم وغلتهم 


دو 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۵). 


(۲) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۰۷). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۵). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۱۰۷ /۹( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان))‎ )٥( 
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يي ص کک : رح 
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فلا سقو إلا بعد مَِيٌ”""؛ تغذیبابذلك العَطش» ثم يُسقونَ ما هو أَحَرٌ من 
القطش» ها ات المَشوبٌ بالحمیم. وَج رز في مَعْنى التّراخي: 
أنه ذکر الطعامٌ بتلك الكراهة والبشاعةء ثمّ ذكرٌ الشَّرابُ ہما هو أوعَل في 
الكراهة ة وأبعدُ في البَشاعة فجاء ب (ثمّ)؛ للدّلالة على تراخي حال الشراب 
عن حال الطعام؛ ومُباينة صفته لصفته في الزيادة عليه . 


- في قوله: :9 ثم لمع لوا من خیم #6 (علی) بِمَعْنى (مع)» وصح 
أن تكونٌ للاستغلاء؛ لأن الحمیم يشربوته بعد الأكل» فيترل عليه في 
الأمعاء". 


* قوله تعالى :9 مع لال للحم‎ - ٥ 
مَعنى خرف الثّراخي (ثمّ) في قوله: رال تیم نم مب‎ - 
زر‎ ۳۹ ٤ ا زا ا ۰ ر‎ 

بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحیم. وهي الدرکات التي أسكنوها إلى شجرة 

27 .و عه ل 6ه ی وا 7 2 

الزّقُوم» فيأكلون إلى أن يَتَملؤواء ویّسقون بعد ذلك. ثم برجعون إلى دَرَكاتهم 
7 کے یو که زر 2 و 

-وذلك على قول في التفسیر-؛ فخلث (ثمٌ) للدلالة على ذلكء والرّجوعَ 

دلیل على الانتقال في وّقت الاکل والشرب 2 مکان غیر مکانهما". 

- في قوله ۰ من مرجه هلال لحم یہ الم ر جع :کان الرُجوع» أي اکان 

الذي يعو إليه الخارج منه بعد أن يُارقه وقد يُستعارٌ للانتقال من حالة طارئة 


(۱) المَلِیٌ: الحینْالطویل من لرّمان. يُنظر: ((العین)) للخليل (۸/ ۳40). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰4۷ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰0۱۲ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۹۶ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۸۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۰/۲۳). 

)٤(‏ بنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 4۷ ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۰۷ ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۸۳). 
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AOE 
اہی ها یر ور والمشركون حين‎ 
یطتمون من شَجَرة ارو ويشرَبونَ میم لم يفارقوا الجَحیم و‎ 
لب على أنَّ عَذابَ الأكلٍ من روم والشَّرابٍ من الکمیم زيادةٌ على‎ 
عَذاب الجَحیم ألا ترق إلى قوله: ها ككس قن ول لمر که‎ 
فليس تة ُغادرة للجحیم حتّى یکون الرُجِوعٌ حقيقة ا . وذلك على قول‎ 

في التفسير. 

4 فا : رم لوا ءباءمرصالت ٭ فم عل اترم روت‎ e 
کل ل لما جازاهم اله به من العذاب وإنداء للقناضبة بش وين جرمهم»‎ 
72 3 E ۰ کو وو وہ 5 ف9س‎ 
فعلل استحقاقهم ےج ہج کت‎ 
والباعهم اهم :على الضلال» ورك اناع الیل وال جرهم كان تا‎ 
ےج ںہ ےج کے‎ 
العاقل» فكان من جزائهم على ذلك آنهم عون 3ئ مُوْلمَاء ویسقون‎ 
شراب قذرا بدُون اختبار كما تَلَقَّوَا دیق آبائهم تَقْلِيدًا واغتباطا؛ فَوقع (إنٌ)‎ 
مَوقعٌ فاء السَبَیّ ومعناها مَعنی لام التّعْلِيل وهي لذلك مُفيدة رَبْطَ الجملة‎ 
7 -1 و‎ ۳۹ 2527 
بالتي قبْلھاء كما تربطها الفاء ولام التغلیل.‎ 
2 2 7 موم ا ہے نے سوہ وگ‎ 2 
پر رت ل والكفر‎ 2 

.)۱۲/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 


(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 41)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ۱۲)ء ((تفسير أبي السعود)) 
(۷/ ۱۹۶ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲ ۱۲۷). 


(۳) بطر ((تفسیر الإمخهري)) (1/ 8۷)» ((تفسیر البيضاوي)) 2015/6 ((تفسیر آبي السعود)) 
(۸۷ ۱۹۶). 
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- في قوله سرت رو وت وت ای 

فرع على |لفاتهم آباء‌هم ضالیت» أن تفا آثارّهم تَفْليدًا بلا تمل وهذا 

ذم م لهم(. 

mS -٦‏ ٭ ومد آزسلنا فہم منذرین ٭ 
رع 2 کان عَدِقَبَةَ فيد امین دن 


۰ فاتبعوا 7 a‏ وتذکیرا للرّسول 
ےت كفي تیم واستفصاء 
لهم في العبرة والكوعظة ہما سل لمم تلهم اھت( ری 
مَضمون الجُملة التي قبل إكمالا للتَعليل » آي: ا آئار آباتهم. واقَتَدَوا 
الأئم أشياعهم””. 
- قوله: 2 وَلَْدأرسلَافِمتنذرِينَ إكمال للعلة والتّسلیة والعبرق والمعنی: 
EES‏ ها سيت به 
مثل ما آرسَلناك إلى هولاء۳. 
ل ۶ 7" لابراز كمال الاعتناء 
بتحقیق مضمون كل م من الجملتين*. 
- وأيضًا في قوله: وَلَقَد سنا فم منذرین # خص المُرسَلينَ بوصف 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۷). 
(۲) پنظر: ((المصدر السابق)). 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


.)۱۲۸/۲۳( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۹۵ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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(Vé) 


گج سس کی 2 
حا سو رة الصّافات - الآيات ها( 


المُنذرينَ؛ لِمُناسّبة حال المْتحدّث عنهم وآمثالهم(. 
- وفع على قوله: راصنا فم ریت که قوله: ب[ کش ڪي کان 
عَِقبَة الشندَييتَ #» وهو خطابٌ إلى ار سول صلّی الله عليه وسلّم؛ تزشیا 
لما في الکلام لابق من جانب التَّسْلية و فرص د 
لتهدید المشرکین بذلك. ويجورٌ أن يكو الخطابُ لكل من یس ارآ 
فمل الب صلی الله علیه وس *. 

- ولا باعل في التفجيب راو فا ری بالماقة عاتم 
في E‏ تر وان آریة عاقینھم في الآخرة كما یقتضیه السياق؛ 
فالْظر قلبي» ولا مان من ارادة الأمْرّینء واستغمال مت في المَعتيين" 

- وفي قوله: 9# نز ما يَقتضي |خلاکهم وسوء عاقبته م 

و رز ۵۷ " 6 َة اتشر تغريف اندر ) تفریف 
العهد. و هم المُنذرونَ ا أ إليهم المنذرون آي: : فهم ھ9 
المُعبّرٌ عنهم بآنهم ار الأوّلِينَ". 

- والاستفهامٌ في قوله: ۷ نز کیّف کان عقب آلمُندیت * تى 


لاک ل ) 


۔ 


ےم 
معد e‏ 


.)۱۲۸ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۲( 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۰۷ ۱۰۸). 
(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۲۳). 
)٦(‏ يُنظر: ((المصدر السایق)). 
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يد ص کک ص 
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الآيات (۸۲-۰۷۵) 


وقد نادنا نوخ قلعم المچیبون WY‏ وس واک يت الکزب العم (9) 


وملا رک هر لین © تایه فى اکر ا سک علق می فى العتمیت © ا 
66ھ KOE‏ المویییت لاه شم آغرفنا خن 9{ 
المعنی الإجماك: 


يكو الله تعالى قصص بعض الأنباء ء السَّابقِينَ مع أقوامھم؛ مبتدئا بنُوح عليه 
اسلا فیقول کت ریت یس 
وی نوخ وأهله الوم ملع دید وجعلن ر توح بعد إغراق قوده 
هم الباقِينَ في الأرضء 0 بالتّناء الباقي فیمن بعتّه سَلامْ عليه 


في العالمينَ: .مدل هذا الجزاء تجزي کل من كان خا 

إن نوخا من عبادنا المُوْمِنِينَه ثم آغرفنا قوم توح الکافرین. 

تغسیز الآيات: 

وقد ناد نتا ئ عم الْمْحِبُونَ 0 

مناصَبة الآية لما تلا 

أن الله تعالى لَمَا قال من قبل : للم کرو که [الصافات: 
۱ء وقال: تل اظ ر ڪي تک ان فة الات 7 فان :۷۴ اه بشرح 
وقائع الأنبياء عليهم السّلام فاد ب اكير والتَسلیة من جانب الط فی آثار ما 
٣0۷‏ ی ی ترش 


2 


.)۳۳۹ /۲٢( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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لهم؛ لزید رسوله صلّی ا علیه وميك باه لات المش کین بق 

لا ومد نادنا نوخ یحو (مج)د. 

أي: ولقد دعانا نوخ أن نهلك قَومّه المُشرکین فأَجَبْنا دذعاءه فأهلکناهم؛ 
فلنغم المجیبون نحن :)۱ ۱ 


كما قال تعالی: 38 وواد كاد 2" ہق ...86 الانبیاء: ۲ ۷]. 
وقال ما 87 تر 0 


۳ 


رال چ خلال ۰ قدا َيه أن مَعلُوبٌ انير 4 [القمر: ۱۰ 


وقال تبارك وتعالی: 2 وقال نوم رَد ندر عل الأرض من الکفرن دیّارا ٭ إِنّكَ ان 


کے 2 2 


ور و 


رهم ا اد 4 ولا لد الا کر * رب ہت دحل 


ا 
> محر ر ہیں کو سا 
ال لا : 


َو مُؤْصا وَلِلْمُؤْمينَ والموّتب 
یعاد O‏ 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قیلها: 
أ الله تعالى لَمَا ین أله نعم المُجِيبُ على سّبیل الإجمال؛ بيّنَ أنَّ الإنعامَ 
صل في تلك اجب من جوا فقال: 1 
تلقنت رآ یک الك انیم( 
سن وأهله المُؤْمنينَ من العم الشّديد العَظيم9؟. 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۲۳). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵6۹ ((تفسير القرطبي)) (۸۹/۱۰)ء ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۲ ((تفسير السعدی)) (ص: ۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۰). 


(۳) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۹/۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 1۱۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵6۹ ((تفسیر = 
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کی“ ص بح ص 
568 سوه 


كما قال تعالی: 9 نماد کادی من کیل قاستججتا 4 فیک امه یر 
الحكرب العظیر ٭ وتصرته من امور ےکاخ یقت لبم حكانوا قوم سو 


ر ساح 


أغرقتهم میت 2 نَ 6 الانبیاء: [VV ۲٦‏ 

ةوجعلا رت راقن WY‏ 4. 

آي: اا توح بعد إغراق قومه هم الباقينَ في الأرض؛ فجَمیم لآم 
من نشله'". 


= الماوردي)) (۵/ ۰۵۳ ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۰۱۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۲ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ 47 ۰6۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۷۸۰۱۷۷). 
قیل: المرادٌ بالكرب العَظيم: العَرَقُ. ومن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل بن سُلَيمانّء ویحبی بن 
سلام والرَجََاجُ» والواحديٌ» والبغوي والقرطبي» ونمَبّه الرازي إلى أكثر الممسّرينَ. يُنظر: 
((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۱۰ ((تفسیر یحبی بن سلام)) (۲/ ۵ (معاني القرآن)) 
للزجاج (4/ ۳۰۷ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((تفسیر البخوی)) (5/ 5 ۰6۳ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۸۹ ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۱۱۳). 
ومن قال بهذا القول من السَلف: السدّي. نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 070). 
قال ابن عاشور: (المعني به لوف وهو كربٌ عظيم على الذین وقعوا فيه فإنجاء نوج منه هو 
E‏ أنه كول في المنظ و وف في العاقبة والواقعٌ فيه موقن 
بالهلاك ولازا الخوف يزداد به حی فش الما ثم ل یال في آلام من ضبق الهس ورغدة 
القرّ والخوف وتحقق الهلاك حى يَعْرَقَ في الماء ۶ ((تفسیر این عاشور)) (۱۳۱/۷۳). 
وقيل :الما بالكرب العظیم : تكذيبٌ قوم وج الکافرین وأذاهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
ابن کر وال يجي + ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) 0/7 ((تفسير الإيجي)) (۳/ 58 5). 
وقیل: المرادٌ: مجموغ الأمرّين: العَرَقُ» وأذى الكافرينَ . وممَّن ذهب إلى هذا القول: اب جريرء 
وابن عطیّ والرازي» والالوسي. پنظر: ((تفسیر این جریر)) (۱۹/ 06۹)» > ((تفسير ابن عطية)) 
۷/9 4۷۷ ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۰۱۲۳ ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۹۵). 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲۰ ((الایمان)) لابن تيمية (ص: ۰6۷۷ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۲۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۱/۲۳). = 
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رح 


2 : لي ۰ 
و سورة الصافات - الآيات > )5< 02م ۱ 2 


وک ب2 6 ۰ في ا لخن 
عليه قي 


أي: وأثتينا على وح» وأنعَمنا عليه بالذكر الجُمیلء والناء الباقي في الذين 


00 


تون من بَعدہ 


> قال اب القیم: 2 رل من الق مات من كان معه ثم مات تل 
ولم يبق عير تسل نوح» والدّلیل على هذا قولّه تعالی: اد هر باقن ). ((المنار 
المنیف)) (ص: .)۷٤‏ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵7۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۲۷ ۰)۵ ((تفسیر الزمخشري)) 
(۰4۸/4 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6٩۰‏ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية )۳۸۸/٦(‏ 
((جلاء الأفهام)) لابن القیم (ص: 40۷ - 47۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: 6۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
مگن قال ان المعنی: أن الله أبقى له انا الحسَنّ والذکر الجميل في الاخرین: مقاتل بن 
یمان ویحبی بِنْ سلام» وابنٌ جری والثعلبيٌء والبغوي» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۰۱۰ ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ »)۸٤ ٩‏ ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۹/ ٥٥۵)ء‏ ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۰۱6۷ ((تفسیر البغوي)) /٤(‏ ۳4 ((تفسير 
القرطبي)) ٩۰ /٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۵). 
ومعّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس وقتادة ومجاهك والسدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۹/ ۰۵۱ ((تفسیر ابن عطية)) )۷7/5 
قال البقاعي: 9 في خرن + أي : 1 اخ عن زمانه إلى يوم الدّین). ((نظم الدرر)) 
(۲۷/۱۲). ویٔنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ »)051١‏ ((تفسير الشوكاني)) 809/8 
وقال ابنْ عاشور: (وظاهر 20 ]خرن أنّها باقیفی جميع الم إلى انقضاء العالم. .. فکان نوخ 
مذكورًا بمحامد الخصالء حتّى قیل: اجه من تم الارض وتا وقضله وتمجیّہ: وإن 
اختلفت الاسماء التي : َو بها باختلاف لغاتهم). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۲). 
وقال ابن عثيمين: (الَاِرُ من الآيات الكريمة أنَّ جميع الأنياء لین جاؤوا من بعد نوج عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يُذْكَرٌ فيهم نو بالثناءِ الحَسَنْء کون الأنبيا كلهم ال رون وح 
-عليه لصا اسلا ہما أثنى الله به عليه؛ له مذكورٌ في کل النب) . ((تفسير ابن عثیمین- 
سورة الصافات)) (ص: ۱۸۱). 
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:ل سم عَكَ نوج ف العلییت (0) 4. 
أي: سلامٌ على نوح وثناءٌ حسَنٌ ثابثٌ في العالّمينَ» فلا يُذكَرُ بو بل نون 
یه ام او ان مت كر عو ليللا 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳۰۸/۶ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 247١‏ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسير ابن عاشور)) 
ITE /۲۳(‏ 
قیل: المرادٌ بالعالّمينَ: کل من این (الجنٌ والانس) والملائکة. ومن قال بهذا المعنی: 
الزمخشريٌ» والرازي» والرسعني» والنسفي» وابن القیم» والبقاعي» وأبو السعود. نظر: ((تفسیر 
الزمخشري)) (4/ 64۸ ((تفسیر الرازي)) (۲۹/ ۰6۳۳۹ ((تفسير الرسعني)) /٩(‏ ۰0۳۹۲ ((تفسیر 
النسفي)) (۳/ ۰۱۲۷ ((جلاء الأفهام)) لابن القیم (ص: ۰41۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/۱٦(‏ ۰۲۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۱/۷). 
وقیل: المراٌ بلعالمی: امم والرونْ وجميم الطوائف. ومن فال بهذا المعنی في الجملة: 
ان كثير» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۳). 
وقال ابن عثیمین: (لمراد ب امي هن من کا لا من e‏ وعلی هذا 
کن عاما براد به الخاص): 7 آپ یمین -سورة اضاقت اھ 41 
واختلف رر سے ہی وت ہت 
«( رکه خرن کی أو هو جملة استثنافيّة مستقلة عم تبلها؟ 
فممّن قال بالقول الأوّل: الرَّجَاجُ والزمخشري, وابنٌ القيم» وابن کثیر» والشوکاني. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للز جاج /٤(‏ ۰0۳۰۸ ((تفسیر الز مخشری)) /٤(‏ 06۸ ((جلاء الافهام)) 
لابن القیم (ص: 40۷) ؛ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ 6۲۳ ((تفسیر الشوكاني)) (/40۹). 
قال الشوكاني (المتروك هذا هو قوله : سک عَكَ وج یہ آي: تركنا هذا الکلام بعینه وارتفاغه 
على الحكاية). ((تفسیر الشوكاني)) (5/ 509). 
قال الزمخشري: (فإن قلت : فما معنى قوله طف یوت ؟ [أي: بناءٌ على هذا القول] قلت: 
معناه الذّعاء وت هذه النّحيهفيهم جميًاء وألا يخلوَ أحدٌ منهم منهاء كاله یل : نت الله التسليم 
علی رح وأَدامَہ في الملائكة والتقلين ا عليه عن آخرهم). ((تفسیر الزمخشري)) 
۸/9 
وممّن ذهب إلى القول الثاني: ابن جريرء وابن جُرَي» والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر = 
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سس 
ب سور ة الصّافات - الآيات (۸۲-۷۵) 
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EE NEE‏ یس 
السام بتلك التشريفات الرّفيعة» من جعل الڈنیا مملوءة من دربت ومن تبقية 
ذكره الِحَسن فى ألسنة جمیع العالمیت؛ لأجل أنه كان ی( 

إا کذيك ری الین ) ی 

أي: مثل هذا الجزاء الذي جازینا به نوا ال سیت 


= ابن جریر)) (۱۹/ ۰9۱ ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰۱۹۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ 4۷ ۲) 
اق ان كليجي تسو الضافات )6 یی کت ون 
قال ابن الق : ن قال بآ المتروك هو السّلامٌ علیهم في ال خرین تفش فلا ریب أن قوله 
و سم عل َك فع 4 جملة في موضع لصب ب ره والمعنى: أ العالّمِينَ يُسلَمونَ على نوح 
ومن بَعْدَه من الأنبياء. ومن قسّره [أي: قوله: و رک مه( به ف یت ] بلسان الصدق والتّاء 
اکن نر إلى لازم السّلامٍ ومُوجبه وهو الا عليهم وما بعل لهم [أي: للأنبياء] من لسان 
الصّدق الّذي لاله إذا ذكروا سُلّم عليهم»» وذكر هما قول واحدٌء ولا ينبغي حکایهما على 
أنّهما قولان. يُنظر: ((جلاء الأفهام)) (ص: ۰40۷ 4۵۸). 
۳ 2 جي أن معنی إن الاي 6 -علی القول بأنَّ جملة رن و ای 4 
استثنافّۃٌ- : تخصيصّه بالسّلام عليه بين العالّمينَه كما تقول: أحِبٌّ ُا في الاس آي: اح 
خصوصًا من ین النّاس. قال: (وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه الشّورة). 
((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۹۳). 

(۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲/ ۳۰). 

(۲) قيل: المرادٌ بجزاء الله تعالى له: هو إنجاؤّه من الكرب العظيم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
8 77+ + 4 4 ,۸“ 
وقیل: المرادٌ بالجزاء: هو با انا الکسن علیه. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بن یماد 
والقرطبي» وابنْ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ »)51١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۵/ ۰6٩۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۲۳/۷)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰0۷۰۵ - 
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اه إن کان ضا لت باق تود وا اه الا اسر فی 


= وقیل: جزی الله نوخا بأمرّین: ہما ترك عليه في الآخرينَ» وبما سَلمه في العالمی. وممّن 
قدي الی هذا المعنی: الزسخشري» وب عثيمین.پنظر: (فسیر الزمخشریی)) (4۸/6)» 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸۸). 
ومتّن ذهب إلى جمیع تلك المعاني: ابن جریرہ والبقاعي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/٥١٢)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٤۸ /۱٦(‏ 

(۱) قال ابن جریر: (كذلك تجزي الذين تخود فيطيعوتناء وهو إلى أمرناء وكيروت على 
الأذى فینا). ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 0577). 
وقال ابن عطيّة: (أثنى تعالی على د نوج بالإحسان؛ لصبره على أذى قومه» ومطاولته لهم وغير 
ذلك من عبادته وأفعاله صلی انه عليه وسلّم) . ((تفسیر ابن عطية)) (5/ ۶۷۷). 
و الاحسان: الاحسان في عبادة الخالق» والاحسان إلى المخلوق. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰)۷۰۵ ((تفسير ابن 29 :ہہ" (ص: ۰۱۸۲ ۱۸۳). 
وذکر ابن عاشور أنَّ الإحسانّ هو الإيمانٌ الخالصٌ المفسرٌ في قول الب صلى الله عليه وسلم: 
((الاحسانٌ أن تعد له نك تراه فان لم تكن تراه فا یراك)) [البخاري (۵۰) ومسلم )٩(‏ 
من حدیث أبي هُرَيرة. ومسلم (۸) من حدیث عُمَرَ]. ثمٌ قال: (وأي دلیل على إحسانه أجلی 
نع فا ای و ريعي و زی رگاس اتکی من برس طول للا تفر 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳4). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸/۱۳). 
وقیل: قوله تعالی: مإ إن بن ای" یت هو بیان لاحسان نوح عليه السّلامُ. ومن قال 
بذلك: القرطبي. ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹۰). ۱ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۲ ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۸ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(4/ ۰۷۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰٩۰‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۳ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۲/ 4۷ ۲) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳4 


((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸-۱۸۲). 
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مر م <« 1 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ما ذکر الله تعالی نجاةً لوح ونجاة أهله؛ إذ کانوا مُؤْمنِينَ- ذکر هلاك غیرهم 
تالعرق ۱ 


لفوائدً التربویخ: 
مه مج ۴ < کو و و و 2 
١‏ - قول الله تعالی: 3 نلک حجر آلمحرنین ٭ لین ادن همين # المقصود 
موه و 3 ۶ نی 2 ١‏ 
منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرّف المقامات: الایمان با والانقیاد لطاعته“. 


6 و ےس سر و سو موم بی کو ماس موم سے 2 
۲- قول الله تعالی: :3 إا کل نی لمحت # در من با موی 4 علل 
ال لتّحيّةَ لا سم عل نوج یلیرت بان كان م محستاه ثم علل إحساته و مومت 
کا لو ۳ ١‏ عه ع ے e‏ 2 
فدل على جلالة الإيمان ومحله عند الله وأنه أرفع منازل العباد» وأنه مشتمل 
و ار کو 2۰ "مم 
على جمیع شرائع الدین وأصوله وفروعه؛ لأن الله مَدَح به خواص خلقه"» وعلم 
(۱) ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰۱۱۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۷/ ۲۳). 
(۲) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰۹/۹). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ٥٥٢)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۹۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۱۳۵). 
(6) ینظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۰). 
(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 17). 
)٦(‏ پنظر: ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۵). 
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منه أن الایمان هو المرادٌ الأقصى من الانسان؛ وا الانجاء بالاحسان 
والإحسانَ بالإيمان". وهذا على القول بتفسیر الاحسان بما بعدّه وهو الإيمانٌ. 
الفوائدُ العلميّة واللطاثف: 
-١‏ قول الله تعالی: تیلب € إلى قوله: لم ےر رقنا 
خرن في هذه القصّة بر للمُش کین بما حل بقومٍنُوج؛ وتسلية لن صلی 
اله عليه وسلّم وغل نوح قدوةٌ له وإيماءٌ إلى آذ اله يَنضْرٌ 7 اجوہ رکا 


7 


على قومه؛ تیه من آذاهم» وتنوية بشأن المومنین 

۲ في قوله تعالی: *2 وَلَقَد ادا نوخ تلم لبون 46 إثبا 2 ت سَمْع الله 
تعالی؛ فاه لا إجابة إلا بعد المع 

0.7 ی و و 7 3 7 

۳- قول الله تعالی: 38 وم ادا ئ قلعم لبون 4 يدل على أن تلك 
الإجابة كانت من النَم العظيمة» وبيانه من وجوه: 

الوه الأول انان تو ےپ و ی  :‏ ومد ناد انح چ 
والقادر المَظيمٌ لا يليق به إلا الاحسان العظیم. 

لوج الثاني: ن آعاد صيغة الجمع في قوله: عم َلْمْحِبُونَ 4 وذلك 
شا یل على تَعظيم تلك العم لا اود ومن ك اجا ا مانت 
الاجابة. 

رجه ال أنَّ الفاءَ في قوله: عم ألميو 4 تذل على أنَّ خصول 
هذه الإجابة م و فلن ذلك النّدای ء» والحکم انت على الوصف المناسب: 


5 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٤۸/۱١(‏ 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۵). 
(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


4 : 3 


يقتضي کونه E‏ ات2 
الاجابة۱. ۱ ۱ 

4 - في قوله تعالی: 38 د وه وأ جوا طلا العام ون كان مخصوصًا؛ 
لأن قوله: وه که یشمل المؤمنّ والكافرٌ منهم وقد دلّت ] أل قری فلن أن 
من أهله من لم ينج" . 

-٥‏ في وله تعالى: جع فا أن 7 ادر 
قي له من بني آم فک من من بعل وج فهو من سل ولهذايُسئَى الاب 
لاني لببشريّة”؛ فالآةًتفِيدُ الخصرَء وذلك يذل على ان کل من سواه وسوی 
دنہ قد فو وهذا جار علی أن الطوقان قد عم لارض كلهاء واستاصل 
جمیع لب امن حملهم نوخ في السّفينة. وضموم سوفن هو مُقتضی ظواهر 
الکتاب وا 

جو و ہت ال 
من السّفينة مات من کان معهء نع مات لهم ولم ی غير شل نوج وهذا 
بطل قول من قال: ان الحَضر كان قَبْلَ 0 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۳۹/۲). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸۷). 
والاية هي قوله تعالی: ودی مح نت وكات قمع زل یب آزگب متا ولا تک َم فرب 
٭ قال سکاو ال جَبَلٍ يعم یرک ۳ وم من مر او الا من تسر وال بشما 
الموج کات من مرت 46 [هود: ٢‏ . 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸۷). 

.)۳۳۹/۲۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 

.)۱۳۲۰۱۳۱/۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

.)۷ 5 ینظر: ((المنار المنیف)) لابن القیم (ص:‎ )٦( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


كي ص کک : رح 
EES 568‏ 


۷- قول الله تعالی: کول لت + # إا كلك نج آلمخرنین کہ فيه تنوية 
وح عليه السام أن جُزاءَہ كان هو المثال والامام لجزاء المحسنينَ على 
E ys‏ 
الدُعوۃ؛ فهو أل من أَوذِیَ في ا ف ف ا و ر نا و 
قاب جزاله فلعله أن یکون له كفل من کل جزاء بجر آحد علی يہ إذا 
آرذي في ال فتبت لوح بهذا وضفت الاحسان» وت له هل للمحسیین في 
را فو 

۸- 2 الله تعالی: رک مه فی آلتخرین ٭ سکم عل نوج ف الکامیت ٭ لا لاک 
9 0 إلى وقت الآخرینَ؛ 
وذلك لانه محسْ في عبادة الخالق» مُحبِنٌ إلى الخَلق» وهذه سنه تعالى في 
المحسنین: ا ا سان تا 

۹- قول الله تعالی: ‏ ولج ف یی که سلم ال عليه؛ ليقتدي بذلك 
ابر فلایذکره أحَدٌ من العالمین بشوء. وذلك على القول بأنَّ الجملة استنافيّة. 

۰- يُجزئ السَّلامُ بقول: اسَلامٌ علیکم» بحذف الا م؛ قال الله تعالی: ئل سر 
نج ف لین چ وقال تعالی: مإ ومک دحلو لم ت 557 کی 
[الرعد: ۰۲۳ ۲4] وقال تعالی: <لإفَقُل سكم عَلَيَُمْ 46[الانعام: ٥ء‏ لکن باللام 
آولی -أي: السَّلامُ علیکم-؛ لأنّها خیم والتُكثير©. ۱ 
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(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳4/۲۳). 
(۲) ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۱۰۸/۹). 
)٤(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۱/ 5). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


SOE 


۱- في قوله تعالی : لت یمیت هن المحسن يُجازى بمثل ما 
جوزي به نوخ عليه الصَّلاة والمّلام؛ وذلك بانجائه من الاك وسّلامة عرضه 
من الذكر السّبّىَه وکلما کان الانسان آکثر حسانا كان أك ثرا وا 

۲- في قوله تعالی: إا کتک ری الین 4 أن الله سبحاته وتعالی رنب 
الجزاء والعقوب دو لكا والقَدْحَ: على الأوصاف لا على الأشخاص؛ لاه هنا 
علق الجزاء على الإحسان؛ ولهذا لم يأت شَيءٌ من أحكام الله شبحانه وتعالى 
ی بشخص لشخصه آبذاهحتی خصائصٌُ الرّسُلِ ليست من باب ححصائص 
الأشخاص» لکن من باب خصائص الأوصاف؛ لذن فیهم وت زائدًا على 
رد ر ا راه وا يعض ال حکام امن سبَة لمقامهم 
ا یکس شخ یه ان فان مدلا فھذا لاجد ف القَرمة ل 
الله سبحاته وتعالى رتب الأحكام ويعلة یلها على الأوصاف لا على الأشخاص". 

- في قله على وین عِبَادِنً لی الاشارة إلى كمال هنين 
الوصفين کيا ھرت والحييان س وأنّهما آشرف وَصف صف به الانسان: 
أن یکون عبدًا و مسا به؛ لأنَّ الله تعالى قال : إل من بادا موی 4 يعني : 
جا ونوحٌ عليه الصَّلاة والسّلام من ۳ 2 من الرّسْلء فإذا كان من 
مُناقبه وفضائله أن یکونَ من عباد اه المومنیَ+ ذل ذلك علی الو 
والایمان". 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: ‏ ولد دوع کی الو 4 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۱۸۸). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۸۹). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


كي ص کک ص 
568 ' جج 


- ابثدئ بقصّة لوح عليه السَّلامُ مع قومه؛ فانه أ اول سول بِعَنّه الله إلى 
5 09۲ 

ناس زعو الا الأول السو المُْلى. وابتداءُ الإخبار بذِكرٍ نداء 
وح ره مَوعظةٌ للمشركينَ؛ یشترا ُعاء سول صلی ال عليه وسلَمَ رب 
تعالی بالنّصر علیهم كما دعا وخ على قومه. 

ی ا 0 
- والفاء في قوله: عم آلْمُجِِبُونَ ‏ تَفريعٌ على ادا أي: نادانا فأجَبْناهء 
فخذف المُفرّع؛ للالة فلع لبون #عليه؛ لتضمنه معنى فَأجَبْناهٌ جوابَ 
من یقال فيه: نعم الشُجیب۳. 

- وضمیر المُتكلم المشارك في فوله: ناسا ه لبون # مُستعمّل 
في الت ہے 


- وفیه ٍیجاژ بالحذف. والتَّقدِيرُ: وبا و رو من ران 


WE 93 


لي 


َد 


قومه بِعْدَما دعاهم إليه آحقانا وهر دل یزذهم ا فراژا وو 

فأَجَبْناہُ أحسَنَ الإجابة» فوالله لنعمَ المُجيبونَ نحنْ. فخذف ما ذف من 
5 ا و 

المخصوص بالمدح؛ ثقة بدلالة ما ذکر عليه . 


(۱) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۵ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۰). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (8/ ۰64۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۱۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
ره ۵ 

(0) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰64۸ ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰0۱۲ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰.۱۹۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


OE 
یت مه رت لأن‎ 
في کل قصّة منها ام ضيه لها شب بحال سول صلی اله عليه وسل مع‎ 
قومه» وبحاله الاکمل في دعوته؛ ف ففي القصص كلها عبرةٌ وأسوةٌ وذ‎ 

0 0 0 


عم 


ا 20 وھا لی ہت فخا و 
جعل الغیر ناجيا واا : لخلاص من ضُرٌ واقعء وأطلقّت هنا على السّلامة 
من ذلك قبل الؤقوع فيه؛ أنه لا حصت لا في حین إحاطة ار وی 


کا ی ل 
ؤُقوع الفعل مَنزلة وُقوعه”" 


7 71 7 و 
- والمراد بأَهْله: عائلته إلا من حَق عليه القول منھمء وكذلك المؤمنون من 


قومه؛ قال تعالی: فلا آل فا من کل دوين انين وہک الا من سب غاب 
A A‏ الیل 4 [هود: ۰ فالاقتصاء على له هنا؛ 
لقلّة من آم به من غَيرهم. ور بالأهل آل دینه كقوله تعالى: «( إرك 
نل اکس مل ابو © 1ل عمران: تر E‏ کہ 
وه أن استجابة دُعاء ذ نوح کانث بان آملك قرف 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۲۹/۲۳). 
(۲) يُنظر: ((لمصدر السایق)) (۱۳۰/۲۳). 
قال ابن تيميّة تيميّة: (الجاة م ار لا تستلزم خصوله بل تستلزم انعقاةسَه؛ فمن طلبّه أعداؤه 
كي نا مه ال نجاه الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: تہ بل 
کت ل زع تيس الكل لد ٦ء‏ ومعلومٌ أن نوا لم 
يرق ثمٌ خلص, بل نجي من العَرّق الذي أهلّكٌ الله به غيرّه). ((درء تعارض العقل والنقل)) 
١/0‏ ة). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 1١‏ 17). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


Da O 
و .۔ ہے, ھ : 77 +۸ و کو‎ 
ووصف الکرب بالعظیم؛ لافادة أنه عظیم في نوعه فهو غم على غم»‎ - 
5 7 و و‎ 7 
7پ "مم‎ 


- ضمیز الفصل في قوله جي ہے » آي : لم يَبْقَ َحذ من الاس 
إلا من جع وج في اتف من ريه ثم من تال مهم فلم يق 


60 


ہت فجميعٌ الأئم من دة أولاد وح اللاثة 
۶ - قوله تعالی: ل ون کنا علیہ في الَخِتَ 4 

- قوله: 22 عليه € مت 0/۷" رت ام سم 
فآفاد و سی لهه فکان مُقْتضَى الظّاهر أن یعدّی هذا الفعل 
باللام فلا د مجن ی آفاد بمادته معنى الابقاء له أي: اعطاء 
يء من الفضائل المدّخرة التي يُشبُ اعطاوها ‏ رك أحد مَتاعًا تفیضا لمن 
ضس یھر ی . وأفاد بتلیق رف (علی) به أن هذا الّرك من قببل 
الإنعام والتفضيل» وكذلك شأَن التضمين أن يُفِيدَ المُضمَنْ مُفادَ كلمتين» 
فهو من ألطف الإيجاز. ثم إن مفعول (5 َرنا) ا كان محذوفاه وكان فعل 
(أنْعَمنا) الذي مه فعل (تَرَكَُ) مما یاج إلى مُتعلّق معنى المفعول؛ كان 
محذوفا أيضًا مع عامله فكان التَّقديرٌ: وترکنا له ثناء وأنْحَمْنا عليه؛ فحصّل 
في قوله: تَا علیہ یہ خذف مس کلمات» وهو ایجاز بَديمٌ”". وذلك 
على قول في التفسير. 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۱). 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(۳) یُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۱۳۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


مب 7 7 
> لے سور ةُ الصافات - الآيات (۸۲-۷۵) 
4 


- قوله تعالى : سدع ی ف الْعَلدِينَ 4 

- إذا كان معنی 2۳ ورتا علیہ فى خرن 46: ترکنا في الآخرينٌ من الم آن 

ُسلموا عليه تسلیما ویّڈعوا له -علی آحد القولین في الّفسیرت فما معنی 

۱ ۱ فاته كالتكرار؟‎ E 

والخوات: آن في إعادة ذكر العالمينَ الشمولً والاستغراق؛ 2.7 آحد 
من يدل في العالّمِينَ من الملائكة والقلين منه -على قول في سیر 
العام أن ق یت 4 کالتتميم للمعنى السّابق والمبالغة فيه» ولو اكتفى 


۔ 
وین ا 
5 


بوله: عون ای 4ص عن هذا المعنى» فان معنی: که 
في کنر * سکم عل نوج ف یی هه آي: نت الله النَّسلِيمَ على نوح وأدامّه في 
الملائكة والتَقَِين یُسلّمون عليه عن آخرهم(. ۱ 
- تنعل شنم 
- والمراد 7+" الم 27+ وهو كناية عن دَوام السّلام عليه" . 
وذلك على قول في التفسير. 
- وفيه مناسبة حسنقه حیث قال هنا: چ ورگا مه ف انیت * سر عل شج فى 
یی #» وبغده: چ سکم کے ھی € ثم 2۶ سک عَلَ موی وروت چ 
وكذلك ‏ سَلَمُ ع إل اس » ولم یل في قصّة لوط ولا یوس ولا إلياس: 
<ا سکم + لأنّه لا قال: جا و وای ال 4 جل ون یت الین که 
وكذلك 8 ور لاس ینامور چ فقد قال: سلامٌ على کل واحد منهم؛ 
(۱) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰4۸ ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۱۰۲). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۳). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


- وزی في سلام نوج وضفه با یت © دون السّلام على غیرههفي 

قصّة اه ومُوسى» وهاروق, وإلباس؛ للإشارة إلى أن اتوي تج كان 
انا في ج الم ا ال ذکر صدق". 
وقیل: ص8 ق0 وا 


كلهم موم وم يكن في زمانه تس فکانت ره قطب دائرة ذلك الوقت؛ 
فکانت رسالّه عم لأهله» وکان غير لاس من الخلق لهم تب : خصّه في 
السلام بأن قال: طف العلبیَ 4 . 
- ومن المناسّبة أيضًا: قوله تعالى في ختام قصّة توح عليه السّلامُ: لے ان 
كت ی لمحت 46[ الصافات: ۰ ثم اَعقَبَ قِصّةإبراهيم وق مُوسى 
وهارونَ وقضّة إلياس بمشل هذاء اه ور في قصّة إبراهيمَ عليه السَلامُ: 
وت و و شس تہ [الصافات: ۱۰۹ - 1١٠١‏ 
فسقطَ من فظ (إ)» وثبتَ في القصّص الا ووَجُْھُ: آنه تَقَدُمَ في قصّة 


3 


إبراهيم بعينها 5 ۶ رکه أن 20 »قد رہ تی 
لْمُحْسِدِينَ # [الصافات: ٠١٤‏ - ۱۰۵ ]) ا TE‏ 
ین اوا موی 6 [الصافات: 71+ ٍؤ 9 7مھ" 
الا كر هنا الجُملة بأشرهاء وهي قول و یی کے و 
Es BE 0‏ 

(۱) بنظر: ((آسرار التکرار فی القرآن)) للکرمانی (ص: ۰6۲۱ ((بصائر ذوي التمییز)) للفير وزابادي 
(۳۹۰/۱)ء ((فتح الرحمن) للأنصاري (ص: .)٦۷۹‏ 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 17). 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۷ ۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


کک > 
> سور و الصّافات - الآيات 
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)۸۲-۷۰( 


جع الود امیا 2ار کی انا اوھ لا سا 

تدم في القصة n‏ 0 

25 قوله تعالی از ی تذل اسب من کف 
و(إن) تفید تعلیلا لمُجازاة الله نوخا ہما عدّه من النّعَم بن ذلك لأته کان مُحسنًاء 
أ ۹۹۶۶ ۷ئ 

0 7 و 7 ور رر نکی ور 
- قوله: وق که إشارةٌ إلى ما ذکر من الگرامات السّنيّة التي وَقَحَتْ جَزاءً 
30 بی ۶ 
له عليه الصَّلاة والسَّلامُ وما فيه من مُعنى البُعد مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ 
للإيذان بعلو رت وبُعد منزلته في الفضل والشُرفِ” 
۶ م2 ۳ 

۷- قوله تعالی: .ین ن عبان یی تعلیل لاستحقاق نُوح عليه السام 
و رٹ : کت ت ی منوت # فاختلف معلول هذه العلّةء 
ومعلول العلة التي ق 

- وآفاد وَضفه ب ی ایا # أنه ممن استحقّ E ET‏ 

وصف (عبد) إلى ضمیر الجلالة مُسْعرٌ بالتقريب» ورَفْع الدّرجة وال 

جوا غ وسفن الاد اوم را كان الأ حان ها الذي 
(۱) ینظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۱۰۹9-۱۰۹۲ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ٢۲۱)ء‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۲/ ۰4۱۱۰6۱۰ ((بصائر ذوي 

التمییز)) للفيروزابادي (۳۹۱/۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (٤/۸٥)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) (۰)۱۹۰/۷ ((تفسیر ابن 

عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۶ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۸۵). 

(۳) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۱/۷). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰4۸ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰4۱۳ ((تفسیر آبي السعود)) 

(۷/ ۰۱۹ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۶ (إعراب الق رآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۸۵ 
(0) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳ ۱۳۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


کی“ ص کک ص 
568 سس . 


آمنوا إيماناء وق المش کون عن الشرك . وأقجم معها فیا دنا #؟ لتّشريفه 
بتلك الإضافة. وفى ذلك تَنبية على عَظيم قذر الایمان(). 


ہس اس ٠86‏ 


۲ کے 3 ۳ بيات“ بر 5-5 2 2 
وا ور وضف الرسل وفع اف من تس شاخ فال رتا 
وغيرّه -کابراهيم» ومُوسی؛ وعیسی علیهم السَّلامُ- بذلك مع أن مرتبة 
سل 7 تا الھیت ہہ سيا تا لاله مار الایمان وشرفه» 
220 فى 8 » والتات علیه» والازدیاد منه» كما قال تعالی في مدح 
ابراهیم عليه السّلام: وَإِتَد فيا خرو من لمحت 4 [البقرة: °[ 


0 0 0 روا رن ضف 9۵ ' "0" 
ومعنى التَراخي لوت ہر تجاه وتم اله 
قدرة الله تعالى ولطفه. ومعنى "لح 4: مَن عدا وعدا آهله أي: بقية 
قومه» وفي التّعبير عنهم بالآحَرينَ ضَوْبٌ من الاحتقار .)٩‏ 

.)۱۳۵۰۱۳/۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (6/ ۰4۸ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۰)۱۳ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰4۱۲۲ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰4۷٩‏ ۸۰٥)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) 
377/0 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۸۵). 

(۳) وقال القرطبي: ےو بل هر تیه الم » كقوله : ایتک هنا ذا متربتر د 
کانمن لت منوا 4 [البلد: ١۱ء‏ ۱۷]» آي: وم ل ند ارف كترم . ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ .)٩۰‏ 

.)۲۸۵ /۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۵ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرویش‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


)٩۸-۸۲( الآيات‎ 


3 


وراک من شیعیه مه - لاتاحجیع اما اذ جه 7--ھ] َال / بيه وقومه. 


مادا عدو و ینک اله دو ال دوت ا فما نکر برب العلمیت كیا فر 
رک نار © کل ہن میع © کیلا عن مني © اه لیا 
تا کو ا ما لک لا تشو © ماع علوم سرا یمین (50) واه برعو ا َال 
یدو ما کنو ا ولھ کر وما تملون (ج) قاو ابا له پنیا مامه في احير 
ENO)‏ الاسمن (م) . 

e 

شیعیه. 6: آي: أتباعه وأهل بلته ودينه ومنهاجه مأخوذ من الشّياع: : وهو 
الانتشار راکش راو (شیم) یل علی ماش د:۱). 


نک 4: أي: کنباه وأصل (أفك): یل على لب لش وصرفه عن جهته”" 


سق 4: أي : وَجِعٌ مَريضٌء وأصل (سقم) ا 


ع 


5 


۰۲۹۳ ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۹)ء ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۲۳۵ ((البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۸ ((المفردات))‎ 
.)۳۲۷ للراغب (ص: 4۷۰ ((التبیان)) لابن الهائم (ص:‎ 
وقیل: ماود من الشياع»:ؤهر الحطبٍ الصْخار الذي فشكل به لاز ومين الحطب الكباز علی‎ 
.)۲۹۳ اتقاد انار ینظر: ات القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 

(۲) ينظر: اعونت القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۳۷ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۱۵۲ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۱۸/۱ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۳۲)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)57١‏ 

(۳) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۸4 ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5).: ((تذكرة 
الآریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۱)ء ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
١/0‏ 6). 
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ص تحت : ص 
568 جج 


فراع : أي ي: مال في حُفية» وأصل (روغ) ا 
مايرم : أي : يُسرعونَه وأصل (زفف) یل ان ق 
زد حون : أي: 1 تصنعو ن وال للست: ال22 وَالرئة وأصل (نحت): يذل 


کے ٭ خی مق کا 
على نجر شيء وتسويته ". 


مُشکل الإعراب: 

قوله تعالی : نک کک و آله توت 4 

قوله: نل ینک 4 في نضبه أوجَة؛ أحدھا: أنه مفعول من أله قُدّمَ على 
المفعول به له ؟ اهتمامّاء أي: أتريدون آلهة دون الله افکا؟! النّاني: أن 
يكونٌ مفعولا به ب نیون یچ ويكون ءال 4 بدلا منه؛ جعَلَ الالهة نفْسَ 
الإفك مبالخة فأبدلّها منه. الثَّالتُ: ته حال من فاعل دود بی أي: آتریدون 
آلهة فک ۱۴۵ ۱ 

روما 


(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۲)ء ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ »)٥۷١‏ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٦٦)ء‏ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۱ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)۳٥٣‏ 

(۲) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۳۷۲ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰6۷ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۵۲۱ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٤)ء‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۰۳۲۱ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ٢۲)ء‏ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: .)۳٥٣‏ 

(۳) ينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٥(‏ 5 ٤٥)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ ٥۵)ء‏ ((تفسير ابن 
کثیر)) (۷/ .)٦٦‏ 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/١۱۱))ء‏ ((التبیان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۱۰۹۱)ء 
((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳۱۹/۹). 
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OS 
أثباع توح وعلى طريقته ومنهاجه لإبراهيمَ -عليهما الصّلاة والسَّلامُ- إذ جاء‎ 
راهم ره لب مُخلص؛ لیم من الشرك؛ إذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه : ما هذا‎ 
الي توت ین رر جو بت‎ 
مَعبودّا من دون الله؟! فما ظنکم بر رہ ور‎ 

E‏ بے پوت 
0ٹ SSE‏ ا 
مُخاطبًا: ألا تأكلونَ هذا الطعامٌ الموضوع لكم ما كم لا تَتطقونَ؟! 

فأقبَلَ على الأصنام بشرعة يَضربُھا بقوّة بیدهالیمتی» فآقبل قوم إبراهيم إليه 
مُسرعينَ» فقال لهم |براهیم: أَتَعْبُدونَ أشياءً تنحتوتها بأيديكم» واللهُ خلقکم 
وخلَقَ الذي تَعمَلولّه من صنامکم فكيف تَعِبُدونّھا وهي مخلوقة؟! فقال قَومُ 
إبراهيم: ابنوا له بُنيانًا عالیّاء وأوقدوا نارًا شديدة, فارمُوہ فيها؛ جزاءً على ما فَعَل 
مت 5 5 و ع 4 2 
بآلهتكم. فآرادوا أن یمکروا به ویحرقوه بالثار» فأنقذه الله تعالی منهاء وجعلهم 
ادلی موی 

تفسیز الآيات: 

وک بن شیعیف هیر (م) 4. 

ع 3 عه ۶ ع 

اي هم ور ری کت در سی ھت 
الصَّلاة والسَّلام”". 


)٩۸-۸۳( 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰٩۱‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۳ او سو امن 65 ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳/۲۳). 
قال الرسعني: (عامة المفسّرينَ ذعبوا إلى أن الضمیر في مإ شِيمَئِوء # يرجم إلى نوح). ((تفسیر 
الرسعني)) (7/ ۳۹۷). 1 
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کی ص بح ص 
8 © 2 جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) اھ 


لا يد دما َيه بق سيم (لم) 4 
آي: چ إبراهيمٌ رب الذي أححَیٗ ریه - بلب شخلص لله لیم 


من الشرك الك والشّبّهات والشُهُوات ومَساوي الأخلاق؛ کالفل» والحقد 
1 275 ل رن 


ور مک سوم 


كما قال الله تعالی: یوم لایتقع مال ولا بون * * ِا من اق ال یقاب سیم 4 
[الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

د قَالَ اید وعَوْمِه- مادا {OES‏ 

مُناسَبةٌ الآیة لما د َبْلها: 

أن الل تعالی ما ذر ان إبراهيم جاء ربّه بقلب سَليم؛ ذكَرَ أنّ من جملة آثار 


(۱) قيل: یحتمل مجيه إلى ره وجهین؛ أحدھما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته. الّاني: عند 
لقانهفي کی نظر: ((تفسیر انقرطبي)) (۱۵/ .)٩۱‏ وینظر یضا: ((تفسیر ابن كرون سورة 
الصافات)) (ص: 7 
قال ابن جزي: (29 جا ريه # عبارةٌ عن إخلاصه وإقباله بكلّيته على الله تعالی» ولیس المراذُ 
المجيء بالجسد). ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۹۳). 

(۲) ينظ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵1۵ ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 8۷۸ ((تفسیر الرازی)) 
۸۵ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۵ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۷). 
قال ار مخشري: (فإن فلت بم تعلق الظرف؟ قُلتُ: ہما في الشّيعة من معنى المُشايعة يعني: 

ول ممّن شایعه على دينه وتقواه حينَ جاء ربّه بقلب سیم" لابراهیم م. أو بمحذوف وهو: 
اذک) . ((تفسیر الزمخشری)) .)٤۸ /٤(‏ 

وممّن اختار نحوّ القول الأوّل: لرَازي والبقاعي. ینظر: ((تفسیر الرازی)) /٥٢(‏ ۳۰ 
((نظم الدرر)) للبقاعي 667/150 ٠‏ 

ومن رجح القول ان -وهو أنَّ 39 & متعلقةٌ بفعل محذوف تقدیژه: اذكز-: الشوكانيٌ» 
والالوسي: واین علیمین. پنظر: ((تفسیر الشوكاني)) (43۰/8: ((تفسیر الالوسی)) 
۰٩۹۷ /۱۲(‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۰۱٩۱‏ ۱۹۲). 
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(4۸-۸) 


کک - 
> پر سور و الصّافات - الآيات 
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تلك السلامة: أن دعا أباه وقومّه إلى ال وحید(» فقال تعالی: 
3 ال لاه وقویه. ماد {OES‏ 
أي: حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه ا الاصنام: ما هذا لذي آنتم 
تواظبونَ على عبادتہ''؟! 
كما قال الله تعالى 2 0 بے وہ مه ما هلزو الماش لآل انث ما عون 
,ی0 ہریت * قال لقد کم ٹر وءابآژم في صل مين 4 
[الأنبیاء: ۵۲ - 6 ۵]. 


ےہ 3 ۲ ۵ ۵ رو کے ہے ے۔۔ھھ ا مو 2 
الف وا  :‏ د قال له ویو ماوت * قالو تعب أصتاما فطل ما عَكيِينَ 
جا قال ۳ ماک و ٭ أو ینمعونہکم رون 3ت 8 الوا بل وجدنا ابا ذلك بفعلون 


ہچ 


وو م 8026 مر ريو رو > 


ل ما کر کم رو ٭ آنتر وءابآژکم الافدموں ٭ و 
مین ی [الشعراء: ۷۰- ۷۷]. 
:ل ینک هد دود ت هر درون 4 


آي: اردور مات الحَقّ عن وجهه الصحيح» باتخاذکم معبودا من دون 


الله لذي ا کس العبادة أل سواه"۳؟! 


7 


.)۳۱ /٦٢( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٥٥۵)ء‏ ((البسیط)) للواحدي (1۹/۱۹) ((تفسير ابن 
کثیر)) (۷/ 5 ۰)۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦١(‏ ٢٥۲)ء‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
قال الشواني: (قوله: 3 ال یه رمو مان دود که بل من الجُملة الأولى» أو طرف 
ل سيم أو ظرف ل جا پچ والمعنی: وفت قال لابیه آزَرَ وقومه من الکفَار: أي شيء 
تَعبْدونَ؟). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 40۰). 

(۳) بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۵5۵ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۱4۵ ((تفسیر ابن 
عطية)) (۶/ 41/8 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: 195 ۱۹۵). 
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42 


رم ےط 
رس 3( 


2 


اہ هه ارد فد او ما ماود يارنك وفوملک 


ل 2 


كما قال تعالی: 38 ود 
ق صل مین #4 [الأنعام: 4 ۷]. 


جما شنک رامیب ). 

أي : قال إبراهيمٌ لقومه: فما الذي تَظنُونَ أنَّ الله فاعل بكم إذا موه وقد 
َبدتُم غَيرَه؟! وما الذي ظنشم به من السوء والنّقص حنَّى أحوّبجكم ذلك إلى أن 
تجعلوا له شرکاء من ۱۳۳ 

:3 رظن التجور (هم) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما لا 

وفع ات نام مره علی عبادة غیر ال آراد آن ركيم أن 
أصنامهم لا تمع ولا تَشُرُۂ فعهد إلى ما یجعله مُنفرذابها حتّی یکسرهاه وی 
لهم حالها وعَجْرّھا"'. 

:3 رظن آلنجور (هم) 4. 

أي: فتظر إبراهيمٌ عليه السَّلامُ َظرة فيالْجوم؛ موهمّا لقومه -وکانوا آهل 
تنجیم- هم علیھاء ومُظهرًا لهم یل بها على شي" 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۵ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰٩۲‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (۳/ ۳۲۵ ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ۰۱۳۸ ((إغاثة اللهفان)) لابن 
القيم /١(‏ 1۲ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۶ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسير ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)۱۹٦۱۰۱۱۹۰‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۱۰/۹). 

(۳) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۰۱ ((الوسيط)) للواحدي (۵۲۸/۳). 
((تفسير الزمخشري)) (٤/۹٦)ء‏ ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۰۱۸۵ ((تفسير 
ابن کثیر)) (۷/ ۲۶ ((تفسير الجلالين)) (ص: ۰۵۹۳ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۹۸ = 
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رح 


سورةٌ الصافات - الایات انگ تج O‏ 2 
يسني © 


أي: فقال إبراهيم لقومه بعد أنْ نظر نظرة e‏ ا ا ر 
وده فين له تفیذ ما آراد من الکید لأصنامهم". 


= ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۲۱۵). 
قال ابن الجوزي: ( رل ار ه فيه قولان؛ آحذهما: أنه نظرَ في علم النجوم... 
ران الانطر إلى جوم لا في عله CS O‏ 

و ار SS‏ و :و کن ارب ولم يقل: إلى النجوم. 
ويفا اا فان نظ ذ و 
والنّحو. وإِنّما أراد بالنّظر فيها: أن يوه متهم هل منها ما ارت ویتعرّف في الأمور من 
حيث يتعرّفون» وذلك أبلَعُ في المحال وأَلْطَفٌ في المَکیدة). ((تأويل مشکل القرآن)) (ص: 


1( 
وقال الزمخشري: (إف ام #: في علم النُجومء أو في كتابهاء أو في أحكامها). 007 
الزمخشري)) (59/5). 


ومن اختار القول ال ي: آله نظر إلى النجوم: مقاتل بن یمان وا جری لزا 
والواحدي» وابن الجوزي» والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ »)51١‏ ((تفسیر 
ابن جرير)) (۱۹/ ۰4۵77 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ ۰0۳۰۸ ((البسیط)) للواحدي 
(۷۱/۱۹)ء ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۲۱ ((تفسير العليمي)) /٥(‏ ۵۲۷). 


(۱) ینظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۰۲ ((الوسيط)) للواحدي (۵۲۸/۳). 


((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰٩۳‏ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۰۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۲ ۱۳). 

اخثلف في قوله: سیم € فقیل: أي: سأسْقَم. وممّن اختاره: ابن يبد والسمرقندي» 
والواحدي» وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: ۰۲۰۲ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ »)١55‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۱‏ ((تذكرة 
الاریب)) لابن الجوزي (ص: ۸۳۲۱ (تفسیر الجلالین)) (ص: 097). 

قال القرطبي: الو ي سَقيمٌ فيما أستقبل» فتَوَهّموا هم أنه سقيمٌ الماعة وهذا من 
مُعاريض الکلام). ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ .)٩۳‏ = 
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= وا سم الفاعلٍ يُستعملٌ بمعتى المُستقبل كثيرك قال تعالى : اک ميته [الزمر: ۳۰] آي: 
ستَمُوتٌ ولقد صَدَق عليه السّلا م فان کل إنسان لاب أن یسم يُنظر: ((تفسیر الماتريدي)) 
)۸/ ۳ ((فتح الباري)) لابن حجر .)۳۹۱/٦(‏ 

وقيل: أراد أنه سَقِيمُ القّلب لکفرهم. فظهَرٌ لهم من کلامه آنه أراد سقمًا بالجسد حاضرّاء فهذا 
من المَعاريض. يُنظر: ((تفسیر ابن عطية)) .)٤۷۸ /٤(‏ 

الا شاك اک رھ | لامو اعفدم ناد وش ات ہبہ اليم 
الفكر في آفرهم؛ لاله يريد أمرًا عظيمًاء وهو ها (نظم الدرر)) ۲۰/۱۰۵ 

قال ان جر بعد ذكر هذین القولین -أي: آله سقیم فيمايُستقبلُ» أو آله سقیم الَْس- : (وهذان 
لویلانآَولی؛ لأنَّتفْيَ الکذب بالجملة مُعارض للحديث,؛ والکذبٍ الصراح لا يجوز على 
الأنبياء عند أهل التحقيقء ما الَعاريض فهي جائرة) . ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ .)١95‏ 

وقيل : أوهَمهم أنه مطعون أي : به مرض الطاعون» فخافوا منه» وتباعدوا عنه . وممّن اختار هذا 
القول: المَرَاهُ وابنُ جریرہ والرَّجَاحُ» ونسَبّه الواحدي لأكثّر المفسَّرينَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (۲/ ۳۸۸)ء ((تفسير ابن جرير)) (07/19)» ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج 
(۰۳۰۸/۶ ((البسيط)) للواحدي (۷۱/۱۹). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسیر الماتريدي)) 
(۸/ ۰۵۷۳ ((تفسير الماوردي)) (27/0). ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/۳۹۱))ء‏ ((تفسير 
الألوسي)) (۹۸/۱۲). 

قال الواحدي: (قال المفسرون: كانوا يتعاطون علمَ النُجوم؛ فعامَلَهھم من حيث كانوا؛ للا 
ینکروا علیه؛ وذلك أنه آراد أن یکایذهم في آصنامهم لیلمهم اجه في آنها غير معبودة» 
وكان لهم من الغد یوم يَخْرّجون إلیہ فأراد أن تخل عنهم؛ فاعتل بالسّمَم). ((الوسیط)) 
(۵۲۸/۳). 

قال الألوسي: و رر نالجر پ>. .. أوهمهم أله تقکرفي أحوالها من الانّصال ول 
وتحوهما من الأوضاع التي تذل برّعمهم على الحوادث؛ رب عليه ما یتوص به إلى خرضه 
الذي یکون له الى E‏ والظاهرٌ بعد اعتبارِ الإيهام آنه زیها ُ التفکر في 
رے ےرت ع بتک 
الّقت» وهذا من معاریض الأفعال َير ماع في قصٌةِ يوسّفْ عليه الم من تفتیش أوعية 
إخوتهبني هت وع َقيقه؛ فا لمش بدا بأوعيتهم مع عليه أذ لسع لیس فيها وا 
تفتیش وعاء أخيه مع علمه باه فيها؛ تعريضًا بأنَه لا يعرف في أي وعاء هو وتا للنهمة عنه لو = 
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عن أبي مُرَیرةرَضِي اللہ عنہ أن ۰-0 قال: ((لم يذب 
إبرا هی ال عو اکا ط له بلاق کذبات"): 8 ثنتينَ في ذات اللّه؟ قَوله: 
ان سَقِيمٌ 4 السات ةا و بل تصله مہ هم ددا که [الأنبياء: 
۳ء وواحدة في شأن سارة)). 


فوا 1 ہو8 ود 
لا فوا لوا عنه مديرين OF‏ 


ا عای خ و وہ کے را ۳ 0 ۰ یع یش که 
أي: فانصَرّف قوم إبراهيمَ عنه وخلفوه وراءَ ظهورهم بحيث لا یرنه" 


- بدأ بوعاء الأخ). ((تفسير الألوسي))(۹۸/۱۴). 
وال اب هقی لم يكن في لغة قوم إبراهيم الب البليمء ولا الجا ولا لک فكان 
ذلك عند قومه كذبا ون الله أذ له فل ذلك» واعلمه بتأويله» كما أذنَ لوب أن ید ضغنًا 
من عصيٌ) فیضرب به ضربةً واحدة لير قَسَمّه؛ إذ لم تكن الكَمَّارة مشروعة في دين یوب عليه 
السَّلامٌ). ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱8۳). 

(۱) قال اب کثیر: (لیس هذا من باب الکذب الحقیقی اي بل فاعّه» حاشا وگلاء وم ان 
الكذْبٌ على هذا تَجَوٌزَاء وإِنّما هو من الَعاریض في الکلام؛ لمَقصّد شرع دينيٌ). ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۷/ ٢۲ء .)۲٢‏ ۱ 
وقال ابن تيميةً: (الكَذْبُ على السخص 000 سوام كان الرجْل مُسلمًا أو كافرّاء برا أو 

٠‏ ولكن فما عند اجه ال يه المعاريض؛ وقد تسیک أن الكلام يعني به 
٤‏ الس ریا امن على ایی تب 
المحضء وان كان على ما عنیه ولکنْ ليس على ما بفهمه المُخاطبُ فهذه المعاريض» وهي 
کذٽ باعتبار الإفهام» وان 1 تكن كذ باعتبار الغاية السّائغة» ومنه قول ال صلی الله عليه 
وسلّم: ((لم یِكذِبْ إبراهيمٌ إلا ثلا كذبات...))» وهذه الا تعاریض). ((مجموع 
الفتاوى)) (۲۸/ ۲۲۳). 

(۲) رواه البخاري (۸٥۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۱) واللفظ له. 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۲۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۶۲). 
وذهب ابن جریر إلى هم ولوا عن إبراهيمَ مدبرین عنه؛ فا من أن مدیم الم الذي ذَكرَ 


انط ((تفسين ا ی 253143 = 
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أي : فحاد إبراهيمٌ عن الخروج مع قومه موجه إلى آصنامهم في سرعة 


وحُفیة بتشاط وهمّة وحفة(. 


كما قال الله ال اکا كول اد براهیع:  :‏ رش لا GE‏ کر 
ریت 46 [الأنبياء: 0۷]. 


7 


أي: فقال مخاطيًا الأصناء'': ألا ره ن هذا الطعامالمو ضوع بِينَ أیدیکم؟! 
مالک لاتیشه ()46. 


- وقيل : صيغة ال في قوله تعالى : و ف هل علی E‏ اليم سای 
ومن قال بهذا المعنی: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)۲٥٢ /٥٦١(‏ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۷۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰)۲۵ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ٢٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳). 

(۲) قال الكرماني: (الجمهورٌ على أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ قال هذا استهزاء بالأصنام). ((تفسیر 
الكرماني)) (۲/ ١ .)۹۷ ۹٩‏ 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۷۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱4۳ 4 ۱). 
قال القرطبي: (قيل: کان بين يدي الأصنام طَعامٌ تركوه؛ لو إذا رَجَعوا منّ العيد وإنّما 
ٹرکوہ ه لقُصيبه رکه آصنامهم برّعمهم. وقيل: ترکوہ للسَّدَنة. وقيل: قرب هو إليها طعامًا؛ على 
جهة الاستھزاء). ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 45). 
وقیل: کانت الشدنا 9 ا بف ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۳/ .)١515‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


AOE 
آي: ما لی سس من أن تنطقوا؟!‎ 
وت ا سی‎ 


آي: فأقبّل إبراهیمُ على الأصنام بسّرعة وتشاط وهمّةء يَضربُھا بیده اليُمنى 


بقَوّة وشدة) 
و الاك ا ا ا 
كما قال تعالی: مهم جردا إلا کی ملع الہ جوت 4 
[الانبیاء: ۵۸]. 


تا ابلا ۳۳ فبلواً له > ۵ برفون {OF‏ 
أي: فأقبّل وم إبراهيم إليه وهم یسرعون في رَكضهم'". 


لئے سے ا مر کم 


کما قال تعالی: ےجو ته من الظلمیت * قالواً سمکتا فی 


مرو وء خرس ہو 


یرشم مال ام کي * لو ما بح أن الاس له یشہدورے * الوا نت 
 - 624‏ 8‪" 4% [الأنبياء: ۵٩‏ = 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۷۰ ((تفسير السمعاني)) (٤/٤٤٥٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۵). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱/۱۹ ۰۵۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹6 ((تفسیر ابن کثیر)) 
۷۸ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰6۲۵۷ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۵ ((تفسیر 
أبن عاشور)) (۲۳/ 6۱24 
قال السمعاني: (قوله ١‏ بين 6 فيه أقوال؛ هن معنا: رت وتا هد یز 
أي: یکسزهم. ويقال: باليمين أي: بالقوّة. والقول القَالتُ: بالیمین أي: باليمين التي سبَقَتْ 
وو ےت Oy‏ 
((تفسیر ابن جرير)) (۰۵۷۱/۱۹ ((تفسير الماوردي)) (۵/ ۰۵۷ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(۳/ 0 ۵). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 4 ۰6۵۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹۵ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 .)١5‏ 
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:3 قال بدو ما ینود © 4. 

أي: قال ابراهیم لهم: أَتَعبّدونَ أشياءً أنتم تنحتوتها بأیدیکم (؟! 

.4 © اگ کرات‎ ١ 

و أصنامکمه فکیف 
تعبٌدونها وهي مخلوقة لا خالقة ۱۳۳ 


. ۳ ۱ و : 1 ۱ 1 1 
عن خذيفة رضي الله عنه» قال: قال سول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن الله 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 010)» ((تفسير القرطبي)) (٥۱/٦۹)ء‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۲۷) ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۵). 

(۲) ینظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۱۲ ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۰۸۳ ۸۳۷ 
((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۸ ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۵۱ ۵۲ ((منهاج السنة 
النبویة)) لابن تيمية (۳/ ۰۳۳ ۰۳۳۷ ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۷۱ء ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (۱/ ۱4۳ )» > ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 4۵ ۱). 
ذهب كثيرٌ من المفسْرینَ إلى 1 تعالی : مانم توصولة؛بمنیالذي. 
وممّن ذهب إلى هذا: ا ایا ويحيى بن سلا والواحدی» والزمخشري» وابن 
تيميّة» وابنْ القيّم» وابنْ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 01/5), 
((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۷۷). 
قال این جزی؛ (وهنا لبق بسياق الكلام» وأقوّى في قصد الاحتجاج ارت تن E‏ 
ا (تفسیر ابن جزي)) (۲/ 6۱۹9 
ورجّح القرطبي أن تکون (مَا) مصدريّة أي: واللهُ حلتکم وعمَلکي واستظهره ابنْ كثير» ورده 
الزمخشريٌ» وضَّعّفه ابن تيميّة وابن القيّم. يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰۷۵ ((تفسير 
الزمخشري)) /٤(‏ ۰۵۱ ۵۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۹0 ((منهاج السنة النبویة)) لابن 
تيمية (۳/ ۰۲۲۰ ۰۲۱ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ -١57‏ ۰۱۵۳ ((تفسير ابن كثير)) 
00 05 ((تفسیر الشوكاني)) 435/4 
قال ابنٌ كثير: (وكلا القولين مُتلازم). ((تفسیر ابن كثير)) .)۲٩/۷(‏ 
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و مرو رکا ا 
ل الا وم بت و 


ده ری رم 
مناسّبة الاية لما قبْلھا: 
أن إبراهيمَ عليه السَّلامْ لما ورد على قومه الحجّة القويّة» ولم یقدروا على 
الجّواب؛ عدلوا إلى طريق الإيذاء”". 
1 َالو اا الق ا 0 
أي: قال قوم إبراهيمَ: ابنُوا له انا" وأوقدوا نارًا حتّی تَشتَد» فارمُوا إبراهيمَ 
فيها؛ جزاءً له على ما فعل بآلهتهه". 


كما قال الله تعالى: 3 قَالوا عرفوه وانضروا َالهَعَكُم إن كم تنعت 4 
[الأنبياء: .]٦۸‏ 


(۱) أخرجه البرّار (۲۸۳۷)ء والحاكم (٦۸)ء‏ والبيهقي في ((شعَّب الایمان)) (۱۸۷) واللفظ له. 
صحه الحاكمٌ على شرط مُسلم» وصحه أيضًا ابِنُ عساکر في ((معجم الشیوخ)) (۱/ ۱۱4 
وان حجر في ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰64۹۸ والألبانیٔ في تخریج کتاب ((السنة)) (۳۰۷)» 
"و" الأحاديث الصحيحة)) (۱7۳۷). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
(۷/ ۲۰۰): رجال السصحیم). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازی)) (۲/ ۳66). 

(۳) قیل: یا 4 عاليًا مُرتَْمَاء وأوٴقدوا فیهالنان والمفسّرونَ يَذكرونَ من شدّتها وارتفاع لهبهاه 
وکثرة حطبها شا هائلًا.يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۵ ((أضواء البيان)) للشتقيطي .)۱٦١ /٤(‏ 
وقیل: بتوا له نيا ييه الو قم نقلوا له الحطب. وأؤقدوا عليه ينظر: ((تفسير ابن جریر)) 
(۱۹/ ۵۷۵). 

وقیل: بل كان البنيانُ للمنجنيق» الذي رمي عنه. ينظرة ((تفسیر ابن جري)) (۲/ ۱۹۵). 

(4) يُنظر: ((تفسیر يط بن سلام)) (۲/ ۸۳۷)» ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۷۰ ((الوسیط)) 

للواحدي (۳/ ۵۲۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۳/ ۸٥۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۵ ۷). 
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ج8 420 ا التفسير المحرّد للقرآن انکریم )اه 


۶۳ 4 


ب ی( نم م وكيل لها یرای 
9 ل فزادهم يمنا وَقا لوا سيا مس ے 1 e‏ 
[آل عمران: ۲))۲۱۷۳). 

3 راو و کید باتهم الْأَسْمَلِينَ (م) . 

آي : فأراد قوم ابراهیم یآ يُمكروا به بتدبیر ما فيه هلاگه وبُطلان ره وعلر 
آمرهم وذلك با حراقه بالثار؛ فأنقذه ال تعالی منهاء وأبطل كَيْدَ قومه» وجعلهم 
الال المخلوبی ". 

كما قال تعالى: 38 فا وف بدا وَسَلمَا علج هيم #وأرادوا به کید فجاتهم 
اضر 46 [الأنبياء: ۹٦ء‏ ۷۰]. 

الفوائد التربوية: 

۹- عماد ملة ابراهيم عليه السّلامٌ هو المتفرّعٌ عن قول الله تعالی: رب 
لب سیم f‏ وذلك جماغ مکارم الا خلاق ۳. 


۳ 
1 


و وتو دزن 1 

() رواه البخاري .)٥٥٤٤(‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ٩۷‏ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۵۹۰۲۵۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۲). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۷). 
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AOE 
شّيء؛ لاه بَضعة منه» ومع ذلك لم ينتفع به أبوه» بل كان مُشرکا یج ولدّه على‎ 
ذلك().‎ 

-١‏ في قوله تعالی: عم لاسمین 4 آن من یتعالی على الحق فان 
لله تعالی يُجازيه بتقيض قصده؛ لأنَّ هؤلاء آرادوا ال والَسادَ في الارض» 
فعامّلهم اله تعالى تقيض قصدهم؛ فجعَلَهم الات 2 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى : لاک من شیع هيم ب4 أن أصل دين الأنبياء واحدٌ؛ 
فکلهم شیع لک مقر لد عوته۳. ۱ 

۲- - ول اه تعالی: رواک بن ی هت )4 جعل إبراهيمٌ من شيعة نوح؛ 
لأن لوكا قن انت رل على دینه قبل إبراهيم؛ منهم: و 
کانا قبل إبراهيم؛ ار رر تی 
سو وف لول مود سوک و ھمامد 
نوج 46 [الاعراف: ٦١]ء‏ ولقول صالح لقومه: وڏ كراد جک حُلفَاء ین 
تد کا الأعرف: 1۷4 ورل لعب رهز کج 
أن يكم يئل مآ ااب َي نج أو َم شود أذ هم مح وماق فرط تنم 
بعید # [هود: ٩‏ فجتل فوم لوط 0 زمنا لِقَومه دون قوم مود وقوم 
صالح» وكان لوط مُعاصرَ إبراهيم؛ فهؤلاء كلهم شيعة لو وابراهيمٌ من تلك 
یمه 


ll 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۰۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۲۰). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۰۵). 


.)17 0 /۲۲( بنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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رت کی 
السَّلامُ وذلك بإضافة الربوبيّة إليه» وهذه رُبوية حاصَ والرّبوبيّة الخاصة 
تقتضي عناية آکثر من ابو العامّة؛ لأنَّ المَربوبِينَ بالرّبوبيّة العامة شَملَنْھم 
اريه الم لکن في الروت الخاصّة يكون لهم الرَحمة الا 

٤‏ - في قوله تعالی إذ ال وت 4 صك نسبة الوم إلى سول وا 
تو والانتسابٌ الب لا يعني بر من الدينِء فیصخ أن نتسب الإنسان 
لی آبیه الکافر ولا یقال: إن هذا من باب لاله بل هذا من یاب الحقیقق 
الب لا یل باختلافِ الین ده وانظز إلى قَولِه تعالى لب صلّى الله عليه 
وسلم: کی را #[الأنعام: ]٦٦‏ فاضاقهم لهس نسبة تکذیبه 
جج ےو كيج رسب هم ول 
ذلك لا یخدش في دینه. 

-٥‏ في قوله تعالی: 38 ۱ قال لاه َوه مَاذا عمدو * اکا ٤ال‏ دون الہ 
وه بیان قبح ما كان عليه المُشركون قبل هي وقبل إنكار إبراهيمَ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام علیهم؛ ولهذا استفهع استفهام منک فقال ےت 
* واه خروم مود # أي: و خَلَقَ ما تنحتون فكيف يجوز أن تَعبُدوا ما 
تصتعونه بأیدیکم؛ وتَدَعونَ رب العالّمِينَ؟! فلولا أن حسنّ التوحيد وعبادة الله 
تعالى وَحْدَه لا شريك له وقح الشرك: ثابتٌ في تفس الأ مَعلومٌ بالعقل؛ 
دل لس ا کات رھ ا فار إل یتس 
و 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: .)۲۰٢‏ 


(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۰۷). 
(۳) ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ 2540 587). 5 
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0 
پر ےب رت تی 
-إمام الحتفاء - لحُصَمائه من المُشرکین : 38 آپنکا له دو ال رو ٭ كما نکر 
بت للم 4 ون كان المعنى: ما ظنکم به أن يُعَاملكم ویجازیکم به» وقد 
دتم معه غيرّهه وجعلتُم له نذا؟! فأنت تجد تحت هذا الّهدید: ما ظنُم بر 
من السوء حتی عبتم معه غيْرَہ'')؟! 
۷- في قوله تعالی: 3 یفک له دود 
۸- کے سی ای 4 إقامة الب على الخصم بما لا نکزه: 
لاد لالم سمل حى آلهتهم التي دواد فإذا كانت آلهتهم مَربوبةً فکیف 
ی ی ہہ ية زمه أن 


يقر بانفراده بالألوهيّة هيّة ولا صار مُتناقضا؛ إِذ لا ٣۷ہ‏ الا الخالق 


71 


4 عاد رد لي ا 
َه تون # آن الکذب مُقرون بالشرك”". 


المالك 1۶۷“ او يكن کذلك ناک سكس أذ يس 


کے e‏ ۵901 ام 
4- في قوله تعالى: 38 فََظرَتَظرَةً و فىا eee‏ 
للمُخاطب ما لا يُرِيدُه وه منه المُخاطبُ معنّى غیر المراد“. 


2و 


مسر عم مړو 


۰- قول الله تعالی: فرظ ف لبم ه لم یقل: (إلى الشجوم)» مع 


= فالشّرِكُ والظلعُ والكذبٌ والفواحش ونحوٌ ذلك قبخها معلومٌ قبل مجيء الرّسول» لكنّ 
تع ا سول سو ها انه اكتف اھ اللي وليل 
الكتاب والسّدةٌه فِا فیهما بيان نما عليه الکفاژ هو شد وقح وس قبل اسل وان كانوا لا 
یستحقون العقوبة لا بخ مجيء ض89" ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۱/ 0۷۷). 

(۱) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان)) لابن القيم (۱/ 1۲). 

(۲) پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۷/ ۸۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۰۹). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۱۰). 
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515 


نار نما يتعدّى ب (إلی)ء كما في قوله تعالى: ولک انز رل اجب 4 
[الأعراف: ١57‏ ]؛ وفى ذلك وّجهان: 


الوّجِهُ الأوّل: لت (في) بمعنى (إلی) كما في وله تعالی: مرد أيهم ف 
وهه 46 [إبراهيم: ۹]. 

وج الاني: آن الط هنا بمعنى الفكره وهو يعد ب (في) كما في قوله تعالى: 
«3 اور له روا فى مرت سوت 46 [الاعراف: ۵ء فصار المعنی: فکر في 
علم النجوم. 

۱- لیس في قوله تعالی: ےت ال على أن لنجوم 
لاله على حدوث شَيء من حوادث الم ولا الاشخاص» رواب ذلك 
فقد صل »لاد إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام نّم قال هذا لدع به وه عن 
نفسه آلا ترى آنه عر وجل قال بعد ۰ فووا عن مدن ٭ فراع إل الهم فقال i‏ 
تا ون ۹ 80۷ 


i 


لأن ذلك یوج حسّاء وبُعلَمْ ضرورةء ولا يُحتاجُ فيه إلى استدلال وبحث۳! 
مر و ۳ 

۲- قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السَّلام: ی وع کا جواز 
إسناد الصف إلى الإنسانٍ باعتبار المستقبّل؛ اه الآن لیس بسقيم» ئ00 
انسان عُرضة لان 0 . وذلك على قول في التفسير. 

(۱) ینظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4۸۰). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲). 


(۳) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القیم (۲/ ۰۱۸۵ ۱۸). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۱۱). 
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SIE 


۳- قوله تعالى: <فَقَالَ اق پ4 فيه استعمال المعاريض؛ ؛ للممصلّحة”". 

تج ےت رت کمن لح 
در ومع والِصرَ صفة مال وان امكل أكمل من لک کم 
الحيّ ككل من الجماد؛ ولهذا عاب الله الججمادات ا تک 
كما في قوله تعالى: 38 ألا یو لا چم ایهم فو [طه: 9 قرول 
الخلیل ریب یو 7 
وهذا مُمبَنِعٌ» أو أن المعبود يجب أنْ یکون متا بصفات الکمال". 


ے٠‎ 


روه وو 


6 قول الله تعالی: ١‏ را و ل اک ما تشه پئ عن 
رباطة جأش إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ إذ لم یلق القَومَ بالاعتذار ولا بالاختفاء۳. 


-٦‏ في قوله تعالى: 38 قال أَنمَبْدُونَ ما نون # الإنكارٌ على أهل الباطل 
بباطلهم عن طريق العقل» والاحتجاج على آهل الباطل بباطلهم عن طريق 


ا ء أي: كيف تنحتونه آنتم وتصّعونه ا RA‏ - 


23 


الأولى من النّاحیة العقليّة آن 2 هذا ا لی لأنكم 
اہ القن ہت اک موی کر ني لكك ھا ال ایس 


ون ما یُنحتون! 


(۱) ینظر: ((الا کلیل)) للسيوطي (ص: ۲۱۸). 
قال النووي: (قال العلماء :فان عث إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو 
حاجةٌ لا مندوحةً عنها لا بالكذب. فلا بأس بالتُعريض» وان لم یکن شي من ذلك فهو مكروة 
ولیس بحرام» إلا أن يُتوصّلَ به إلى أخذ باطل أو دفع حقًّه فيصيرٌ حیتذ حرامك هذا ضابط 
الباب) . ((الأذكار)) (ص: ۳۸۰). 

(۲) يُنظر: ((الصفدیة)) لابن تيمية (35/1). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵). 


.)۲ ۱۵ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص:‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


۷- في قوله تعالی: ‏ قال ادو ما و * واه عفر وما ملو 4 أن 
قوم ٍبراهیم کانوا مین بالصانم". 

۸- في قوله تعالی: رال کم وَمَا تَْمَلُونَ ‏ إقامة الیل على أنَّالله 
وه هو الذي يَستَحنٌ أن يُعبَدَ لوله: 9 کرک فالخالق هو الذي یجبُ أن 
بَا" فهو استدلال بتوحید الربوبية على توحيد الإلهية؛ وهذه طريقةٌ القرآن 
كما في قوله تعالى: ییا لاش آغبدوا ریک ی لھک وی من میک ملک 
کون [البقرة: ۲۱]. 

۹- في قوله تعالی: ‏ وم َمکروما تم هن عمال العباد مخلوقة لله 
سواءٌ جَعَلّنا اما مُصدريّة ام موصولة؛ إن جعلناها مَصدريّةفالأمژ واضخ: احَلَقَکم 
وق عَمَلكم)» وان جعلناها موصولة؛ فلالّه إذا كان خالقا لما یَعمَلوّه من 
المنحوتات لَزمَ أن يكونٌ هو الخالق لیف الّذي أحدّثوه فيها؛ فإنّها ما 
صارت أوتانا بنالك الات تر الا فهي بدون ذلك لیست مَعمولةً لهم» وإذا كان 
خالقا للتأليف كان خالّا لافعالهم؛ فلق المعمول قرغ عن خلق العَمَل. 

وآیضا فتضل خرکانهم تدځل في قوله تعالی: واه کر فان آعراضهم 
داخلة في مُسمّى أسمائهم؛ فالله تعالی خلَقَ الانسان بجمیع أعراضه» وحركاه 
من آعراضه فقد تین هلق آعمالهم بقوله: جل وان َل ې وما تلد عنها 
من النّحت والتُصوير بمّوله: :وما کت ؛ فتبت أنّها دا على آنه خالقٌ هذا 
وهذاء وهو المطلوب؛ فهذه الآية فيها رَد على القَدَرية الین آنکروا أن یکون 
مان عفان ار في آعمال بتي آم وقالوا: إن الانسان مُستقلٌ بعمَلب 


(۱) ينظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية ٤٩ /٥(‏ ۵). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۱۵). 
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کک > 
> ر سور و الصافات - الآيات 
4 


(4۸-۸) 


ولیس لله فيه إرادة ولا عَلَیٌ! 

۰- في قوله تعالی: تک 2 لوت عن الجر از 
يقولود: إن الانسان مُجبرٌ على عَمَله! وجه الرَدّ: أنه أضاف العَمَلَ إليهم» فقال: 
ود » » وإضافة العمل إلى الانسان تقتضي آنه هو العامل» وهو الفاعل 
3 وهو کذلك". 

2 كل وم مس کس مہ وو 

۱ - قول الله تعالی: 98 ارادا پو كدا هم لاسمین 46 آرادوا بإبراهيمَ عليه 
السَلام كيدّاء فأبطل الله مکرّهم وجعلهم الأخسَّرينَ الأسفلین وکذا عادة من 
ا لح جد رج إلى الکید۳! 

۲- في قوله تعالى ہے ےس مہ 
سس ےت بقة فیکون 
في الم لا حقة؛ لقول الله تعالی: 9 ولا جع کي کی وان آلمجرمین ی 
[الفرقان: ۳۱]. 

رم و بر کے ۳ 3 

۳- قوله تعالی: را بوک هلر على ابر هم َو 
يكو للإنسان إرادة في فعله؛ لأنّهِم يَرَونَ أ ن الإنسا ن مُجبَرٌ على الفعل» وآن 
فعله الواقع راد که یی نم تور ارت والکل عندهم سو ۱۹۶ 


(۱) بنظر : ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۸/ ۰۱۲۱ ((منهاج السنة النبویة)) لابن تيمية (۳/ ۰۳۳۷ 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۱۲). ویْنظر آیضا: ((شفاء العلیل)) لابن القیم 
(ص: ۱۱۰). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۱ ۲). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۱۳). 

.)۲۲۰ پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ پُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


6 - في وله تعالى: هل 4 أن لحك لله عر وجل وان بني 
آدع مهما یلوا من لین ليم تحت شکم کان وشطانه۱. 

بلاغة الآيات: 

۱- قول تعالی: اک بن شیکید. ویر 4 

- تخل إلى حكاية توقف إبراهيم عليه السّلامُ من مه في دَغوتهم إلى 

5 و د 2 0 نی ا و 

التوحید» وما لاقاه ° کت آیده منهم» 3 نوس 

إليه بوصفه من شيعة نوح؛ ليفيد بهذا الاسلوب الواحد تأکید الثناء على 

نوح» وابتداءً التّناء على و وتا کات أنْ كان إبراهيمٌ اليل 

وان ای لسكا ومع 

- والواز في قوله: و ور #عاطفة؛ عَطَفّت القصّة له على القصّة الأولى. 


ل مع 


وی 9 3 7 ۰ 4 ا 7 2 ۰ a‏ 
ولك أن تجعلها استئنافيّة؛ فتکون الجملة مستأنفة مَسوقة للشروع في قصّة 


۲ 
المحرّر للقرآن اعریم )!4 


0 ْ2 
E‏ الب رب( ولام لابتداء؛ رَد علی الشركة الام ضرا 
آنهم على مِلَةِ إبراهيه2». 
ہے" ہے یر ام یں کے ہد 
- یح من قَوله: اك بن شی اعت ک4 انا بعل فاتِ وح 
لا براهیم على طریق الکناية *. 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثیمین - سورة الصافات)) (ص: ۲۲۱). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۰۰۱۳۵/۲۳). 
(۳) ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه) لدرويش (۸/ ۲۹۰). 


.)175 /77( ينظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۱۳۸/۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )۵( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بح سس ی ص 
جارس رة الصافات - الآيات ها( 


ار 


)٩۸-۸۳( 


۲- قوله تعالی : لذ جاء رید لب سيم # 


- (إذ) ظرّف للماضي» وهو ل بالكون المُقَدّر للجارٌ والمجرور 
الواقعین - خبرًا عن (إِنَّ) في قوله: وا من شیعیه. هی که آو متعلق 
7 رن على تایه ولتت ای كان نی 0 
جاء ربّه بقلب سَلیم كما جاء نُوحٌ» فذلك وق كونه من شيعته» أي: أن 
e‏ وفي إِ پ4 مَعْنى الیل لكونه من شيعته؛ فان 
لحي ات موی ل(إذ)20. 

- والباۂ في فيل تيبي للمُصاحبة: أي: جاء معه قب صف للم 
و إذ جاء ری بسَلامة قلب. وإِنّما ذکر القَلبُ ابتداءَ ثي 
صف ب (سَلِيم)؛ لا في ذكر الب من إخضار حقيقة ذلك القلب الزیه؛ 
ولذلك ار ر تکیز (قلب) دُونَ ریف" 0 

ناد سیر ھی 2ھ کت تس کے کس 
N SE 9ٍ‏ شه ام > 


فأشبّهَ حال مَن دعاه فجاءه”" 


- الاستفهام في قوله: ماد ڈو 4 استفْهامٌ ٍنكاري على أن يَعبُدوا ما 


َعبْدونه؛ ولذلك أَتْبَعَه باستفهام آخَرَ انكاري» وهو ینک له دون الله 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰4۸ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰6۱۹۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۳۰ ۱۳۷). 

(۲) پنظر: ((تفسیر این عاشور)) (۲۳/ ۱۳۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) /٤(‏ ۰4۹۰4۸ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۷ ((تفسیر ابن 
عاشور)) (۲۳/ ۱۳۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک ص 
568 "ےج 


ون ؟! وهذا الذي افتّضی الإتيانَ باشم الإشارة بعد (ما) الاستفهاميّة 


الذي هو مُشرَبٌ مَعْنى المَؤْصول المُشار نک ا ساد 

لوبراهيم» فانصرّف الاستفهامُ بذلك إلى مَعْنى الانکاه بخلاف قوله: 36 إِذ 

ال له ویو دون في سورة (الشعراء) [الآية: ۰ فان استفهامٌ على 

معبوداتهم؛ ولذلك آجابوا عنه: 9 لت آضتاما مَل مَاعَكفِينَ 4 وانما 

آراة بالاستفها م مُنالك التَّمْهِيدَ إلى المُحاجَة فصَوَّرَه في صُورة الاستفهام؛ 

لاع جوابهم» فيل إلى إنطالهء كما هو اهر من رتیپ حجاجه هنالك؛ 

فذلك جكاية لقول |براهیم في ابتداء د عرم توق با هت متا افيد 

آقواله فى إعادة الدَّعوة وتأکبدها(). 

3 2 > و سے م2 م 2 م ۶ 

2 قوله رت وت دون الله و تییوت # بیان لجملة ٭مَادا‎ - ٤ 
ن به مَصَبَّ ب الإنكار في قوله: مادا دو 4 وایضاحه أي: قله سرت‎ 
آلهةً إفك0)؟!‎ 


- والهمزة في قوله: ینک 4 للاستفهام الانکاری درون 
5 7 م لول ءال # على الفعل یوت 4 اما والعناية به 


- وانتَصَبَ (إِفَكًا) على الحال من صَمير يإ يبدُونَ # -علی قول- آي: 


انك الاک الكت دوو أن كون حالا من 42 که ٠‏ آي: آلهة 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۳۸/۲۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۹۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٤(‏ 594)» ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰۱۳ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ ۱۱۰ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۹ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۹۱). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


2ت 
کاو أي : مَكذوبٌ E‏ 20 708080808090 آلهة من دون اللہ و آفكين؟! 
"۴۰۰۶۰۰۰۶۶۰۶0۰ عن کذبهم 
تی ات دہ 
عو ویجوز أن يكونَ (إفكا) مَفُعولاء ی کو وا كا مھ 
الافك بقوله : اله د وت نو » على أَنَّها فك في أنفسها؛ للمُبالّغة". 
-٥‏ قوله تعالى: ما لک و یی ماک تمق هو الحفيق 
7 3 و 
بالغياةة» لآن مس کارا للعالمية اش ی عليهم أن یعبُدوه وهو استفهامٌ | 
بهالانکاژ والتّوببُ والخذیل والتّوعَده والوقیف على الحط©. 


رید 


OEE‏ من أفعال القلب» فتَحْديته إلى اشم الات دون اتباع 
النّوسّع في تقدیر المَحذوف بکل احتمال مُناسب تكثيرًا للمَعاني؛ فيَجورٌ أن 
مر من ذات رت العالمین اوصافه ویجور انق اعت 
فاعتباژ الوك علی وجهین؛ أَحَدُهما: الس العُشيق منه الوب وهو 
اوخ وهي تَبْلِيعُ اليء إلى کماله تَذریجّا ورفقاء فان لمخلوق مُحتاج 
نی القاء والامداده وذلك یوج لوقك الم فلا د عن عبادة رب 
کرد یھنا نکم أن له شرك وهو القشرة باستشقاق الشکر 


3 کر اه ل ة وی 9 نت ۶و و 
الاسم بوصف متعيّنة لتقدیر وَصف مناسب. وقد حذف المتعلق هنا؛ لقصد 


)١(‏ ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/۹٦)ء‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ۰۱۳ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ ۰۱۱۰ ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۰۱۳۹/۲۳ ۱۰ 
((اعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۹۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ۰۱۳ ((تفسیر أبي حيان)) (4/ ۰6۱۱۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۳۹ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۸/ ۲۹۱). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


SS‏ ص کک : رح 
558 وت ےھ 


المتمثل في العبادة؛ لاه اي أَمَدکم بانعامه؟! ۶٦7‏ أن ف حن 
المالکیّة وهي أَحَدٌ مَعتّي اليب وهو مُستلزِمٌ لمَعنى القهر والقدرة على 
ہے له اكويام ۱3 
و مالککم ومالك ل ونا جار اعتبار حَقیقة حقیقة رب العا ل 
هه دی فيه: فما گم که یری کم جاهلو الصّفات الي 
تقتضیھاء وفي مُقدمتها الو حدانيّة 0 


مس رز مج مز کر 


-٦‏ قوله تحالی: رل ناج لور 

- مت الذي فا الفا من قوله: ور تَعقيبٌ عزفي أي: لكل 
شيء بخسبه فیفیل كلامًا مَطويا يُشيرٌ إلى قصّة إبراهيمَ يم التي قال فیها : انی 
سَقِيمٌ 4 والتي تفع عليها قوله تعالى: 3 فع إل لِم ... 4# ال 

- وتَفييدٌ التّطرة بصيغة المرّة في قوله: َة إيماءٌ إلى أنَّ الله مه 
لکد وازشده لی القن وکان اھ [بهامهم سو سَألوه انمت 
معهو'". 

۷- و :قال لق یمه فيه ما يُعرَفَ في البلاغة بالرّمز والایماء* 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۰ ۱۶۱). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق) (۲۳/ .)١57‏ 

(۳) پنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰0۱۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۷ ((تفسير ابن عاشور)) 
روم ی ۱9 

)٤(‏ فنٌّ الرمز والإيماء: هو أن يُرِيدَ المتكلّمُ إخفاءَ آمر ما في كلامه فيَرمُرٌ في ضمنه رمرًا؛ إِمّا تعمية 
لشخاطب وقبرنڈ نس وتتشلا من لته وإمًا يهتدي بواسطته الى طريق استخراج ما 


في كلامه. ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۹۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بج و ۳۳ 
ارسود ة الصافات - الآيات (۸-۸۳ 


کک ۳ 


وقد كان قَومٌ إبراهيمَ نجَامينَ فَأَوْهَمَهم أله ال بأمارة في علم الْجیم 
على آنه یسم فقال: 2 سخ 6 آي: : مشارف للم -علی قول-» وكانوا 
یُخافون الَدوی» فقال ذلك ليُوجَسوا حَوفاء ويَتَفرّقوا عنه. فهَرَبوا منه إلى 
عيدهم» وٹرکوهُ في بيت الأضنام ليس معه أَحَدَ ففل بالاصنام ما فَعَل. وقد 
يُوهمْ ظاهرٌ الكلام أ ۳ رکب بذلك جريرة الكذب» ولا مَخصومونٌ عنه. 
والصَّحِيحُ لدب حرام إلا إذا عرض عنه وی ,0 براهيم أن 
من في غُتُقه المَوتٌ سَقِيٌ ومنه المَكلَ: (كفى بالسّلامة داءً)» أو سَّقِيمٌ القلب 
عليكم؛ لعبادتکم للأصنام» وهي لا تضرٌ ولا تفع . وقیل غير ذلك. 

۸- له قا : ۳3 وأعَنَهُ من 4 

2 : ابیت 4 حال موکد لدّفع توم 1 أله ّلي مُخالفة وگراهة دون 

انتقال. 


مر رم 


- في قوله: 9# فنظرنظرة الور ٭ فقال نی سیم ٭ وحن ٭ فراع اك 
دم فال ألا تا ود # تفریغ قصّص بعطف بَعضها على بَعض والمَقْصودُ 
من هذه الجمّل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاءً إلى قوله : ا فراع ‏ الیم چ 
وأمّا ما قَبْلّها فتمهید لھاء وبیان كيفيّة سے من آضنامهم وکشرهاء لیظهر 
لعبّدتها عَجَرّها". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4۹/4 ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۱۳ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ۰4۸۱۰۸۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۹۷). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)١57‏ 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ .)١51١‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


< ص کک 1 رح 
5128 سس سح 


- وفعل (راع) معناه: 0 1 "وھ 
أصنامهم مُخاتلة لهم ولأجُل الاشارة إلى تضمینه معنى ل 
١ ES‏ 
- وإطلاق الآلهة على الأضنام في قوله: له مراعی فيه اعتقادعَبّدتھا؛ 
بقّريئة إضاقتها إلى صميرهم» أي: إلى الآلهة المْعومة لهم. ومُخاطبة 
ابراهيم تلك الاضنام بقوله: لا تا كو 4 مالك لا نَمَو وهو في حال 
حلوة بهاء وعلی غیر مَسمّع من عَبّدتهاء قصّد به استهزاءً بهم» وبانحطاطها 
عن حال ده ولکي ہن تسه لقتسي دموا نها ال 
0 إبراهيم للأصنام مُستعتلا في 
حقیقته» ولکنه مُستعمّل في لازم وهو تک ذب فا نے 
سَدنوالهاه ورَعموا انها ناكل الطعامَ الذي : یضعوه بِيْنَ يَدَيْها ویزغمون نها 
لثم وتخرهم ۱۳ 


A ۳", 1 E‏ قال لآ َو 6 بالفای وفي 


e 


عدي 


(الاريات) :ال لا رت [الذاریات: ۲۷] بر فاء؛ ووَجْهُه: أنَّ ما في 

وہ چپ هي 

كنا کر رت یت × رت نشور قل رق یع ٭ و عنه مني 

23 لان الوك لحار راج ار 

تفْرِيعًا لمَن رَعَمَ أن ھ28939 وفي (الذّاريات) مُنَصل بهضتر تَقُدِيرُه: 
(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳). 


(۲) پنظر: ((تفسیرالزمخشري)) (/ ۰ )» ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰6۱۱۱ ((تفسیرآبي السعود)) 
(۷/ ۰۱۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳ .)١55‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


یح 2 = کک ۳ 
جس رة الصافات - الآيات O )٩۸-۸۳(‏ 


فق فتربه إليهم فلم يَأكلواء : فلمًا رهم لا یأکلون َال ا تا وت 6 والخطابٌ 
لَلائكة؛ فجاءً في کل وضع بما یانش 


۰- قوله تعالی: «2 عم بان 4 
ہے التَعْدِيةَ ب (عَلَى) للاستعلاء 13 کاو 


- قوله: صا با مین 4 تقییده بالیمین؛ للدّلالة على ة قوّته؛ فان قوَّة الآلة 
ی قوَّةَ الفعل ۰۳ وجعل السَّياقَ للمْصدر؛ إشارة إلى قرَّة الم بحيث 
٣‏ 9 


۱- قوله تعاّی : :3 مرا ره زرد که 
- لما علموا ہما فعل إبراهيمٌ بأضنامهم» أرْسّلوا إليه من یحضره في ملتهم 


حول أصنامهم كما هو مُفصّل في سُورة (الأنبياء) -:8 فالأ من مل هذا 
الا لين ای * الوا سمعتا دی دک هم یال زیم ٭ کلام 


كمع مم 


و أن لتا لَعَلَّهُمْ بقبدورک 46 [الأنبياء: E I0۹‏ هنا؛ 
فالتعقیب في قوله: *2 َالِ تَعقیبٍ نسب . 


ۓے ہے 
و 


رم 


۲- قوله تعالی: 2۵ َو ما ود که استفناف بیان لا إفبال الوم 


۳ و 0 
إلى ابراهیم بحالة تنذرٌ بحنقهم وإرادة الببطش به» يثيرٌ في نفس السَامع تساؤلا 


(۱) ينظر : ((آسرار التکرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۰۲۱۵ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(۳۹۷/۱ء ۳۹۸). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۱5). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۲۹۷ /۱7( پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 


(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 .)١5‏ 
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ص کک : رح 
OE‏ 2 جل التفسير المحرر للقرآن | لكرييي) ھ2 


ك 


عن حال إبراهيم في نَل َيه بأُولنكَ» وهو فاقدٌ للنّصيرء عرّض للتّكال» فیکون 
ظز قال دوه ما تون پچ جوابًا ییا نما سل عنه. ولم یل إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 
القَومَ بالاعتذار» ولا بالاختفاءء ولکته لقتهم بتکم بهم إذ قال: بل تک 


ر ار در و سم 


گییرهم هنذا # كما في سُورة (الانبیاء) (١‏ ثم أنحى علیهم باللائمة 
والتؤبييخ» وتسفیه e‏ اد لرا من السّخافة أن يعبدوا صَوَرَا نختوها 
بایدیهم أو نعتّها آسلافهم؛ فإشياة کال المخاطبینَ من قبيل إسناد الفعل 
إلى القبيلة إذا فَعَله بعضها”". 
رت وم و نیو 
ان المغبود أن كود فاعل لا شم : فين المنكر أن دا 0 
تنا وكان السَّأنْ أن تكون اق منى ١‏ 
ا  :‏ واھ خَلکر وما مود 4 
-الراژ في فوله: 25 روتسا # واو الحال» والحال مُستعمَلة 
في التغجيب» ومُؤكدة للونكار والتوبیخ؛ لان في الکلام 2 بعد واو 


الال د ولا اوو ور ی وخلن ما 


002 


مر ور 2 


رت تنجتون» ودل عن إعادة فعلِ کت ا 020 
اه نفک باه تحت فلم يذه لكراهية تكرير الكَلِمة» فلم تم 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)١5‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰۱۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱0 ((إعراب القرآن 
وبیانه)) لدرویش (۸/ ۲۹۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱4۵). 
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SIE 


ار 


لفظ کد TS‏ 
02 للتخت؛ لذن العَمَل أَعَمٌء یقال: عَملتٌ قميصًاء وعَملتٌ خاتَمًا”". 
فو رن )رادشه تربع سر ( 
تبت چ للإيذان بان مَخلوقیتها له عر وجل ليس من حیث تَحتھم لها 
فقط بل من حیث سائز آغمالهم یضا؛ م من التصويرء والتّحلية» والتزيينء 
ونحوهاء وا على مومه تتظم الأضنام ظا َي مما فيه من شین 
الحقٌّ؛ بیان أن جمیع ما يَعمَلونَه -كائنًا ما کان- ری و تفه رر ۱ 
١ 5‏ - قول الله تعالی: کاراڈوا بدا علتهم الْأَسْمَلِينَ * 

- تقدَّمَتْ هذه القصّةٌ ویر هذه الآية في سُورة (الأنبياء)» ولكن عبر هنا 
ب م« لت تی جح پک 4 [الأنبياء:٠1]»‏ والأسفل هو 
المَغْلوبُ؛ لأنَّ الخالب یل بے بی جح 
او الف کرت اد رن کسر و بجيو فاخي الله 
تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم عليه امه قال: و کا : 


کے سس KENE‏ 


اصنامکر بعد أن تولوأ میرن #6 [الأنبياء ۷۰ أخر عن الکفار لا أ في 
ار وأرادوا به كيدًا : #فجعاته م اضر يت 46[الانبیاء:۷۰]» والکید: : سعی 
في مَضَرَّة لنُورَدَ على غفلة» فذكر مُكايّدة بيهم وبِيْنَ إبراهيم عليه السلا 
فکاذهم ولم یکیدوه سے تجارتهی وعادت علیهم مُكايّدتهم؛ 5 
کسر آصنامّهم. ولم کو" من إحراقه مُرادهم فذكر الأخسرينٌ؛ لأنهم 


0 
ن 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵). 

(۲) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۷۱ ((تفسیر آبي حیان)) (4/ ۰6۱۱۷۲ ((تفسیر 
آبي السعود)) (۷/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱8/۲۳). 
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E‏ وان رس لكاي ل ات نیت 

وأا الآية اي في سورة (الصَافًات) فان اله تعالى أخبّر عن الكمّار فيها بما 
اقتضى من الأسفلينَ» وهو أَنَه قال: 35 ملوأ ابو تا ماشہ ره 8 
ل بناء عالياء ورقعوه فؤقه یرما به من هناك إلى التار التي نوماه فلا علا 
ذلك انا وخطوه منہ إلى أسل عاو هم الأسفلينَ؛ تی سکرس لدي 
وبل ا والله تعالى نجَّى نبيّه عليه السّلام وأعلاة عليهم» 
فانقلب عالي آمرهم في صُعود البناء وسافل أمر إبراهيمَ عليه اللا فلمًا حط 
إلى التار صار ذلك سافلاء وأمْرُ الب عليه تلا 7 7 
الآية بقوله : م لته الْأَسْمَلِينَ 44 . 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي ۰٩۰۰٩۰۵ /١(‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
(۲/ ۰۳۰۰ ((كشف المعاني)) لابن جَمّاعة (ص: ۰۲۵۲ ((القواعد والأصول وتطبيقات 
التدبر)) للسبت (ص: 5 ۰۱۰ 4-۱۵۳ ۱۵). 
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الآيات (۱۲-۰۹۹) 


تل وقال ا ی داهب ال تق سَبَبْدينِ ال رب هب ا صَلِحِينَ © 77 .: بِغّلارٍ 


E‏ قال یی اف آریٰ ف الما أي دک فانظرمادا 


ہے ےم و 


دكن قال کات اسل ما لود ن إن بت .ےت 


چ ہے مور ہے مر 7 ہم سا يع مها بت 2 قز سے کم 
للجین ا سا إا كلك رى لين ) 


ت مدا کو الکو مین © ویک بزنج عظیر (0) وکا علیہ في آلاخین («) 


ہے >2 


م0000" ادا موم وه 


ای کیت © اي ا میت قرو 
۱ 
وت 7 7 بر و ع يو ۶ و 
010" 
السّریم" 


6 1 : استَسْلما وقَرّضا الأمرّشِ وأصل (سلم) :یل على انقیادا''. 
وق لین #: أي : اکا على جب على الأرض» والجبين: جانبٌ الجَبهت 
ول و EO‏ يها ایر غیز اة واا هنا : الدع والصَّرْع0. 


(۱) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷۳)ء ((المفردات)) للراغب (ص:١١٤)»‏ ((تذكرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۲) 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۸۱ ۵۸۳ 
((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۷۵ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)ء ((تذکرة 
الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۲). 

(۳) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰6۳۷۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰)۵۸۰ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۳۳۹ ((الغریبین)) للهروي (۱/ ۰۲۵۹ ((التفسیر البسیط)) للواحدي 
۰٩۰ /۱۹(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۳۲۲). 
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«( البكوا لْمِينُ 4 أي: الاختبار الظاهرٌء وا البلاء: الاختباژ والامتحانٌ» 
ع و ی2 0 ¢ ے 07 ۔ 
وأصل (بین): انکشاف الشي» پقال: بان السّيءٌ وآبانَء إذا اتح وانكشّف27. 


نع : آي: بك مات : اسم ماذبحَ فعل بمعنى مفعول» وأصل (ذبح): 


یل على شق حَلقِ الَیّوانات" 
المعلی الاجمال: 


سے ۲ سم م 20 7 

يَذكَرٌ الله تعالی جانا خر من قصّة ابراهیم عليه السلا فیقول: وقال إبراهيمُ 
لما نجاه الله تعالی من كيد قومه: إني مُهاجِرٌ إلى رَبّي» وهو سيّهديني إلى طریق 
الح ری رب ارزفني صالحينَ من لدنْك فبشرناه بان 
یو تہ و 
السّعيّ» قال إبراهيمٌ له بي ني آری في المنام لني أذبسُكء فماذا تزی؟ 

قال له ابه إسماعيلٌ : يا أبت افعل ما أم مرك الله به» ستجدني إن شاء الله صابرًا؛ 
وكا باه وپ وج جع إبراهيم ابته على جانب جبهته لِيَْبْحَهه 
ونایناه فا له: يا إبراهيم قد حقّقتَ الرُویا وعملت بهاء نّا كذلك تجزي کل 

2 2 7 ۳ 

مَن كان محستاء فنجّیه منّ الكرّب والشدائد. 


إنَّ هذا الذي مرن به إبراهيم لَهُوَ الاختباز الشَّدِيدُ وديا اب بكبش عَظيم؛ 
و ایح على إبراهيم بالشناء الباقي فِيمَنْ بَعْدَه سام على إبراهيم. مثل هذا 
الجزاء تجزي کل تو کان حي إن إبراهن من عبادناالمومنين. 
(۱) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰۲۹۲ ۰6۳۲۸-۳۲۷ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) 
لمكي بن أبي طالب (۱۳۹/۹ 7 ((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۰4٩۲‏ ((تذکرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ۳۲۲). 


(۲) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۰)۳۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۰۱ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ٦ھ‏ ((التبیان)) لابن الھائم (ص: )٤‏ 
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43 و خی ا 2 2 

ثم یکر الله تعالى مظهرًا آَحَرَ من مَظاهر فضله على نيه إبراهيم» فيقول: 
وبشُرناہ بولادة ابنه إسحاقء وله یکون نّا مق الصَّالحِينَ» وبارك ال على 
ابراهیع وعلى إسحاق» ومن ذُرَيتهِما مُحسنٌ بطاعة اله ومنهم ظالمٌ تسه ظلمًا 
سالک وا سيان 


ات مین (ج) 4. 
وب قَبْلها: 


۱ 
یا 
حم 

0 
EN 
سب‎ 


أنه لما سم لله إبراهيمَ من قومه ومن لا تيالو ٥‏ فیها؛ عزم على مفارقتهم؛ 
نہ یں نات تن تھا 

وواک نی اجب ری مین ر2 

أي: وقال إبراهيمٌ لما ناه الله تعالی من كيد قومه: إني 
علیه من الشركة إلى رين الذي خلقني» وهو المحسن الي ومُدِيّرُ آمری( وهو 


3 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۱۵). 

(۲) على أنَّ المراة أله ذاهبٌ حقيقةء فقد قیل: المعنی: إِنّي ذاهبٌ إلى حیثٗ أتمكنٌ من عبادة الله 
تعالى. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبئٌ» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹۷)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷). 
وقيل: المعنى: ذاهبٌ إلى المكان الذي أمرني ري بالهجرة إليه. وممّن اختاره: الواحدي» وابنُ 
عادل» والشوكانيٌ. ینظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۲‏ ((تفسیر ابن عادل)) (۱۹/ ۳۵4 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٦٦٤‏ 

و يراب ہت إلى الأرض القَدسة. ۳ 2 ۶۰ سا 
وا سر 7 را یر کان E O‏ مھ ا بی ا 
(۱۹/ ۰9۷۲ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۹/ ۱۱۳۱). 

ونسّب ابنْ الجوزي إلى الأكثّرينَ أنه قال ذلك حي أراد هجرة قومه. يُنظر: ((تفسیر ابن = 
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يد ص کک ص 
568 '' جج 


سيّهديني إلى طريق الصؤاب والخیر والصّلاح”". 


کے ہی بر سے و 


كما قال الله حم وس 


ر پ ےکس 2ے ۔ ور پر 4 > کا کو وك 0 مروت کو 
عسو ال" اک ن بد رف ا ام وم الله وهبنا لهم 
و ای ضا سح و مد سو یر رز می عرس موم لی و کی ی ی مج مود ۳ ج کر 
یرو ات موی ۳ 


7 سم ب م2 4 عد م مو رم مرو م 
وقال سُبحانه: 94 ... و إِفْ مه اجر ل ر إن هو المري را کر :ا و وتا له 


= الجوزي)) (۳/ 57 ۵). وقیل غيرٌ ذلك. بنظر: ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۹۵). 

ومن قال من السّلف بنحو هذا القول: ابن عبّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (۷/ ۱۰۱۲). 
AEE‏ ات ای اه بقلبه وععله ×" ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ 7 ۵). 
ومكن قال بهذا القول من الشلف: فاده نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۰/۱۹). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۵۷۹/۱۹)ء ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۹۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۷۰3 ((تفسين ابن غاشور)) (۲۳/ ۰۱4 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) 
(ص: ۰۲۲۱ ۲۲۲). 
وممن اختار نحوّ المعنی المذ کور في قوله :مین 4: الرسعنيٌ» والقرطبي» والعليمي والسعدي؛ 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر الرسعني)) /٦(‏ 44۰۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۹۷ ((تفسیر 
العليمي)) (۵/ ۰9۳۰ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰ ۰6۷ ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) 
(ص: ۲۲۲). 
وقال ابن جرير: (قوله: یبن پ4 يقول: كبشي على الهدى الذي أبِصَرْتُه ويُعيي علیه). 
((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 0۷۷). 
وقيل: المعنی: سیٔرشدُني إلى طريق الهجرة. ونسَبه الرّسْعَنيٌ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسیر الرسعنى)) (5/ 07 5). 
ال اب ار گور اریم ز2ا 
قال ذلك في آهله ا ا یج بهم معه). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱4/۲۳). 
وقال البقاعي: («قال» أي: إبراهيمٌ عليه السَلام لمَن يوسم فيه أن کلامه يُحيبه من موت 
الججهل). ((نظم الدرر)) .)۲٥۹ /۱٦(‏ 
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س iS‏ رم ہے ۔ے۔ بح ص ےھ سار 


اشحی وتعغوب وجصلتا فى دريو النبَوة والكب و اتد آخره ق الد ول فى 
خروم لمح 46 [العنکبوت: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

بمب ین این( 

مُناسَبةٌ الآية لما ها 

اد بقيّة قول إبراهيم عليه السَّلامُ؛ فإِنّه بعد أن أحبر آنه مُهاجرٌ 

َع قله وق مره وثا ذلك از فی یه ماع لح 

ان الشعور بقلّة ال عند مفارقة قة الأؤطان یکون أقوى؛ لأنَّ المَرءَ َ إذا كان بیْن 
قومه كان له بعض السار بو جود قرابته وأصدقائه”". 

تحت ین تیه 

آي: وقال ابراهيم: رب ارژفتي صالحين من جملة لذین ما اش الارض 
كم عوضًا عن قومي الكافرينَ الذینفارته" ۱ 

( نشي بكم عير 4)8 


ا 


آي اراس اس لد له لد کی لاتقل بالعقوبة مع القدرق فهو 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۷۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹۸ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷ ۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۲). 
قیل: المرادٌبقَول إبراهيم: «( نت هب ل ین ان 4: لب الولّد. وممّن قال بذلك: مقاتل بن 
سُلَيمانَ وابنٌ جرير» والقرطبیٌء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة» ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (۳/ .)٦٦٦‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَلف: او نظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 0۷۷). 
وقیل: طلب إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بذعائه ما هو أَعَمُُ من الولد» أي: مَبْ لي من الصالحينَ من 
كود عونا لي من الاولاد وغیرهم. ذکر هذا الوجة ابنُ عثيمين احتمالاه ومال الية با 
((تفسیر ابن عثیمینٰ> سورة الصافات)) لاص : ۲۳۳). 
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ا مر ابس ا 


يكن فق المتام أن دحك فانظر مادا عبت 


أنَّ | له مبحانه وتعالى لَمّا قال : 2 برغم لیر 4 [الصافات: ۱۰۱]؛ 
ام تال علي کا ارک فا سی اوه لي 
ییون ذلك ام حلم نَ ي هذه لآية ما دل على كمال جلیہ؛ 


مر ل وہ 


وذلك لآنه كان به مرح کمال الحلم 7 2 الصّدر ما قوّاه على احتمال تلك 
E EOCENE A E)‏ 

NL 

5 7 0 و 7 2 7 

أي: فؤٌهبَ له العْلامُ امبُر به -وهو إسماعيل عليه السَّلامُ-» فکبر وتَرَْرّعَ 
حتّی بلع مع والده المع ". 


(۱) ينظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۲۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱١(‏ ٢٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰6۷۰7 ((تفسير ابن عاشور)) (۱4۹/۲۳). 
قال ابن عاشور: (والحلیم: الموصوفٌ بالحلّم؛ وهواسمٌ یج أصالةً اي ومکارع الأخلاق» 
والرحمة بالمخلوق). ((تفسیر ابن عاشور))(۲۳/ ۱۹). ۱ 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳7/۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۷۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۹۹ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۲۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵۰)) ((تفسیر ابن 
عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۲۵). 
قیل: المراد لوغ الَعي هنا : آله صار مطیق للعَمَلِ ؛ فیعین والده على آعماله. وممّن قال بذلك 
في الجملة: اب جریر وراج والقرطبی. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۷۸ ((معاني 
القرآن واعرابه)) للزجاج (4/ ۰6۳۱۰ ((تفسیر القرطبي)) .)۹۹/۱٥(‏ ۰ 
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7 : ص ىك 7 
و سورة الصَافات - الآيات > انتج CN‏ 5 


أي: قال إبراهيمٌ لابنه (سماعیل: اي أرَى في الوم آي دك را 


َو الّه ہپ 


= ومن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ» وعكرمة. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جرير)) (617/4/15)» ((الدر المنٹور)) للسيوطي (۷/ ۰0۱۰۳ ٠‏ 
وقیل: المراذ بالسّعي هنا: المَشْي» أي: فصار يّمشي مع أبيه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن کثیره 
رات علیمین. ار ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۲۷» ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) 
(ص: ۲۲۵). 
ومن قال بهذا القول من السَلف: ادف والشدّي. يُنظر: ((تفسیر يحيى بن سلام)) (۲/ ۸۳۸)ء 
((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۸۰). 
قال السعدي: لمحا ,۳۷۷۷ء0 أدرّك أن یسعی معه» وبلعٌ سنا یکول في 
الغالب أَحَبٌ ما یکو ن لوالّیه قد ذعَبّت مه وأقبث مَنفعتّه) . ((تفسیر السعدي)) (ص:٦۷۰).‏ 
وقيل : المراڈ لوغ السّعي :لوغ لس التي یکلف فيها بأداء العبادات التي فرصت عليه. . وممّن روي 
عنه هذا القولٌ: اب عبّاسء والحسَنٌ» وابنُ رید . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۰۸۱ ۸۲). 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنین)) (5/ ۰19 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية /٥(‏ ۳۵۳ - 
0 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۲۷ ((تفسير الإيجي)) (۳/ ۰4۵0۲ 40۳ ((الاکلیل)) 
للسيوطي (ص: ۲۱۸)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷۰3 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٥۷‏ 
قال ابن جُرَي : (یحتمل أن یکو رأى في المنام الم وهو الفعلٌ» أو مر في المنام لب 
((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۹۵). 
يكن ار تقر ديات اللي هو اف آبو حاتم الرّازي» وابن عطية -ونسَبّه للجمهورت 
وان تيميّة -ونسَبّه لاکثر الُلماءت وابن ی 0+0" والعليمي» والسعدي وابن عاشور» 
الس ور 7۸ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۱۰/ ۰6۳۲۲۳ ((تفسیر ابن عطية)) 
(/ ۲۰)» ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية /٤(‏ ۳۳۲ - ۰6۳۳۵ ((الرد على المنطقیین)) لابن 
تيمية (ص: ۰۵۱۷ ((زاد المعاد)) لابن القيم (۷۱/۱ - ۷)ء ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰)۲۷ 
((تفسير العليمي)) (0/ ۰6۵۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۵ ((تفسير ابن عاشور)) 
۱٥١ /۲۳٣(‏ - ۰۱۵۹ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ۳۱۷ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصافات)) (ص: ۳ ۲- ۵ ۲). = 
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ا 
فَنظر مادا را 4 


= ومن قال من الل بهذا انقول: یع سرت پت 
وأبو الط عامرٌ بن واثلة وسعيدٌ بن جر في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه وَالزّهْريُ في 
رواية عنه» وقتادة في رواية عنه» والشدّ في رواية عنه» والحسَن التصرى وسعید الات 
والشَّ ومجاهث ویوسف بنْ مهْرانَ» وأبو صالح» ومحمَّدٌ بن كعب القْرَظيُ» والرّيعُ بن 
انس» وا کی ا تھی نک راشب 
(۸/ 6۰۱ > ((تفسیر ابن الجوزي)) (۳/ 1۷ ۵). 

وقیل: الذبيح هو (سحاق عليه السَّلام. ومّن رجح ذلك: ابن جریر» والنحاس ونسَبه لأكثر 
العلماء ونسّبّه الواحديٌّ إلى الأكثرين. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۸۰ ۰6۵۹۸ ((ٍعراب 
القرآن)) للنحاس (۳/ ۰.۲۹۱ ((الوسیط)) للواحدي (۵۲۹/۳). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عمر بن الخطاب. وعليٌ بن آبي طالب. والعبّاس بن عبد 
المطلب واین این في رواية عنه» وابنْ مسعود وأبو موسى الأشعريٌ» وأبو هُرَيرَةَ وأنسٌ» 
وسعید بن یر في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه» وَالزّمْريٌ في رواية عنه» وقتادة في رواية 
عنه» والمّدی في رواية عنه» وكعبٌ الأحبار» ووهْبٌ بن مه وروی وید ین عم 
والقاسم بن أبي بر يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۵۷۸/۱۹) /٠۹(‏ 9۸۸ ((تفسير الثعلبي)) 
(۱/۸)ء ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ 1۷ ۵). 

قال او اا الصحابة والتابعین لع تر غنيم اون بان الأب هو 
إسحاق عليه السلام: ووو ایا ا یج وهو [حدی رین عن این 
عبّاسء ولكنَّ لصحي عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيلٌ عليه السّلامُ). ((البداية والنهاية)) 
1 

۶ 9 7+00 إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السّلفٍ وغیرهم» ما أَذوہ -وال أعلّم- 
من کمب الأحبازء أو صحف آهل الكتاب» ولي في ذلك حدیث صحیخ عن المعضوم ی 
رك لاله ظاهر الكتاب العزيزء ولا يهم هذا من القرآنء بل المفهومٌ بل انطو بل ال 
عبد الم علی اله (سماعیل). ((البداية والنهایة)) (۳۱۷/۱). ويتظر» ((تفسیر ابن کیا 
0۳۷۷ 

وممّن توقف فلم يرجح حد القولین: اراج والشوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ ١‏ ۱ء ((تفسير الشوكاني)) (434/4). 
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آي: فما الذي تراه فى شأن هده الڑویا الى انلف بها(۴ 


تنل از 


آي : قال 02 لأبيه إبراھیم ل يا بت ما مرك الله به؟ طاعة له وانقیادا 


أي : ستجدني -إن شاء ال لالع ال تا 
اسب أجري عند اه ولا أجرّعٌ من الب" 


كما قال تعالى : ور كرف الکتب إِْمَعِيلَ له كان صادف الوعك عَدِ 4 [مريم: 6 ]. 


ود اه 


وقال الله سوا ۲ ومیل وريس ودا آلکتل کل ی ألصَّدِرِينَ 
[الأنبياء: .[A‏ 


0 علدا اند 


أي: فلمّا أُسلَمَ إبراهيمٌ وابنّه أمْرَهما إلى الله تعالى» وانْقادًا لخکمه ورّضيًا 


(۱)ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 2087 ((معاني القرآن)) للزجاج /٤(‏ ۰4۳۱۰ ((تفسیر السمعاني)) 
/٤(‏ ۰6۰۷ ((تفسیر النيسابوري)) (۵/ ۰)6۷۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي ٤ /١57(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۰۷۰ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۹۰۲۲۸ ۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۸۳ ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ ۰6۰0۷ ((تفسیر القرطبي)) 
/۱١(‏ ۰۱۱۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۸ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ ٤٦٥)ء‏ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ٦‏ ۷۰). 

(۳) ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰)1۱۵ ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۵۸۳)ء ((البسیط)) 
للواحدي (۱۹/ ۰۸۸ ((تفسیر السمعاني)) »)٤٩۸ /٤(‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۲۸)» ((تفسیر 
الالوسي)) (۱۲/۱۲). 
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56 


بقضائه» واستعدا لف 


أي: ووضع إبراهيم ابته إسماعيل بقوّة على الأرض على جانب جَبْهته -علی 


هيئة ما یراد ذبخه- -؛ لیذبحه پت 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 9۸۳ ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ ۰۱۹ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰6۷۰7 ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۵۲ ۱۵۳). 
وممّن ذهب في المجملة إلى المعنی المذکور: ابن جریر وابنْ القيّم» والسعدي وابن عاشور. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول المذکور من السّلف: ابنُ عبّاسء وعکرمت وقتادت ومجاه 
ادى 57 چ۳" قب ان جریر)) (۱۹/ ۵۸6): ((الدر المنٹور)) للسيوطي 
(۷/ ۱۰). 
وقیل: المراد: فلمًا شهدا وذکرا الله تعالى: إبراهيمٌ على البح» والولدُ على شهادة الموت. 
ومن قال بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۲۸/۷). 
قال ابن عطيّة: (واختلف التّحاةٌ في جواب ۷ فقال الكوفيُونَ: الجواب «نادَيْناة»» والواو 
ا وقالت فرقة: الجوات: الله والواو اند كزيادتها في قوله مت شا 
۹. وقال التصریون: الجواث کا تقدیره: فلمّا أسْلَمَا ألم ود وقال بعض 
اع سر اٹ تن ول انس ۷ ۶ھ" أو نحو هذا 
وا ہپ ا یت ۱ 


کلام لسع و لین 00 
قوله : حیجرت ويح ا [الزمر: ۳ ((تفسير ابن جریر)) .)۵۸٦/۱۹(‏ 
وقیل: الغوت سرک اا فلا اسلا وه للجبین ونادیناہ أن يا راهم قد صدَّقْتَ 
ری كان ما كان مما نطق به الحال» ولا بُحیط به ال صف؛ من استبشارهما واغتباطهماه 
وخمدهما له وشکرهما على ما أنعَمَ م به علیهما او دو لے یی وه بان 
تضاعيفه بتوطين الأنمُس عليه من الّواب والأعواض» ورضوان الله الذي لیس وراه مَطلوبٌ. 
ال الرمتشرى: ظ۷ ((تفسير الرمخشرق)) (00/4): 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰6۵۸۵ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ۰4۸۱ ۰4۸۲ ((مدارج = 
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E‏ ص 
اد 
ره 
روف 6 ام مر و ر وٹ بر و مگ 


تیک آن کے © قد صَدَفتَ اليا 5 کلف ری الین (3) 4. 


آي: وناديناه فلا له: يا إبراهيجٌ» قد حقّقتٌ الرّؤياء فصدّفتَ الأمرٌ فیهاه 
سسا ای 

كما قال تعالى: 2 رهم ی وف [النجم: ۳۷]. 

...لت ری تفع 

أي: نا كما جَرّينا إبراغيم ففر نا عنه كربه» کذلك تجزي كل من كان مُحسّ 


رس لد 7 و 1 
فنتجيه مما هو فيه من الك تت واا 


انس 


= السالکین)) لابن القيم (۳/ ۱۹۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۲)ء ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۵۳/۲۳). 

قال ابن كثير: هقی أي: على الجبين» وله نظائر في .ام ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۵/ ۳۸۳)۔ 

وقال أيضًا: (معنی 29و ین 4 أي: ألقاه على وجهه؛ قیل: آراد أن يَدبَحَه من قفا لعلا 
ES‏ قاله ابنُ باس ومجاهدٌ وسعيدٌ بنج وتات والضّحَاكُ . وقیل: 
بل آضجعه كما تُضْجَعْ م التبا وبقيّ بات جبینه لاصتا بالارض). ((البداية والنهاية)) 
.)۳٦٣(‏ وینظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲۸/۷). 

وقال الواحدي: (والصحیخ آنه آضجعه على أحد فيه لأ الجبينَ غيرٌ الجبهة). ((التفسير 
البسیط)) (۱۹/ ۹۰). وینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۸۵). 

(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷۳ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۸ ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۷/ ۰)۳۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ٢٦٦۲)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰5 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۵۳ ۱۵6 ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
۱۳۹ 

(۲) بنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۰5 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۳۰ ((تفسیر ابن عثیمین- 
سورة الصافات)) (ص: ۱ ۲). 
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۳ رک مدا کو ابا لبین © 


۶ 


0 إن مرن رایع بذج ابنه لَهُوَ الاختبارٌ الشَّدِيدُ والمحنة العظيمة التي 
نی نی IE‏ 


«( وه بزنج عظير © . 

LILI 

3 2 4 2-5 ۹ ۔ 3 5 

انه لما قدم ما هو الاهم من تھی إبراهيم عن الام ومن البشارة بالجزاء؛ 
ا ار 0 01120 + م2 2 سم 33 کت 
ذكرٌ فداءه بما جعله سنة باقية» يَذْكَرٌ بها الذكرّ الجَمیل على مر الأيّام وتعاقب 
ال 07 1 

تیه بزنج عير © . 
۹۳ عظیم*. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۵۸۷)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰6۳۰ ((تفسیر الشوكاني)) 
(/ 615 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
4( 

(۲) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ .)۲٦۷‏ 

(۳) قال ابن كثير: (الصحيځ الذي عليه الأكترونَ أله فدي بکبش). ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳۱). 

(4) فلا ((تفسیر ابن جریر)) سر 3۰۵ ((تفسیر الزمخشري)) (۵۵/6)» ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۰)۳۱/۷ ((تفسیر النیسابوری)) /٥(‏ ۰5۷۳ 
((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور) (۲۳/ -۱۵). 
قیل: معنی «عَطيم #: عظیم الحجم ضخم الجُنّ. ومتّن قال بهذا المعنی: الزمخشري» 
والنسفي والنيسابوري. پنظر: ((تفسیر الز مخشریی)) (4/ ۵ 60» ((تفسیر النسفي)) (۳/ 6۱۳۲ 
((تفسیر النیسابوري)) (۵/ ۷۳). 
وقیل: المعنی: ته عظیم القذره شریف جلیل. ومن قال بهذا المعنی: القرطبيٌ وابنُ عاشور. = 
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عن صَفيّة بنت شیب قالت : حبني امرأةمن بني شیم ولدت عام آهل دارناء 
TT‏ لم دعاك الى سو ال علیه وسلّم؟ قال: ((ّْي 
کنث رایت فَرَني الكبش حین خلت البیت» فتسیث أن آمْرَكَ أن تُحمرم» 
ا ا ہر وت 
-هو ابنُ مین أحدٌ رواة الحديث-: لم رل قَرْنَا الكبش في البّيت حتّی احترّق 
لت فاحترقا©. 


ترا یه في آلاخیین ) 4. 
أي : وأثتيْنا على إبراهيم. اشنا عليه بالذكر الججميل» والّناءالباقي في الذین 


= يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /۱٥(‏ ۰۱۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) .)١977/11(‏ 
وممّن جمّع بین المعنيين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)۲٦۸/۱٦(‏ 
۹۹ ْ لد کان فد لإسماعیلء ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الیل ومن جهة آنه كان ربانًا وس إلى بوم القيامة) . ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲ ۷). 
قال ابن جرير: (لاقَولَ في ذلك أصَحٌ ممّا قال الله جَلَّ ثناؤه» وهو أن یال : فداه اله بیج عَظيم؛ 
وذلك أنَّ الله عم وَضْفَه یاه بالعظم دون تخصيصه؛ فهو كما عَمَّهِ به). 7 ان e‏ 
(۰/۱۹). 
(۱) آي: تخطیهما. والتخمیز: لفط يُقال: حَمّرْإناءك. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)٩۷‏ 
© راز داود (۷۰۳۰) م ا وحم 019۳۷۰ واللتط له 
9 ((المهذب)) (۸۱۱/۲)» وصگم الحدیت الألبانی في ((صحیح سن 
أبي داود)) (۲۰۳۰). 
قال برک (هذا دلیل مُستقل علی ا آيعني: البیَ] (سماعیل علیه التلام؛ فإن فرشا 
توازئوا قري الکبش الذي قدی به إبراھیمٌ لا عن سَلف» وجیلا بعد جيل» إلى آن بَعَث الله 
(سوله صلی ال علیه وسلّم). ((تفسیر ابن کیر)):(۷/ ۳۲). ۱ 
وقال آیضا: (وهذا وحده علی أذ الدع سماعیل؛ لاه کان هو التق ب واسحاق لا 
نعلم أنه قدمها في حال صغره» والله أعلم). ((البداية والنهایة)) (۳5۱/۱). 
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يأتونَ من بَعده 


9 سكم سکم عل رهبم 0 


أي: سلام على |ُراهیم وثّناةٌ حسنّ» فلا یک بسوء''' 


0) 


:3 گدرك ری آلمخرینت © . 
أي: مثل هذا الجزاء الّذين جریا به إبراهيم لاه كان من المُحستینٌ تجزي 
یئ من كات 5( 


أي: إن إبراهيم من عبادنا المُؤْمِنِينَ بالله؛ فوّحٌدوا الله وأخلصوا في عبادته له 
و ده لا شریات لي 


:3 ورب مق بیان اسب 09 ). 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 1۰۵ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰)۵۲۷ ((تفسیر الزمخشري)) 
(6/ ۰4۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱۲ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية /٦(‏ ۳۸۸) 
((جلاء الأفھام)) لابن القيم (ص: 4۵۷ - 40۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۰۲ ۷). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰5۰ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((جلاء الأفھام)) 
لابن القيم (ص: ۰871۱ ۰71۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۰ 
((تفسیر ابن سے ۱ ۳۳۱ رہ 
وقال ابن جرير: (وقوله :لا سكم عل یر يقول تعالی ذکرُہ : مه من الله في الأرض لابراهیم 
أن يذْكَر من بعده إلا بالجمیل من لک ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ .)٥٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۰۹ ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 44۷۷ ((تفسیر القرطبي)) 
۰٩۱ /۱۵(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰)۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) 
۱۳ 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰61۱۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰10 ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰)۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۲ ۷). 
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71 کر ضس 27 3 00 ٦‏ 3 
أي: وبشزنا إبراهیم بولادة ابنه إسحاق» وأنه یکون نبیّا من جملة الصالحینَ'''. 


کما قال تعالی: رهق 2.0 یموب 4 [هود: 1۳2 


عل 
مر ر 


وقال شبحانه: «( ووھنتا له کی ورب اة وگ بعتا سورت 4 
[الأنبياء: ۲ ۷]. 


ؤقال سا 0 0ار موم سوه A‏ ل 
دعفود 


رزب م سور 


0 1۹ 
رگن یه وم سحق ومن دُریّٹھکا 97 سن وظالم آنفسه. تُبہ یٹ 7 . 
مُناسّبة الآية لما تلا 


ما أثنى الله تعالى على ابراهیم عليه السّلامُ بما عالّجَ مما لم يَحصّل لغَیرہ 
۳ 1 ۳ .- م 7 سم 
متله وكان من أعظم جزاء الانسان اک فی دال 


وکرنا مه وق ٍنحق #. 
0202 الله برکته على إبر اه۳ .مجح ا ا a O‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰1۰۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۳۵ ((تفسير السعدی)) 
(ص: ٦۷۰)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ »)١51‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: ۷ ۲). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٦۹ /۱٦(‏ 

(۳) ممّن اختار أنَّ امير یعودُ إلى |براهیم عليه السَّلامُ -أي: بارَكَ ال عليه وعلی ابنه (سحاق-: 
مقاتل بن لمات وابنٰ جرير» والسمرقندي والسمعاني والقرطبي والبيضاوي» والعليمي 
والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰1۱۱ ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۰۸ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۱۵۰ ((تفسیر السمعانيی)) (4/ ۰04۱۰ ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ((تفسیر البیضاوي)) (۵/ ۰۱۰ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۹ ۰)۵۳ 
((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 4717 ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۸). . = 
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5 5 ۲ مر و و کے کے سم ھ ہر عي 2 معو ماج ٔ کے > اہ ہیں 
كما قال تعالی: تو ا يمه يهدوت بامرنا واوحينا إِلنّهم فعل الخيرات 


بيك ر عار وه 


وَلِقَامَ لصو وزیکاء الرکوو ونوا نا علبي 4 [الأنبياء: ۷۳]. 


ہے۔ اس و 2ج سيو رصم ر A‏ بھی 
تة ره فى التبا وله فى الخرة من لمح 46 [العنکبوت: ۲۷]. 


5 و 7 7 موس و مہ داب مج پا م قت و ا ا مک م2 کیک بيس 
وقال سبحانه: وَوَعبَنَا له: إِسحق ویعقوب وجعلنا فى ذريته النْموّة ولب 


سے ا > وو و وو 
وین ذُرَيَتِھعا مرن وظالم لئے ثبیٹ . 


= وقيل: الصّميرٌ يعودٌ إلى !سماعیل عليه السَلام أي: بارَك الله على إسماعیل وأخيه إسحاق. 
وممّن رجح ذلك: البقاعي» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ 
۹ء ۷۰ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۲). 

قال اليقاعي مؤيّدًا هذا الرَأيّ: (9 ورا عي # أي: على الغلام ال 
EES‏ هذا الکلام كله الحدیث عنه ةاكزو فود معدن عاد عليه الهاء 
في :ا تیک هم في با امه ف انیت . وهذا عندي أَوْلى من إعادة المیر على 
ابراهیع عليه السَّلامٌ؛ لاله استوقی مدحه. ثم ریت حمزة الكرمانيٌ صنّع هکذا... وین 
يهِا * آي: اون ولا شك أن هذا ات وأقعَدٌ من أن یکونٌ الضُمیژ لاب والابن؛ 
ات قرا الأوین في الاخبار عن ذُرَيّتهما وی من قران الابن مع أبيه في ذلك» فيكونٌ الاب 
حيتئذ من جملة المُخبر عنه ری لأب). ((نظم الدرر)) (17/ ۰۲۹۹ ۲۷۰). ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (۱۵/ ۱۱۳). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۸ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۳۱ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ 6۱۱۲ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۰6۳۰۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: )۷۰٦‏ 
ھی سے رو ا 
قال القرطبي: (طلا رركا علد وَل ینعی 4 أيْ: [تبننا] علیھما التعمة. وقیل: كََّرْنا وَلدَھماء آي: 
بارَكنا على ابراهیم وعلی أولاده» وعلی إسحاق حينَ آخرج آنيياءَ بني إسرائيل من صلبه). 
((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱۲). 
وقیل: المراٌ: أقضنا عليهما برّكات الدّين والذنيا. يُنظر: ((تفسیر الرسعني)) (1/ 4۱5). 
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ما در الله تعالی ما أَعْطَى |براهیم وإسحاق علیهما السّلامٌ؛ تقل الکلام إلى 
ذرینهما فقال: 

وین رما سن حسِن وظالم لیے ميرك 4 

أي: ومن ذُرَيهِما محل في طاعة الأحمن» ومنهم ظالمٌ له ظلمًا ينا 
بالكفران والعصيان'". 

كما قال تعالی: #۶ جاک | 
الطللميتَ #6 [البقرة: 4 ؟١].‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

۱- في قوله تعالى: وال ی اهب لک ری سَيَبدِين کہ أنه ينبغي -بل يجبٌ- 
0 ای Nu‏ 
سید ہین . 


۲- في قوله تعالى: لوَقَالَ ات کاب کل وق مین تن الإنسان إلى رب 
٦۷‏ 7 لاله على تن ا والافتقار إلى ارب 
لقوله: رل رق 46» فأضاف الربو بي إلى تسه من باب اف وان إلى الله 


ےک کر سے 


۳- قول الله تعالی: ال ن داهب إل رق سَیَدین 4 دلت هذه الآية على أنَّ 


(۱) ينظو ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۲). 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۰۸ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۱ ۰60۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(6/ 417 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱5۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۲۳). 

)٤(‏ پنظر : ((المصدر السایق)). 
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< ص کک 1 رح 
568 حكحكككئ 


وضع الذي تفه الأعداء تچب مُهاجرته؛ وذلك لان رایع صلواث اله 
عليه وتلافه -مع أنَ اله شبحاته حَصّه باعظم أنواع التصرة- لما أك متهم 
بالعداوة الشديدة هاجَرٌ من تلك الڈیار؛ فان يَجبَ ذلك على العَّير كان آونی 

6- في قوله تعالی: َه بعر ليم # استحبابٌ بشارة من ولد له 
ولد وتهنئته» فلمًا كانت البشارة تشر العبد وتفرخه استّحبٌ للمسلم أن يُبِادرَ 
إلى مسرّة أخيه» واعلامه ہما فد( ۱ 

-٥‏ قال الله تعالی: 3 اما بلع مع سَعی الب ِف آری فى الما آي أذكك 
ما5 ر ) في قوله عر وجل: ال ی ه أنه ينبغي لین أراد أن 
یدیا وھا ا 
yy‏ 


م 0 


تهمة أنه لاه 

-٦‏ في قوله تعالی: ظا افعل ار جواز حك المفضول للفاضلِ على 
فعل الأوامرہ وتفرع على هذه الفائدة ته لا ينبغي للإنسان أن حفر َس في 
الأمر بالخَيره یقول: هذا یلم هذا أعلَمُ مي هذا ابر من فلن آمره 
بشيء! بل نقول: مر بالخیر سوا کنت أصكَرٌ سنا أو شَأَنّا من المآموره أو مه 
ان 

أن الصّبرَ يكون على امتثال الأوامرء وعلی المصائب؛ فان وله لو ۵ 

TT‏ : الصَّابِرِينَ على تنفيذ هذا الأمرء وعلی ما یقتضیه یقتّضیه من 


ےھ 


۳ 


(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳6). 

(۲) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القیم (ص: ۰۲۷ ۲۸). 
ڈااظ لق ابن مین د سؤر الضا اتی :۱۲۳۵۰ 

.)۲۳۷ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )٤( 
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س ص بح 7 
(رسورةٌ الصافات - الآيات > )5< Oa‏ 


وج 


الآلام؛ أنه بخ 


ع 


۸ أله ينغي للإنسان أن بعل كل أمر مُستقبلٍ على ممشيئة فرع وجل؛ 
لقوله: سَتَحدن إن کا ین ألصَيرينَ 4 فإن هذ ام متا وان ا 


رد سے 


وتعالی قَصّه علينا لنَعتبرَ به» كما قال تعالی: ۵ لد کات في قصَصیم عِبرَهُ لاو 


م2 کک ہے 


الأب 4 [يوسف: 1۱۱۱ ود هذا أيضًا شرغتاه فان الله قال لت محمد 
ال عليه رو 3 ولا ایکا ی َال ولك عدا # الا أن ياء 
الہ 4 [الكهف: ۰۲۳ .]٢٢‏ فلا كان من أخلاق الكمّلٍ عَدَمُ القطع في 
المُستقبلات؛ لما يَعلَمونَ من قدرة الله تعالى على تقض العزاة ئم بالحيلولة بين 


TE 


المرء وقلبه؛ قال : لن کا أده 2044 . 
سرس 


4- انه ينبغي للإنسان أن حول بينَ تسه وبين كل شيء قد يَعوقه عن تنفيذ 
مر او لقوله: له حنّى لا یری وهه حين یه إن هذا يهو 
عليهما الأمر» ون عليهما التتفيذ ریما ی على هذه الفائدة ال بد 
الذرائع ومنْجھاء أي رای تولف دنق اماب ریب 
أن يقح فیما نی الله عنه*). 

۰- في قوله تعالی: إت کا رب انیت بیان حکمة الله عر وجل 
فيما یره على عبده المؤمن من مکروه؛ فلا يقل الانسان: لماذا ابتلاني الله 
تعالی بهذا دون غيري؟! بل یقول: له في ذلك سك عظیمت وا عر وجل يتل 
المومنّ بالمصائب؛ فاذا صر تال بذلك درجة الصَابرین» واذا ات الات 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۳۸). 

(۷) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۳۷): 


(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ۲۵). ویْنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۲۱۸). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۰۲۳۰ ۲۳۸). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يي ص کک ص 
ہو وت ےھ 


بهذا الصَّبر نال بذلك ثوابَ الصَابرینَ» والصّبرُ مرتبة عالية ی فيها العامل 
ره بلا حساب ولا یمک م2 صَبْرٌ بلا مُصبور عليه! بل لا بد من ابتلاء وامتحان 
يلم به قدْرُ صَبْر الانسان حتّی يُتَابَ على قَذْرِ ما حَصّل منه م من الصَّبر”". 
EEN‏ وین روما ین یی و یگ فيه تنبية 
على آنه لیم من كثرة فضائل الأب فضيلة الاين“ 
۲- قول الله تعالی: وین كُرَيتهِمَا مه وله لطر ته یرگ که فيه دليل 
علی أن ال قد بل الفاجز» ول له من ذلك یت ولا تیه تیه 


علی أن سا الأعقاب لا عضا علی الاباء٩.‏ 


ےھ 
۳- قول الله تعالی: ومن درب تھما سن وظالم لنفیے۔ یٹ 46 فيه تنبية 
تغل آن لت و : تایه ری وو کا 
رما على العرق والعنضر؛ فقد یلد البرّ الفاج والفاجر ابر وهذا مما هدم 
مر الطبائع والعناصر“ 
07 ۱ وه وو 3 
٤‏ - قول الله تعالى: دومن دُرَيَّتَهِمَا خرن وال لشم بوك 6 فيه تنبية 
٤‏ ۰ھ 
۔ 2 و 7 ¢ 2 ای 2 7 
وجد من أصله أو فرعه”", وأن مناط الفضل في الانسان هو خصال الذات. وما 
(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 5 ۲۵). 
(۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)301١/757(‏ 
(۳) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ۱۲۰). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٦٦٢‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/٦۱)ء‏ ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۳۸۸). 


.)09/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )٦( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )۷( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


کک > 
ہے سور و الصّافات - الآيات 
4 


AONE 
ہاعتعن‎ RRC A 06 
الاتسام بقضائل الخلال().‎ 


)۱۱۳-۹۹( 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى: وق اب لوق میم يقل : «إلى الله»؛ ان 
المقام يختص بالرّبوبيّة آکٹر؛ ال ية مُقتضاها التَّدبِيرٌ وهو الان يُحتاجٌ 
اپ مدر یره إلى ما فيه مصلحته» فقال: داهب ٍل رق 4» وهي من الربوّة 
الَخَاضة گ0٥‏ 


ہے سض ہے 


۲ قال الله تعالی: لإئ اجک سين هذ «الآيةٌ اصل في الهجرة 
والعزلة 00 من فعل ذلك إبراهيم عليه السّلام. 

۳- الصَّلاحُ فصّل الصّفات؛ بدلیل أنَّ الیل عليه السَّلامُ طلب الصّلاعَ 
لتفسه» فقال: کر خستعتارآلمتن اص > [الشمراه: ۸۳ رط 
للوَلد فقال: و توب( لی من اك ام سر 
دَرّجته في ی انا فقال : وى برخم فی یبال الک 4۴[النمل: 
۳-۶۳ أذ الصَّلاحَ آشرّف مَقامات اه 


4 - ول له تعالی : 3# رب هب یمن ألم یت یت لان 
E‏ قر ڪين للآباء» ومن 


صلاحهم برهم بوالدیھ م 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 177). 

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۲۲). 
(۳) ینظر: ((تفسير القرطبي)) /۱٥(‏ ۹۷). 

.)۳۵ /۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱4۸). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


۲۱ 7 أي ص 
ال خا ادتفسیر المحور للقرآن الکریی>) | 


ر ھب ای جنک با 1 7 6 
- قول الله تعالی: 29 سک لما كان هذا الصف رُبّما أفهَمَ الطيش» 
فاص ییا آقی صفاءه تپ فقال: #علير 709". 
-٦‏ في قوله تعالی: تهب ليم دليل أن اسماعیل هو الذبیخ؛ 


من و جهین: 


م7 


ا سره بالذيیح ودک فص 1لا فلا استوفی ذلك قال: 2۵ وت 
نال وار كاده پاستخاق: ۳ی 

والثاني: أنه دكَرَ في الع نه لام حلي ول دک البشارة باسحاق ذکر 
البشارة بغلام قبي قن هذا الموضع. ۷۶ بد له من کرت 
وهذا مما يقوٴي اقتران الوّصفین. والحلم اسك لک الدع ركان ال 
واسماعیل وُصف بالصّبر في وله تعالى: ۷ ولکییل وَإدْريس وا لفل 
ل ين الط دبرین 46 [الانبیاء: ۵ وایضا فائه قال ا يتات أفْعَلّمَا 
NNR E E‏ 
ووَصَف الله تعالى إسماعيل أيضًا بصذق الوّعد في قوله تعالی: 2 ان صَاوقَ 
اعد [مریم: 5 ۵ ]+ لأنّه وَعَدَ آباه من نفسه الصَّبِرَ على ال وف به. 

۷- في قوله تعالی: 53 ال یب آریٰ ف الما أ دك 6 إلى قوله: 
2 هبنج عَظير € ان البادة هي ما لب ون كانت في غير هذا الموضع 
معصية؛ فان قَيْلَ الابن من أكبر الكبائر» فإذا أَمَرَ له به صار طاعة ال 
(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٦٢ /۱٦(‏ 


(۲) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (5/ ۳۳۲). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ ۳۳۳). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


کک 7 .- کک 5 
سور و الصّافات - الآيات ONE‏ 


الطاعات؛ لا تفیله من اشن ما يكونٌ على الَفْس» فاذا فده الانسان -مع قوة 
الاعي لمَنعه- كان ذلك أَكْمَل وأفضل. لاا رت 
ران رز الله الملائكة آن | لادم ا ال ود لادم طاعة. فالحاصل أنَّ 


)۱۱۳-۹۹( 


20 


العبادة ما رال به ون كان جنشها قد یکون مَعصیةً في موضع آحَرَ 

۸- - في قوله تعالی: ظا کالب یآ فى لا ایك 4 أن الله عر 
وجل قد يبتلي عبده المؤمنّ ببلوى عَظیمة شديدة على التفوس» وذلك ہما 
ری الله یه إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من بح ولده ونحن نعلم أن الله لو 
در على ولدك أنْ يموت لکانت هذه مُصيبة عظيمة» لکن إذا أمَرَك الله سبحانه 
وتعالی أن تَذبَحه آنت بتفسك صار هذا أعظعَ وش وصار الصَّبِرُ على هذا 
الأمر آشد وآفضل من الصّبر على مَوته بقَدَرٍ من الله عز وجل". 

۹ - قال الله تعالى: قا ال عل إن ار ف العاف أن ديك 4 والمقصوڈ 
سز وک رر سا بات علو ترتته في طاعة 
َب فان الود زي على تس الوالدء لالح الذي هو آمل الوالد في 


مت لد أشد ف علی تقبيه لا مال وقد عل السال لاہ ره تشله 


ین 


س 
0 


ہے رض ی رت 
دم تسه ويَخيب أله یزول أنشه رتیپ اعدا انوس إليه. 
وذلك أعظمٌ الابتلاء! فقابل ام و بالامتثال» وحصلت حكمة الله 
من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: 38 ٍک هدا کو الوا این 4 [الصافات: 
OS‏ سلاو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۵۰). 

(۲) پُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣‏ ۲۳). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يد ص کک : رح 
جو EES‏ 


كان مراد الب سبحانه ابتلاء إبراهيم؛ e‏ محّة الولد 


ولا يَِقَى في قلبه التفاثٌ إلى غير الله؛ فإلّه كان يحب الول محبَة دن 


ر وه 


تسا انز خر ےت 


7 تہ او EE‏ 


1 و2 - وم ۶ 

بت یٹ یب ِف آری فى الما أن اَذمضْكَ * آورد هذا 
5 و 7 7 
التكليف في اللوم لا في اليَقَظة» وبيان الحكمة في ذلك من وُجوہ: 

3 2 2 707 7 2-7 2 

الوّجه الأوّل: أن هذا التكليف كان في نهاية المَشقة على الذابح والمذبوح؛ 
فور أوّلا في الوم حتّی يصيرٌ ذلك كالمُنبّهِ لوُرود هذا التُكليف الشَاق» ثم تاد 
RS‏ 3 ار م 2 ".تب مت سو کے 7 2 
حال النوم بأحوال الیقظة؛ فحيتئذ لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئًا 


5 
0 


الوّجِهُ الثّاني: أنَّ الله تعالی جعل رُؤيا الأنبياء علیهم السّلامُ حقاء قال الله 
تعالی في ی صلی ال علیه وسلم يدك اه زر له الرءیا بالحی 
نخان امد ألَحَرَامَ 4 [الفتح: ۷ وقال عن يوسفت عليه السَّلام: إن 
رأث عم رشن اَل سیت 4 [يوصف: 4 وقال في 

حت إبراهيم عليه السَّلام: 9 أ ری ف الْمَتاو أن آدصک حك 4 [الصافات: »]٠١7‏ 
والمقصوةٌ من ذلك تقو الدَّلالة على كونهم صادقین؛ لا الحال إا حال يَقَط 
وإِمًا تال 1 فاذا تظاهرت الحالتان علی الصدق كان ذلك هو النهاية في بیان 
کونهم مُحقَينَ صادقينَ في کل الأحوال!؟". 

الج الثَّالتُ: إتما كان في المنام في هذا الأمر الحطر جدًا؛ ملع وق الأنبياء 
(۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۰۱۳/۱۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (77/ 59 *). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ات 
علیهم السلا بما يأتيهم عن الله في کل حال(. 

۱- في قول الله تعالی: کل بین أنه فی متام أن أَدبخكَ # إلى 
۰ قوله تعالى :مه نع میم استدل بهذه الآية والقصّة جما جماعة من غُلماء 
الأصول على صكة لسغ قبل اکن من الفعل» ء خلافا لطائفة م من المُعتزلة 
709 و9 مھ" 
وصَرّفه إلى الفداء وإلّما کان المقصودٌ من شرعه أوَلا إثابة الخلیل على الصّبرِ 
على ذُبح ولیه» وعزمه على ذلك”". ۱ 

۲- قول الله تعالی: کال مم إن آریٰ ف آلمکام أن دبع نانظرمانا 
نا مكنا ني کسانم سس 

الوجه :نیع اه على هذه الواقعة؛ لِيَظهّرَ له صَبرّہ في طاعة اللہ 
تک ون فيه ره عين لابراهیم؛ حیث يراه قد بلع في الجلم إلى هذا ال الْعَظيمٍ؛ 
وفي الصّبر على أَشّدٌ المکاره إلى هذه الدّرّجة العالية» ويَحصّلَ للابن الثوابُ 
ای ال حرةه والتاءُ لسن في النی۳. 

0 إن جَِعٌ» وطن تفه على مُلاقاة هذا البَلاء» تسكن 


تسه لما لا بد منه؛ | ماج البلاء قبل الشعور به أصعَبٌ على لس" 


(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲٦٢ /۱٦(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۰). 
وینظر أيضًا: ((أصول السَّرّخْسي)) (۲/ 1۳- 15 ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري 
(/ 2175-159. ((البحر المحیط)) للزركشي ۲۲٦٢ /٥(‏ - ۲۲۸). 
وینظر في الاعتراض على هذه الفائدة: ((تفسير الزمخشري)) (6/ ۰۵۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)16١ /58(‏ 


(۳) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۵۰/۲). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)۱۱٦/۹(‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


2 2107 

الوجه الثَّالث: لیکتسب المَثوبةً بالانقياد لأمر الله قبل نزوله. 

الوّجِهُ الرابع : کون سه في المُشاوّرة©. ۱ 

۳- في قوله تعالی: وإ ری فآ یراق یک کا مادا رك ) آنه 
يجوز امتحانٌ الشّخص بما لا ید رأيّه فيه فیه ولكنْ للاستعلام؛ فان إبراهيمَ 
عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ لا رین یر إلى ابنه؛ إن قال: لا تنبخيء ترك العا 
بل یریڈ أن یعرف مدى قبوله واستعداده؛ فيكو في هذا تورية والتوريةٌ لاشَّكَ 
نها جائرة للاستعلام والاستخبار”". 

4 قول اله تعالى: وکا کال کی إن ار ی ف الما أ آذبخک * فيه أن رؤْيا 
الأنبياء وحن فإنّها معصومة من الشّیطان» وهذا باتفاق الم ولهذا أقدّم 
الخليل على ذبٔح ابن إسماعيل عليهما السّلامُ الوا وما ژویا غيرهم فتُعرَض 
على الوحي الصّريح: فان واه وإلّالم يعمل بها 

۰ في و فى الما م إن آذعک فَأَظرَمَادًا رى 4 أن 
ابر قد یکون بمعنى الأمر؛ لت هذه اليا بل کر حت لم يقل له في 
الرقیا: اذبَحْ ولدّك بل رأى تَفْسَه يَذَبَحُ الود -علی آحد المعنیین في تأویل 
ککاڑھ اع یلیم لاوز فمھ ات 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 4 ۵). 


(۲) ينظر: قح رو ہے (من: ۱۲۹۸۲ 
قال ابن جریر: (لم یک ذلك منه مُشاورة لابنه في طاعة اش وله کان منه یلم ما عند ابنه 
من العزم: : هل هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه يسر بذلك» أمْ لا؟ وهو في 
الأحوال كُلّها ماض لامر اللم) . ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۵۸۲ ۵۸۳). 
0 می اده کس سور الغنافالت) ان ۲۷۳۲ 
)٤(‏ يُنظر: ((صحیح البخاري)) عقب حديث (۱۳۸)ء ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲۱۸). 
)٥(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القیم (۱/ ۷۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


الجوابٔ: نعم یحتاج إلى قرينة؛ أن الأصلّ في الخر آله لا یل على اسب 
ولكنْ إذا وُجِدَتْ قرينة تقتضي ذلك كان أمرًا. 

-٦‏ قول الله تعالى: قال بم إن آریٰ في آلمتام أن دبک نانظرمانا 
ری قال يتات ت لک لا كان خطابٌ الأب فى 4% e‏ 
هو: : يتأت کی على سبيل التعظيم والتوقير". 

۷- في قوله تعالی: كنا له ره تیه تضيلة رح وإسماعيل 
عليهما الصّلاةٌ والسّلام؛ سيك سا لام الله في هذا الأمر الکظیم الذي لا 
دم عليه إلا أمثالهماء ولا سك أنَّ هذا من مناقبهما". 


۸- أن الشارع قد يمر بَّيءِ يمح امد هل یط أم َعصیہہ ولا يكو 
المرادٌ فعل المأمور به كما ۶ ايراهيم بذیج ابنه» لما سما ول لبن * 
خضل فصو فقداءبالح؛ وكذلك حذيث الح E‏ ای 
بَعَتٌ الله الیهم من سألهم الاو قلا آجاب الاعمی قال اماک ((أمسك 
مالك؛ فاتما ابتلیتی فقد رَضي الله عنك» وسخط على صاحبَيّك))”)؛ فالحكمة 


٣‏ دمم با 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۳۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۱۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۳۸). 

(6) آخرجه البخاري (۳4) واللفظ له ومسلم (۲۹6) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۵) پنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (4۳1/۸). 
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نا لك می الْمُحَسِيِينَ 44 إلى آخره(. 
۰- الانسانْ إذا قَصَدَ ال وسعی إليه تب له وله تعالی E‏ و 


آن هي ٭ تد صَدَّفْتَ ری ی 7 اس وی 


۱- قول اله تعالى: ق سَفت تا فيه سوال: كيف قال: ق صَدَفتَ 
ی € مع أن تصدیقها إنما يكونٌ بالذّبحء ولم يُوجَدْ؟ 

الجواب عن ذلك من أوجه: 

الأول أن تاه فا دی ما في غاية وسعك 0507 لدب من إلقاء 
وَلَدِكء وإمرار المُدْية على له ولكنّ الله مها آن تقطع. 


الثاني: أن الذي رآه في اللوم معالجة الذبح فقطء لا إراقة الدُم؛ وقد فعل ذلك 


2 


في اليقَظة؛ فکان مُصدَّقَا للرژیا". 

الثّالث: آن رایع عليه الام م صّق ارو إلى أن تاه ال عن إكمال مثالها؛ 
فطل علی تصدیقه أكترها آنه صدّقها9). 

- - في قوله تعالی: 3 أن هی * َد صَلَتَ 
تم و اھ سا اعتقاد الصَّدّق وال کات وانقیاده؛ فابراهیم 


ت انریا 4 أن التصدیق |نما 


كان مدا دق تا من رفا ات رونا الا تاه روما حمل 


ر و اک 2 
مصدقا لها بعد أن فعل ما آمر به“ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ٩‏ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰4۸۲ 4۸۳). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵6/۲۳). 

.)۵۰ ينظر: ((الصلاة وأحكام تارکها)) لابن القيم (ص:‎ )٥( 
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ار 


ار 


کن لئ 


7 عه 9 6 3 

۳- في قوله تعالى: إا گا يج الْمْحْسِدِينَ # أن كل مُحسن فان الله 
تعالى یَجعل له من کل هم قرب ویک له آجر العبادة ون لمیفعلهاه إذا سَعَى 
فى آسبابها؟. 
العّل؛ فكما اح في عبادة لو أحش ال وقد قال جلف سودة 
(الرحمن): ور مَل جَرآ اسن ِا ہر د 5ه يعن :ما 
ار الإحسان إلا لاحسانه نت ہم ات سروب 
إليك ثانيًا بالجزاء عليه" . 

3 ا مب ویو ہبہ 
فقط ین E‏ بين ع الامتثال والابتلاء؟ ل يك فى هذه الآية الكريمة أذ 1 
حكمة تکلیفه لابراهیم بذبحه ولدہ ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ لأنّه لم يُردْ 
ذبْحَه کونا ودره وإنما حكمة تكليفه بذلك مَجَرد الابتلاء والاختبار: هل 
ع و دلق ار 5 اكبا ےت 8 اک هدا مو 
کیا لمن * وی دنچ عظیم 46؛ فتَبيّنَ بهذا أن الع أن که کلمت 
ی ن الامتئال والایتلاء۳. 

. 7 سے 7 رج 3 2 

۲ - في قوله تعالى: 38 وک بنج عَظیمِ # بیان أن رَفْمَ الذبح عن الابن 
جعل له مُقابلٌ لتكميل التنفيذ والامتثال؛ وذلك بان أمرٌ إبراهيمٌ عليه الصّلاة 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)۲٥٢‏ 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۵۳). 
(۳) ينظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي .)۳۱۸/٦(‏ 
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والسّلام بأن یلبم فداءٌ عن ابنه» ویکون هذا لبم -آي: المذبوخ- عَظیمّا؛ 
فلهذا قال: ۶ ویک بنج عظیم 46» يعني: أمَرْناه آن يَدْبَحَ بحا عظیما؛ فداءً له۱). 
۷- قول الله تعالى: 2۵ و بنج عم عَظِيمٍ ۱46 ہے تل 
على أنَّ من ربج وده رمه ذَبْحُ شاةء وأنكرَ یرهم هذا الاستدلال ورآوا أن أن 
ذْرَ بح الود عصية؛ فلا یکول فيه فد بخلاف بح إبراهيم لوّلده؛ اه كان 
مُمتنلا لأمر الله تعالی فیه ثم فداه الله تعالى بالذّبح مشاہ 207 0 
فول الله تعالى: 38 ویک يديج عظيم © ف و ا في الأحاديث 
والآثار بکبش؛ فاستدّل به المالكيٌّ على أل العم في ال لضحيّة أفضل م من الإبل”". 
SS‏ 
دي بکنشین آملکین ۱٩‏ آفرنین ن ذبحهما بیّدہ رک کت ووضع 
رجله على صفاحهما©))". 
4 - لطيفةٌ: مَنْصِبٌ الخُلّة مَنصبٌ لا یل المزاحمة بغير المحبوب ولا 


ا 


خذ الولد شعبة من شعاب القلب؛ مر الله تعالى إبراهي عليه السلا بذبحه 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۵۵). 

(۲) يُنظر: ((آحکام القرآن)) لابن الفَرّس (۳/ 404). 

(۳) بُنظر: ((الاکلیل)) للسيوطي (ص: ۲۱۸). وینظر آیضا: ((شرح مختصر خلیل)) للخرشي 
(۳۸/۳): 

(6) الأملّح: هو الذي فيه بیاض وسوا والییاض کل وقيل غير ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (۱۷۰/۱۱) و (۱۲۰/۱۳). 

.)۱۲۰/۱۳( آقرتین: أي: لکل واحد منهما نان حسنان. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )٥( 

(1) صفاحهما: آي: صفح الق وهي جاه. بطر ((شرح النووي علی مسلم)) (۱۲۱/۱۳). 

(۷) رواه البخاري (٥٥٥۵۱)ء‏ ومسلم .)١955(‏ 
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فلمًا سل للامتتال خرّجَتْ تلك المُزاحَمة وخلصت المحّة لأهلهاء فجاءثه 
لبشری ‏ وی نج تظیم پچ لیس الماد نیب ولکن لیلدب 
لیس الب من أمر الیل بیج الود إنما لعَحَبُ من مباشرة اذبح بتر 
ولولا الاستغراقٌ في حب الآمر لا هان مثل هذا المأمور؛ فلذلك جُعلَتْ آٹاڑھا 

اب لعلوب لها عم من حنين لور إلى أوكارها". 

۰- قال تعالی: ول کل بز ألمب فَھمَ من ذکر المُحسِنينَ أن الجزاء 
إحسانٌ بمثل الاحسان» فصار المعنی: لت کذلك الاحسان العظیم الذي حسَتّه 
نجزي المحسنينَ» فهذا وعد بِمَراتبَ تَظيمة من الفضل الرَبَانيّ» وتضمّن وَعْدَ 
OLEAN e‏ کان تسا ا عطي 
لیب 1 

۱- في قوله تعالى: إل ین عاد مرت ال على إبراهيم عليه 
الصَّلاة والسّلامُ بهذين الوَصِفَينِء وهما : العُبوديّة والإيمانٌ» ويتفرّعٌ على ذلك: 
1> یی 00" فکلما 
كان الإنسا نف عبت وبه + كان انا عليه أكثرَ وأعظم» ولا حر ہما تُلاقیہ 
في الذنيا من مُجابَھاتِ؛ فان هذا قد برد ولكن یکو امتحانًا وابتلاء واختباراء 
یکون ال ولو بعد توت الإنسان؛ فكم من من هذه ال أوذوا في 
حياتهم؟! ولكن بعد مماتهم صار جزء هذه الأو أن اله تمالی رع لهم الک 
8٤‏ ۹ ا ل كمي 


ود 


۲ - في قوله تعالی: ین عاونا الم ومنت 4 فضیلة العُبوديّة لله عر وجل 


(۱) يُنظر: ((المدهش)) لابن الجوزي (ص: ۸٦‏ ۰۸۷ ((بدائع الفواند)) لابن القیم (۳/ ۲۲۳). 
(۲) ينظ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۵۵/۲۳). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۵۸). 
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کک 


میحر - 0 
ROE‏ سوه 


والایمان STE‏ المراد بقوله: 8 من عباتا مومت 46 الثناء 
عله . 
هو 57 سر ندچ سم کے سم کی TE‏ ص ۶ ر 
۳- قال الله تعالى: 0 سره باسح یامن لح 1 البشارة ورّدت 


rs‏ 2 کی .4 7 ETE‏ ل رس 2د وٹ 8 کس کے و 
مرتین: مرّة في قوله: ار تی سیہدین # رب هب لى من الصَّلِحِينَ ٭ فبشرکه 


بل ليم * فلا بل مَعَهُ سى دا اک( 


الآيةٌ قاطعة في أنَّ الیش به هو الذَّبِيحُ؛ ؛ ومر في قوله: 2۶ وانرآنه قایعة فص حکت 
ہی [هود: ۷۱] الآية. قد صَرَّح فيه أن 
انث اشعافق ولم يكن من زان ابراهيٌ بل قالت او ئن جا 
اه وکان ذلك في الام لا جاءت الملائكة إليه؛ ببب قوم لوط» وهو 
في أواخحر أره» وأا ابشارةٌ الأولى لما انل من العراق إلى الام حينَ كان 
سنه لا يُسْتَغْربُ فيه الوَلَدُه ولذلك سأله فعَلمنا بذلك أنّهما بشارتان في وَقتّين 
بقُلامین: أحَدُھما بغير مُؤالء وهو إسحاق» صَريحًا. ول قبل ذلك بشوال» 
وهو يره فقطفنا باه إسماعیلء وهو یی 

2۳ - قول الله تعالى: ط وريه بإ سَحَق يِن لصحي # في ذکر الصلاح 
بعد البو تعظيمٌ لشأنه» وإيماءٌ بأنّه الغاية لها؛ لتَضمُنھا معتّی الکمال والتکمیل ^ 

۵- ذکر ال تعالى لنا في القرآن رکه على إسحاق» في مثل قوله تعالی: 
:ل ورا يد وَعَكَ إِسْحَقَ یه مها لنا على ما حصّل في أولاده من وة مُوسى 
عليه السَلامْ وغیره» وما وه منّ الکتاب والعلی مُستّدعيًا من عباده الایمان 
(۱) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۵۸). 


(۲) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزیل)) للسيوطي (ص: ۲۱۸). 
(۳) ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳۸۸/۳). 
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کک > 
> سور و الصّافات - الآيات 
4 


)۱۱۳-۹۹( 


بالك والتصدیق به وألا هلوا معرفةمحقوق هذا لت المبارك وآهل الب 
منهمء ولا يقو القائل: هؤلاء آنیاء بني إسرائيلَ لا علق نا بهم! بل حب 
علينا احترامهم وتوقيرهم وان بهم» ومحبتهم وموالاتهم والشناءُ عليهم 
ہے می کی وی 

9 قول اه تعالی : وین دُرَيَتَهِمَا ین وَظَاِلِم لو تبث 44 فيه وعید 
لیهود ومّن کان من در كهما لم تومل بسكو مز الأعليه وسل 

اک و و یه رو کا خسن وظالم لیے ثییوٹ # في هذه 
7 2 ۱ وب 7 
التكملة إبطال غرور المشرکین باهم من در إبراهيمَ عليه السّلام. 

ماه 1 3 
رج وت ميق ولا تفس نيرك > لعل هذا 
من باب دفع الإيهام؛ فا لا قال تعالى ۳۹ یه یی اقتضی دلت 
ابركة في همه ون من تمام البركة: 87ت افا 
الله تعالی ان منهم مخ وظالیا٩.‏ 
7 شا ظا 6 

۹- قول الله تعالى: ومن دُرَيَتِهعا مین وظالم لے ثبيیك 44 دخل تحت 
قوله: لسن 6 الأنبياءٌ والمؤمنودء وتحت قوله: (ظَالمٌ) الكافرٌ والفاسق. وال 
ع 

بلاغ الآبات: 

و م2 

١‏ - قوله تعالی: وال داهب ال رق میدن 
(۱) ینظر: ((جلاء الافهام)) لابن القیم (ص: ۳۰۹). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۲۰). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲). 


.)۷۰٦ يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:‎ )٤( 
.)۳۵۱ /۲( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٥( 
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ص کک : رح 
568 چس سس ےھ 


- آجری إبراهيمٌ عليه السّلامُ کلامه وب القول بان یه سيهُديه؛ جریا على 
پا ےر سج زی 


بذلك تو کله ۳۷۶+" مره إلى الله؛ لاله راد إعلام قومه 2 وائق بريه 


ونه لا ترد له في مُفارقتهم. رما کان مَخناة: إني داهب إلى حیث ام 27 
ربّي» وهي المُهاجرة للشام أو إلى طاعة ربي ورضاه. وقوله. : سید 
اھت © رھ ون ی ول ا وی مه 
TT‏ ات 
يهَدِيقٍ سو الیل لمم ۲ فلذلك ذکر بصيفة ال ۱ 


تر لمات عط اراس ول لصو 


۳ 


س 


بل 0 الرّجاءَ والطمع. 
و سان : پل سره ام ليم 4 
يي که € للتعقيب» فان کان لله بشرَإبراهيم بأنه بو له وله 
أو یوج له َل عقب دُعائه -كما هو الظاهرٌ-؛ فالعقیبٍ على ظاهره ون 
كان الله بشرّهبغلام بعد ذلك حينَ حملث منه ہاج جاریثهبغد خُروجہ 
مد طويلة؛ فالتّعقِيبُ نسب أي ےب خلك ول بش بعلم 
فصار الْتْعقِیْبٌ آیاه -أي: عائذا وراجعًا- إلى المَبادّرة» كما بقال: 0 
فول 

(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۵۳ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۰0۱6 ((تفسیر آبي السعود)) 
0 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)58١‏ 


(۲) پنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰/ ۰۳4 ۳۵). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٤۹‏ . 
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BOE 
في قوله: 3 ق ره فا و2 2 قصّر (؟ فقد انطوّتْ هذه البشارة‎ - 
الخُلم (أي: او‎ Es المُوجَرَةٌ على ثلاث: د ود دک‎ 
لیکو حليماه و حلم أل على ذلك من حلمه حینَ عَرَض عليه أبوه‎ 
لح فلم يَصطَرِبٌ» ولمیتخال, ولم يَتَرِض على تشيتة أبيهء بل قال:‎ 


سوي إن اه من الصَيرينَ e‏ بعك لذلك ولم یک دور له 
فى ينه أن له سیفدیه» وش 4 ی ا20 ا 


سا العْلام الذي بسر به إبراهيمٌ هنا هو إسماعيل ابن اکر وهذا غيرٌ 
الغلام اّذي بره به الملائكة لین ایلوا إلى قوم لوط في قوله تعالى: 


کے مم 


$ تالا لا کا کیل بر بكي عير 6 [الحجر: 0۳) وقولہ: نلیا لات 


= والقاعدة: أن الفاء للتعقيب» وتعقیبٍ كل شيء بحَسّبہ. يُنظر: ((شرح قطر الندی وبل الصدی)) 
لابن هشام (ص: 6۳۰۲ ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ۲۲۲ 4۵۰) ٠»‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 4 77). 

(۱) الایجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود من الكلام 
بأقل من عباراتٍ متعارف الأوساط. وگن الإيجاز محمودًا إذا لم بُخل بالمقصود . وقيل: 
الایجا حف الفْضولء وتقريبٌ البعید. وقیل عن البلاغة کلها: هي إضابة لته وخ 
الایجاز. والایجاژ نوعان؛ الأول ایجاز القصّر (ويُسمَّى إيجارٌ البلاغة)» وهو ما ليس بحذف؛ 
کی ای [البقرة 7 ون لا حذذفَ فيه» مع أن معناه کر رز 
على لفظہ؛ لأ مرا به آن لانسان إذا علم آنه می تل تل كان ذلك داعيا هقی إلى ألا ید 
على تال ارت بالكل -الذي هو قصاصٌ - یز من كل اللا یٹ فكان ارتفاع 
القتل حياة لهم. الثّاني: ایجاز الحَذْف : وهو حذف مايُعلمُ وه من سياق الکلام بشرط وُجود 
مدر يدل عليه؛ فقد یکون الایجاژ بالحذف وغيره يُنظر: ((البيان والتبيّنَ)) للجاحظ (۱/ ۹۹ 
((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشيق (۱/ ٢٢۲)ء‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
۷ء (الایضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (۱۸۱/۳ وما بعدھا)ء ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (۳/ ۰۱۰۲ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ۱۹۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰۵۳ ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰۱6 ((تفسير آبي حیان)) 
(۹/ ۰۱۱۹ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۲۰۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۲۹۸). 
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کو ے سے کے 


7 عبر 4 [الذاریات: ۲۸]ء وهو إسحاق عليه السلا فذلك 
وْصف بِأنَّه عليمٌ» نظرا لشَرَف العلم؛ وهذا وُصف ب عم 46 لمناسبته 
حلم إسماعيل عليه السلام؛ لوعده بالصَّبر في جوابه لسؤال أبيه له في ذبحه 
مرن 4 اشنا ذلك كانت البشارة به 
ة مه ہی في قوله تعالی: تابن 
i‏ مر یا وان عَجُورٌ وَھٰذا یی سَيّضًَا 4 [هود: 
۲ء فتلك کت و کرام ای بشارة استجابة دعائه» فلمّا ولد له 
انا راگ قرف م أن یکو له وارث من صُلبه فالبشارة باسماعیل 
لمّا كانت عَقب دُعاء إبراهيمَ أن يَهَبَ الله له من الصَالحینَ» غطفت هنا بفاء 
ایس تا اجان ذكرّت في هذه السّورة مقطوفة بالواف عد 
لاس الط 


۳- رتم نیع مه تی ی ان 


فاظر هادا عق قال بات افر ماد ¿ شاه اهم لبرت 4 


سے 


- الفاء في 18 فاما بل مه یه فُصيحة؛ لأنّها مُقْصحة عن مد تقدیره: 
فّلد له وفع وبلغ السّعيّ» فلا بلع السّعيّ» قال: يا بُتَيٌ... إلخ”" وخذف 
ها المقد ره تر على شهادة الحال» ولیذانا بعَدَم الحاجة إلى التصريح 
به ؟ لاستحالة - وال خر بد البشارة۳ 


مرحم 


ور : 38 اما بلع مَعَهُ السَی 4 أي : یلم ا سنَّ السَعي مع أبيه 


(۱) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للانصاري (ص: ۰4۸۱ 4۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱4۹/۲۳). 
(۳) ينظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۰۰۰۱۹۹/۷). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


۷ 


تاه 


ار 


سم 


ایراهیم -على قول في التفسير-» وقيل : لما قال: 38 ما لمع الع 4 أي: 
القدرة على أن یسعی. فقیل: مع من یسکی؟ فقیل: مع أبيه امو 
التأكيد والمُبالغة في استضحابه اه كأنه بلعٌ مع واستکمّل في أخلاقه من 
بَدءِ حاله؛ واختِصاصٌ الأب بالمَعیّة؛ لأنّه أرق لاس بائنهء نه وأعطفهم 53 
وس کو ا ء فلا يتحتمله؛ أله لم 
کم نه ولم يَصلْبْ موم ولا له على عضاضة سل وتقله 
في حدٌ الطفولة» كان فيه من صانة الجلم» وفسحة الدر ما جره على 
احتمال تلك اَي التظيمة» والإجابة بذلك الجواب التكيم: أ تي في المنام 
فقيل له: اذبح انك -على قول في التفسير-» وزیا الأنبياء حي كالوّحي 
في اليقظة؛ فلهذا قال لابنه: ی ه على سبيل لتحم بق أرى في 
لا آذك ) قذگرتأویل یه كما يقول المممَحَنَ -وقد رآی 
راکب في سفینة-: 7ئ فون العنام آني 2 من هذه المخنة"". 


نہ 


یت 


- والنْداءُ في قوله: یب يہ نداء شفقة وترم" 
- قیل: إِنّما ذکر بلفظ المضارع ری »+ لتکرّر الرّؤياء وقیل: لا تعفاد 
الصورة الماضية لنوع غرابة ". 
7 ر م کو 8 7 ی ی 
- والفاء في قوله: #فانظرماذا ر فاء تفريع» أو فصيحة مُعربة عن 
١ ۱ ۱‏ 7 
مقدر قد خذف؛ آي: إذا علمت هذا فانظر ماذا تری*6؟ 
(۱) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۵۳ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ 0۱6 ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۰)۱۷۸/۱۳ ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۱7 ((تفسیر آبي السعود)) (۱۹۹/۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۱۰/۹). 


(۳) بنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰۱۵ ((تفسیر الالوسي)) (۱۲/ ۱۲۳). 
)٤(‏ ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ ۰۵6 ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۰۱6 ((فتح الرحمن)) 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


يد ص کک : رح 
568 حكككئ 


3 اقول ہے فيه ابتداء الجواب بالنداء» واستحضارٌ المنادی بِوَضف 

اوت تشاد الأب إلى ياء ۽ المتکلم المعرّض عنها الاب المُشعرُ تعویضها 

بصيغة ترقیق وتکلن» وفي قوله: یت 4ہ تَعظيمٌ وتوقيرٌ لأبیه) 

- وَالتّعبِيرُ عن الذٌبح بالموصول -وھو ما مر #- دون أن يقول: ابَحنيء 

فید وخده إيماءً إلى اسب لذي جِعَلَ جوابه امتالا لدَّنْحه. وصيغة الأمر 

في قوله: فعل که مُستعمّلةٌ في الاذن» وعُدل عن أن يقال: اذبحني» إلى ال 
موم 6؛ للجمع ین الاذن وتعليله» آي: آذنث لك أن تَدْبَحني؛ لأن الله مر 


3 


و 
ذلك تہ دن اسزراکال مر الله فيه ٦)‏ 


- وحذف المُتعلقُ بفعل لامر ا لظهور تقديره» أي اماو رت الفعل 
کات من الأفعال ال 2 وهذا الف يسمّى بالحذف والایصال". 


- وصيغة ة المُضارع ور للدّلالة على أنَّ .الا ھا مہ موجه لد 
مُستمرٌ إلى حين الامتثال به“ وقیل: للإيذان بغرابة ذلك» وفيه إشارة إلى 
نما قاله لم یک إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به» وقيل: 
لتكرّر الرّؤياء وقیل غير ذلك . 

ئ۳" : #افعل ومر لم بقل : یا آبت لا مانع عندي» بل قال : قعل 4+ فته 


للأنصاري (ص: ۰4۸۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٥١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۱۱۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۱/۲۳). 
(۲) یُنظر: ((تفسیر أبي حيان)) (۹/ ۱۱۷)ء ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۵۱ ۱۵۲). 
(۳) یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۲۰۰). 
)٥(‏ ینظر: ((تفسیر الالوسي)) (۱۲/۱۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


أي 2 3 
اک سور ة الصافَاتٍ - الآيات (۱۱۳-۹۹) 


4 


على أن يفل .ولم يقل: افعل ما ریت بل قال: ال ا متسد اد نا 
لد یں الصَرنَ ؛ حت لإبراهيم على أن کل انه اذا ذکره أن هذا أمْر الل 
قانه دة وة في تنفيذ هذا الأمر؛ لأنَّ إسماعيل E‏ 
خاف أن تدرك إبراهيمَ -عليه السلا والسّلام ےتسس 
عر وجل في ذلك» فأشار عليه أن يار بفعل ما مر بل ولم يقل ما 
ریت ليكون هذا أشدَّ حنًا لإبراهيم على الإقدام". 
- وجملة سجن إن که ین السو ه جواب والجمل التي قبلّها 
تَمهِيدٌ لهذا الجواب؛ فان إسماعيل عليه اسلا بعد أن حت با على فعل 
)۹)۹ 9 ۹۹ ہہ" 
رر اق ای ا سایق و 
بال ولده بما وقد 0۶× رن کاء الہ ه٠‏ استعانة على 
تحقيقه. وفي قوله: مون لسرن a‏ 
في الوصف ب(صابر)؛ لاه بيد أله سيجه في عداد الذين اش شتهروا بالصبر 


2 ی ص 


ار 


وعرفوا به 

4 عفر لان 00 سل سکم وله لین‎ ٤ 

DE‏ -علی قول تارب تہ 
كأنّه قيل : كان ما کان ما لا حيط به نطاق البّيان من استبشارهماه وشكرهما 
ا 
يُوفقْ أحدٌ لمثله وإظهار فضلهما بذلك على العالمينَ مع إحراز التواب 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۲۹). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 7 لي 5 ص 
تچ حجار التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


العظيم... إلى غير ذلك''. وقیل: جواب ما نما # محذوف دل عليه 
۔ 0 و - ۳ ¢ ۔ 7 و 3 
مَعنى القصّة على أن یکون جوايًا؛ لأن الدلالة على الجواب تحصل بعطف 
بھی الق سرت المح كد ارت تی رقا هذا کی ا 
وهو من أسالیبهہ'''. 
و و و ا 8 رز بر 0 ع 
- قوله: اف نما ه أي: انقادا وخضعاء وخذف المتعلق؛ لظهوره من 
السياق» أي: أَسْلَمَا لامر الله" . 
- وقيل: دل على السرعة باللام الواقعة موقع (على) في قوله: ی 
1 7 27 7 کا رو کے 7 ود 
۵- قوله تعالی: # قَد صَلَقتَ ألرةما نا لك ير الْمْحَسِيِينَ # ثناء من الله تعالی 
على |براهیم عليه السَّلامُ بمبارته لامتثال الأمرء ولم یتأخن ولا سأل منّ الله 


»0 4 ذلای(۰) 
لجع ۰ 


التصديق نجزي جَاءٌ عظيمًا للمُحسنينَء أي: الكاملينَ فی الاحسان أي: 
وانت منهم". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰6۵۵ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰۱۹ ((تفسیر آبي حیان)) 
(۹/ ۱۱۱۷ء ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰)4۸۳ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۰۱). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵۵). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۱۵۲). 

.)۲ ۰۷ /۱۲( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

.)۱۵ 5 /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 

(5) بُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) /٤(‏ 6۵9 ((تفسیر آبي حیان)) (9/ ۰6۱۱۸ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۰)۲۰۱/۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 5 ۰6۱۵ ((|عراب الق رآن وبیانه)) لدرويش (۸/ ۹ ۲). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


0 


ار 


- ولما يكت لفط لجرا من مَعنی المكافاة وممائلة المخري علیه عط 
ان الجزاء بتشبيهه بِمُسْبّه مُشار إليه بإشارة البعيد, المُفيد بعذا اعتباریّ 
وهو الرّفعة وعظمٌ القَدْر في السرف سرت اتی المحسنین جزاء 
كذلك الإحسان لذي أَحسَنْتَ به بتصديقك الدّؤياء مكافأة على مقدار 
الإحسان؛ فإنّه بل أعرَّ الأشياء عليه في طاعة رب فبدل الله إليه من أحسّن 
الخیرات التي بيده تعالى» فلت وَالمُشْبّهُ به معقولان؛ إذ ليس واحد منهما 

290 مُتخیّلان بما یلسع له ا المعهود عند المحسئین ما 

يقتضيه اعتقادهم في وَعْد و و ہس ولما آفاد اسم 

الإشارة من عَظمة الجزاء أك الخبر د ب (إنَّ)؛ لقع 7 وهم المبالغت آي: : هو 

فوق ما هه في لا E‏ 

E -٦‏ : 38 زک هدا هَوَ البكو لین ٭ 

- جملةٌ إت دا کو وا لین 4 تأكيدٌ لما قبلهاء أي : هذا التَكليتٌ الذي 

کلمناك هو الاختباژ الات آي: الظاهر دلا على 4 ود 

لله. وجملة «( ِک عدا ربا یه في محل اللة لجْملة ات 

لْمُحَسِيِينَ 4 . 

۷- قوله تعالى: :9 وه تچ عظیمر # فيه وضف الذبح باه عظيٌ» أي: شرف 
ھن سا نیت بم وا ره 
مه بحظم وزو N‏ لت الوقت ودنک المکان.آر 
(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۵ ۱۵۵). 

(۲) نظر : ((المصدر السایق)) (۱۵۵7/۲۳). 
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کان باقع لاه فشكل یقن . وقیل غب ذنك. 
- وقد أشارث هذه الآيات إلى قصّة لذبیح, ولم سم الات ۳ لی 
یر لاف بْن المسلمينَ وأهل الکتاب في تعيين ایح من ول إبراهيم؛ 
وكان المَقصدٌ تالف أهلٍ الكتاب؛ لإقامة ال عليهم في الاعتراف رسال 


5 


محمّد صلى ال عليه وسلَمٌ» وتصدیق القرآنه ولم يكن نك تقصا د مهم 


۳ 


مق تین ایح ولا في تخطئة أهل الکتاب في تعيينه» وأمارة ذلك: 


ل ان سمّى إسماعيلَ عليه للم في مواضعَ غير قصّة له وستی 
سحا عليه للام في مواضعٌ؛ ومنھا باه على لسان الملاتكة لین 
روا إلى قوم لوط عليه الا رد اشم إسماغيل واسحاق علیهما 
لا أنه وبا لإبراهيم عليه السام على الكبره ولمم أحدًا في قصّة 
الأبح؛ قَصْدًَا للإبهام مع عَدَم فوات المقصود من الفضل؛ لان ,722 
من القصّة نویه بشأن إبراهيمَ عليه اللا فاي وله کان ایح كان في 
ما وو مب مار تہ .ےت 
ابراهیم عليه السَلام» وقال الله تعالی: ولا یل التب لا بالق 
هی أَحْسَنُ 4 [العنکبوت: 7 4]. 

۸- قوله تعالی: پل کت تی الخ 4 


1 
03 
1 


SS 


e 


وفيما تقدّمَ من ذكر إبراهيم؛ أله لا تدم في هذه القصّة قوله: تاگ 
زی الْمْحْسِدِينَ 4 [الصافات: .]1٠١5‏ وكان إبراهيمٌ هو المَجزي؛ اكتفي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (١٥/٦۱)ء‏ ((تفسير أبي حیان)) (۹/ 6۱۱۸ ((تفسير أبي السعود)) 


(۰)۲۰۱/۷ ((تفسير ابن عاشور)) .)۱٥١/٢٣(‏ 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (77/ .)١05‏ 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


بح سس بح 2 
حف ا سو رة الصافات - الآيات O‏ 


أ 


)۱۱۳-۹۹( 


بتأكيد تظیره عن تأکیده أي: لأنّهِ بالتأكيد الاوّل حصل الاهتمام فلم يب 

داع لاعادته واقتصر على تأكيد معنى الجملة تأكيدًا لفظیّ؛ لأنه تقرير للعناية 

وان عل ا 

- وفي قوله: ...ےت إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما 
نن الامو لا یما اجب دید ی قا کر 

۹- قو له تعالی: << رک یات ی اریت 4 

مق بشارة شی لإبراھیم عليه - ےنت له وهي غير البشارة 

بالعلام لو E‏ غير 2۶ اليك العا ومعنى البشارة به البشارة 

بولادته له؛ لأنَّ البشارة لا تعلق بالذّوات» بل تعلق بالمعاني' 


- وانتصب ی ٩‏ على الحال من (إسحاق)؛ فیجوز أن يكونَ حكاية 
للبشارةه فیکون الا حالا 27 ان امْصاف إسحاق بالبرة بعد زمن 
البشارة بمُدّة طويلة» بل هو لم یک مُوجودًا؛ فالمعنی: وبَشَّرْناُ بولادة ولد 
عن ا آنه نبٌ. وإنْ كان وَضْعًا مُعْتَرضًا في أثناء القصّة 
کان ییا ای و 


ہت 0 ره 27 2 2 1 3 
- وقوله: ین صَیحیت ؟٭ حال ثانیق وذکرّها للتنويه بشأن الصلاح؛ فان 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (۰)۵۸/4 ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰0۱ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۹۱ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰64۸۳ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۷/ ۲۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)٦٦١‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۰۲). 

(۳) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۱). 

)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰۵۸ ۰۵۹ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۱ ((تفسیر أبي 
السعود)) (۷/ ۰)۲۰۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲۱ ۱۱۲). 
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ص بح ص 
128 س ر 


O E N a 
وال ة أعظمٌ أحوال الصّلاح ؛ لما معها من العظمة.‎ 

۰- قوله تعای: 29 ترا عجو وق إنكق وین دربا خسن وال وه 

ميث » 

-ضرّب الله قصّة إبراهيم وينيه ملا لحال ال صلی ال عليه وسلم في 
تباته على إبطال الشرك وفیما لقي م منّ المشركينٌ» وإيماءً إلى أنه اج 
من آزض الشرك وا لله ديه في هجرته» وب له عظيمةٌ كما وب 
ابراهیم عليه السَلام آتباعا۳. 

- وفي قوله : وين ریا 2 حن وظالم لیے ہو بیت میت چ مل لحال ال 


9 تر اولس ار 
أهْل مكة©. 


ما 


(۱) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 24)» ((تفسير البيضاوي)) (١/٦۱)ء‏ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۷/ ۰۲۰۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۲). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۱۳). 

(۳) پنظر : ((المصدر السابق)). 
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الآيات (۱۲۲-۱۱۶) 

:3 ولد مکنا عق موك وروت () ويها وقزمهعا من آلکرب الیم 
9 وتمرکهم فکانوآهم انی © هه الک لین ا رتیه الط 
ل رد رکا ع1 پی مس موس وهدروت یت 2597 إِنَا 

للك گری الفخسييك © تا يجيا زیمت ()) 
مده 
ER. 7 7 ۳‏ ع و 2 2 7 
مستا 6*: أي: تفضلنا وأَنعَمْناء وأصل (منن): يذل على النعمة(. 
مد جا سے ع یں ع 

لت تین : أي: ابن الواضحَ» وأصل (بین): يذل على الانکشاف") 

المعنی الإجمالي: 

۵ ی مهدفه کے نت ہے 2 

یقول تعالی: ولقد مننا على موسی وهارون» ونجیناهما وقومهما من الخم 
الشديد الذي آصابهم بِسَبَبٍ الحُوف من العَرَقَء ومن فرعون وقومه؛ ونصناهم 
على فرعَون وقومه فکانوا هم الغالبينَ» وتنا موسی وهارونَ الکتاب الواضخ» 
وهو الوا وهقیناهماالطریق الم َي الذي لا اعوجاج فيه نينا على 
موسى 0 ها ا ی۶ی۰۶۶ھھ موت وهارون. 
ندل هذا الجزاء تجزي كل من کان ا امن عبادناالمومنین. 

تغسیز الآيات: 


وک معا ری زرك ©4 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱7/ ۰۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰0۷۷۷ ((تفسیر القرطبي)) 
(۲۹/۱۳). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۲۷ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱4 ((تفسیر 
ابن كثير)) (۷/ .)۳٦٣‏ 
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ص کک ص 
568 وت ےھ 


مناصَبة الآية لما تلا 

ما ذکر له شال توا وه ا ا وهو ورل الملة 
الع الي هي نوا الشجرة الط رد سو ےہ 
ات في التفصيل والجمع ؛ ین این والشُلطانِء فهؤلاء الرسل 
اند اض للا 

$ ولد لد معنا لن موه می وروت © . 


صا 


آي : ولقد متا بنعمَتنا على موسى وهارون". 


رو 2 


كما قال تعالی: قال كَدَ آوتبت مت بمومی *# ولد ما میک مره رو ۳ 


.)۱۳۰/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 9 56)» ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۳۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۲۳). 
قیل: المرادٌ: نعمة لب وممّن قال بهذا: یحبی بن سلام وابنْ جرير» والسمرقندي والواحدي» 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي والعْليمي والسعدي» وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسیر یحبی 
بن سلام)) (۲/ ۸4۰ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۰۹ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۰۱۵۱ 
((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۳۱ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ ۰۵4۹ ((تفسیر الجلالین)) 
(ص: ۰69۹6 ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۰۵۳۹ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۷ ((تفسیر ابن 


عاشور)) (۱۱۳/۲۳). 
وقیل: المراد: انعم علیهما بالتبرّة وهلاك عدوهما. وممّن اختاره: 070+“ 
((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ .)٥٦٦‏ 


وقیل: المرا: من عليهما بالٔوٌة وغیرها من المنافع الدينية والدّنيويّة. وممن اختارہ: البیضاوي؛ 
0 1111:1 السعود))(۸۷ ۰۲ ۷)» 
((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۱۳۲). 
قال ابن عطيّة: الم على موسی وهارونّ هي في ار وسائر ما جری معهاء من مکانتهما عند 
الله تعالی). ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 4۸۳). ۱ 

(۳) قال الشنقيطي: (قَولّه تعالی: 2 ود مکنا عل موتن کژوک 4 ذكَرَ جل وعلا مته علیھما في = 
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[طه: ۲۱ ۰۳ ۲۷ ]. 


ا روما وقومهما من الگرب العظطير 9 . 

مناصَبة الآية لما قبْلَھا: 

ما ذکر الله تعالی أنه من على موسی وهارود؛ فصل آقسام تلك الم( 
ويها مها من الکرپ الْعظِيمٍ (00) . 

آي: و ا موسّی وهارون وقومّهما بني سابل بن لح الشديد د العظیم 


الذي أصابهم؛ بسبّب الخوف من العَرّق» ومن فرعون وقومه'". 


= غير هذا الموضع؛ كقوله في «طه»: ملق د آویت سوک موی ولد سک مره خی بس 
[طہ: ۳« ۳۷]؛ اک دوك لش اوه زا كوه في زوالا ا جار مھ وھ 
الرّسالةَ من عظم المتّن) . ((آضواء البیان)) /٦(‏ ۳۱۹). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۳۵۲/۲۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۹ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۱۱4 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱4 ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۱۹). 
قال القرطبي : (قوله: ين آلکزب الیم 4 قیل: مِنّ الق الذي لح بني (سرائیل. وقیل: من 
لعرّق الّذي لحق فرعَون). ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱4). 
من اختار القول الأوَّلَ: البغوي» وابنْ عطيّةء والخازن» وجلال الدين المحلي» والعليمي, 
والشوکاني. بنظر: ((تفسیر البخوی)) (٤/۳۹)ء‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (4/ 4۸۳ ((تفسیر 
الخازن)) (6/ ۰۲۵ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ۰۵۹6 ((تفسیر العليمي)) (۵/ 40 ۵ ((تفسیر 
الشوكاني)) .)٦٦۹/٤(‏ 
ومتّن اختار القول ان ارجا والسمرقندي والثعلبي» 2 والواحدي» ونسَبّه 
الواحدي إلى أكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ ۳۰۷ ((تفسیر 
السمرقندي)) ۳ ۱ء ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۸٥۱)ء‏ ((الهداية إلى بلوغ النهایة)) لمكي 
(۹/ ۰1۱۸ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۳‏ ((البسیط)) للواحدي .)۹٦/۱۹(‏ 2 - 
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0 
رهم ماهم الكینَ(0۵). 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَھا: 
اف اک الا شر) اكب نب لاف ے16 
رکم افوأ هم ایی © 4 
أي: ونصَّرْناهم على فرعَونَ وقومه حينّ آغرقهم الله فكانوا هم الغالبین 
سے 
سكع مومهم مور و۶ هس وم ہے سس رم 
كما قال تعالی: ال سَنند عشدك باحك وحمل لکا سامت فاد باون 
رک ايتا شا من مک لبون # [القصص: ۳۰]. 
وقال تعالی: ود يڪم من ءال فرعونَ يسو نت سوه الاب بو 
6 و یون اوہ ۲7 یکم بلا من مم # واذ د فرفتا یک ال 
بتکم وآ رف َال ورون وآنشم تروت 46 [البقرة A:‏ 
وه دهم الک ألم ی © . 
مناسبة الآية لما تلا 
لَمّا كانت فائدة النُصرة التّمَكنَ من قامة الذّين؛ قال۳: 
:3 وا التب الم {OE‏ 


آي: واتینا موسى وهارون الكتابٌ الواضح الو توس اتا الل بل 


= وممّن جمّع بيْن المعنیین السّابقين: ابنْ جریر. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۱۹/۱۹). 
(۱) پنظر: ((نظم ری ا 0 ۸۰( 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰10۹ ۰61۱۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱6 ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۳۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۷ ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۲۰). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۸۱). 
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کم 3 
ہے لے سورة الصَافاتِ - الآيات 
3 


۱ 3 5 7 وس ۔ 5 
الله فيها المواعظ والاحکامَء وفصّل فیها كل شيء بحتاج إليه بنو إسرائيل. 


سے مجح ہو م 


كما قال تعالی: 3 ولقد ٤ایا‏ مومی وروت مرن وضِیاء وگ المتقیرے 4۴ 
[الانبیاء: 2 ]. 

وقال سُبحانہ: #۷ وکتبا له فى آلا واج کو ظا ود 
کل یو 6 [الأعراف: ۱6۵]. 


وقال عر وجل: نة ایکا مومی التب تماما ل الى لحن وفص یاد لکل 
شى وَهْدَى وة هم بم رَه بُوَمبُونَ 4 [الأنعام: ۱13 
:3 وکیا الط لتقم (4600. 


ھا موسی وهارون الطریق ا الذی لا اعوجاع ف الموصل 
إلى الله تعالى» وهو دینْ الاسلام الق الذي بَکَث الله به أنبياءه» وشرعه لعباده٩‏ 


اكت 


eS‏ وعا والزی آوحتتا لک وا 


2 


آي: واا على موسی وغاروت وأنعَمنا علیهما بالذکر الجَمیل» والثناء الباق 
فی الذین .2 من بعدهما(". 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۳ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱6 ((أضواء 
البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۰6۳۲۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۳۳). 

(۲) بنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۱۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱6 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۲/ ۰۲۸۱ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱56 
۵ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۰۲۱ 1۱۵ ۲). 

(۳) ینظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((تفسیر = 
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55 


3 سکم مل موم وھدروت کر 


۱) 


أي: سلامٌ على موسّى وماژون وئناءٌ حسَنْ» فلا یذکران بشوء 
۾ إِنَا کنلای ك نی المحسصييت (40۵. 


أي: مثل هذا الجزاء الذي جزَیْنابهموسی وهارون هم كانامنَ المُحِسنينَ- 
نجزي آیضا کل من كان 0 


تما من ادن مره O‏ 


آي: إن موسی وهارون من عبادنا المُؤمنِينَ باللہ؛ فوخدوا ال وأخلصوا 
الغباذة لد وخده لا ريك 


الفوائدٌ التربوية: 

۱- في قوله تعالی: وم کار اهمال # أن الا صارّت في النّھایة 
لموسی فا ال و ر ETS‏ أذ العبرة * من 
٦‏ ۹ی۷۷۷۷ٰ ‏ 9 +۷ 


= الز مخشری)) /٤(‏ 4۸ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰6۱۱4 ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية 
(5/ ) ((جلاء الأفھام)) لابن القيم (ص: 40۷ - 4۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳۱ 
((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷ ۷). 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۱ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((الاخنائیة)) 
لابن تيمية (ص: ۹٥۲)ء‏ ((جلاء الافهام)) لابن القیم (ص: 247١‏ ۰47۲ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۳۲۰۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۳ ۱۳۶). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۱۱ ((تفسیر ابن عطية)) (6/ ۰4۷۷ ((تفسیر القرطبي)) 
۰٩۰ /۱۵(‏ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰6۲۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳4). 

(۳) ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰۱۱ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰61۱۱ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۷/ ۰)۲۳ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۲). 
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0 


ساس تو کیہ وق الماک من ككل وتنرع الماک مكن شاو 


عد 
ک2 وح مج و د يم تج 4 


شرم تاه ودل ن ا د حر اك لک شی ودب 4 [ آل ان 

۲- في قوله تعالی: 2 وها أل لكق 4 أن كَل إنسان مُفتقرٌ إلى 
الله تعالى في الهداية مهما بلَّثْ مَرتبّه؛ فهذا موسى وهارون مَنَّ الله عليهما 
بهدايتهما الصّراط المُستقيم؛ » فيجبٌ على العبد أنْ رى قَذْرَ نعمة الله عليه 
بالهداية» و یعجب بعلمه أو عمّله أو عبادته» فكم من أناس أَصَلهم اله وهم 
أقوى منه ذَّكاءً”©! 

۳- في قوله تعالى: و إا دلت زی الخ ریت 4 أن الله عر وجل لا 
جزي العامل لشخصه وم تجزيه لعَمَله؛ِ ولهذابن أن هذا الجزاء لا خت 
یت ل 

-٤‏ ول الله تعالی: تا بین ساوک ْم 7ت ميت 4 المقصودٌ التَنِيهُ على أن 
سو سو مت 
ذلك لما حَسُنَ حَتمُ فضائل موسی وهارون بکونهما من المومنین ۱ 

الفوائد العلميّة واللطاثف: 

-١‏ في بداية قضَّة توح عليه السّلامٌ قال الله تعالى: ۶ ولد نَادَسًا فوح فلع 
لْمُحِبُونَ 4 [الصافات: [vo‏ وفي بداية قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامٌ قال تعالى: 
اک من شيكيو. یں ۶ 8 8 08098+ ٤ء‏ وقال هنا 


ال ادم سے 


عر وجل في بداية قصة موسی عليه السلام: 3 ومد مک عل کی موی وروت #؟ في 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۷ ۲). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۸ ۲). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۷۰). 

.)۳۵۲ /٦٢( يُنظر: ((تفسیر الرازي))‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


اختلاف مبادی القصّص اللاث إشارةٌ إلى أنَّ الله َغْضب لأوليائه: إِمّا باستجابة 
دعوة» وتا لجزاء على سَلامة طویّة وقلب سليم» وا لرّحمة منه ومنّة على 
عباده المستضعفین''. 


۲- وَج الانعام وان كانت كديرة فَإنّها محصورة قي توعيو: ایصال المنافع 
للمُنعم عليه 537 الفا عنه را تعالی ذکر القسمّين یمن نوسي 
ومارون علیهما السَّلام؛ فقو ظا ولتد قد مَسَنًا عل موه 4 إشارة إلى 
إیصال المنافع إليهماء وقوله: راومه مم گرب لیر ہ إشارة 
إلى ذفع .7 7ئ 

۳- في درل تعالی: 7 تم تکراشم انیت 4 أن هلاك عدوّك يعبر 


شک 


اڭ -سواءٌ كان هلاکه على يدك أو بعذاب من عند الله- سے فانه بلا ۶ شك لم 
یكنْ هلاك فرعون وقومه على ید موسى وقومه» بل کان بفعل الله؛ 20 
جَعَل الله ُبحانه وتعالی ٍنجاء موسی وقومه من فرعون عبت والتّخلّضُ من 
المد سی نصرًا وفتا ی كما قال اي صلی الله عليه وسلّم في غزوة 
مه راع الات را ع نامي ذه ادها ع اله 
لوحي ا او ع ل ال 
لم َنتصر على الوم ولم يَعْلبْهم! ولکن نجا منهم ف فسمّی ال اسان ال علیه 
وسلم هه ا فلا کما کی اکا سام موس وهازون و تومه شخ 
فرعونَ نصرًا وغلبة٩.‏ 

۰)۱۱۳/۲۳( ينظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۵۲). 


(۳) آخرجه البخاري (۱۲471) من حدیث آنس بن مالك رَضی الله عنه. 


.)۲ ۱۷ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص:‎ )٤( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


ال( 
اد (لَصَرَا تتعدی آحیانا ب «من». وأحيانًا تتعدّی ب (علی)؛ فان تَعَدَّتْ 
ب «من» فمعناها المنغ والانجاف كما في قوله تعالی: 2۶ وی ن العو اديت 
53 ادا 4 [الانبیاء: ۷ نصرناه منهی أي: مَتَعْناه منهم؛ وان تعلات 
ب «على» صار معناها القهوة وال کما قال الله تعالی: قََيَلُوهُمَ ری مان 
اه باتییکم ومرهم ونر عله 4 [التوبة: ۱6] وآحیانا لا تَعدّی 
ب (من) ولا ب «على»» فتشمل المعنتین» كما في قوله تعالی: 9١‏ وَنَصرِهم فکانوا 
مم ابیت پچ وقوله تعالى: 8ل وقد ست كما لیا آلترسلین ٭ هم طم لصوو 
* ون مجنا کم لو # [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ]۰ وقال تعالی: إا لص 
تلكا E f‏ ات وبوم يوم اسهد ي [غافر: ۵۱]. 

-٥‏ في قوله تعالی: 2 و الکتب یی » بیان عظیم مه الله سُبحانه 
وتعالی بایتاء الکتاب لموسی وهارون وهو من عطف لخا على العام» في 
قوله: 3 رَد مستا َك وی وروت 46؛ لأنَ إيتاء الکتاب أعظمٌ منه. وتفرع 
على هذا: ألّ من آاه الم كتابه وسُنَة رسوله صلی الله عليه وسلّم» فله نَصيبٌ 
من هذه الم ۳. 

-٦‏ ۳ تعالی: الكت الین #6 -آي: البالغ البّيان- فيه الَّنَاءٌ على التّورا 
ولا شك أنَّ الّوراة هي أعظمٌ کتاب نله له تعالى على بني إسرائيل”. 

۷- في وله تعالی: ‏ ال التب ای 4 أنَّ لله عر وجل يُنزلٌ الكتابَ 
+٣‏ تستقل بعمرفة ما تمت له ين 
(۱) پنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ۱8۷) 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۱۸ ۲). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


1 ۳ لي 5 ص 
تچ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


الحقوق» ولا بمَعرفة ما یج له من الصّفاتء ولا بمَعرفة ما يجوز عليه ولا ما 
یمتَدمُ فیکون في ذلك رد على مَن عکموا التُقولَ في باب آسماء الله وصفاته©. 

۸- فى قوله تعالی: هلر لمت قح #6 لم تو «إلى 

9 3 و 2 3 9 7 
الصَراط»؛ أن الات بذلك هداية ار وهداية لا لكل رات إلى وله 
تعالى في سُورة (الفاتحة): 38 ایا يرط تم # [الفاتحة: ٦]ء‏ وقال في 
حق النْبِيّ صلی اللہ عليه وسلم: 2 ورنك ی ال صرط مسق # [الشوری: 
۲ فإذا كانت الهداية بمعنی الدّلالة ند ب «لی»» وإذا كانت بمعنى الدّلالة 
وال فق عات 00 


ہم 


۹- في وله تعالى: ا سکع شوسی ودرو که جوا ند الرْسل في آن 
واحد» وهذا قبل بعثة ار سول عليه الصّلاةٌ واسلام اما بعد بعثته صلى الله عليه 
رد حطر ےم ےرات شک 

۰- في قوله تعالی: 9 این این ینک 4 أن ابر مهما عَلّتْ 
متزلشهم ومَرتبتهم فَھم داخلونَ ضمنّ العُبوديّة؛ لأنّ موسی وهارونٌ علیهما 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ من أكابر الأنبياءء ومع ذلك فان الله تعالی وَصَمّهما بالعُبوديّة له 
Ee‏ 


بلاغ الایات: 
EE E‏ سويت A NEA‏ 
بر لی: 35 وآ کل موی وروت 4€ م مستأنف مسوق 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: .)۲٦۸‏ 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٦٦٢‏ 


(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۱۱ ۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۷۰). 


الجزء ۲۳ - الحزب ٥٤‏ 


O 
للشروع في القصّة الا ۱. أو عطف على قوله: ود دس ثم #[الصافات:‎ 
ماس ان ی ارو ۷۷۰۶ رت‎ 
یرف إليها الانسان» ولذلك اي عن تعيين المشنون به؛ لِحَمْل الفعل على‎ 
وجعلت مه منّ الله علیهما؛ لا وسی لم یس الوه إذ لیست‎ 02 
"+90888 وه بُكتسبة: کا وس اکا لات اتا يان‎ 

ولم سال هارونٌ؛ فهي م م ة علیه» وارضاء لمُوسی''' 


- قوله : 3 ولتد > لام جوابٌ للقسم المحذوف و(قد) حرف تحقيق"» 
وهو من حروف توكيد الخبر*. 
ا ا مه سے وو 5 € کے ا ہم ھ 5 
۲- قوله تعالى: 38 رهم فَكَانُوا هم الب # آي: بعد أن كان قومهما في 
آشر فرعون وقومه وقشرهم» مقهورین تحت أيُديهم العادية» يَسُومُونهم سُوءَ 
: : 7 ۶ 0 ے‫ و 5 
العذاب» وهذه التنجية وان كانت بحسّب الوجود مُقارنة لما ذكرٌ من النصر 
اع لها لا كانت بحتب المفھوم عبر عن اخلیص من المكروه. 
بدی بهاء ڈ مھ و يتح دلوله بتخض تَنْجية المنصور من عَدُوّه من 


0 


غير تخلیبهعلیه» ثم بالعَلبة؛ لتوفية مَقام الامتنان عقّه» باظهار أن کل مرْتبة من 
هذه المراتب 7۰+ حیالها(*. 


- و(هم) من قوله : کاو هم یی # ضمیر فَضْلء وهو يُفِيدٌ قضرَاء أي 
هم الغالبينَ لغیرهم» وغیژھم لم یغلبوهم أي: لم يُغلبوا ولو مرَّة واحدة؛ 


(۱) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۳۰۲). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰4۱۱۳ 

(۳) پنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۳۰۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۸/۲۸). 

.)۲۰۳ ۰۲۰۲ /۷( ينظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٥( 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


ص کک ص 
568 "٠ج‏ 


فإن لته و فة سر بعد أن يغاب في م مواقع". 
۳ - قوله تعالی: 2 وه الککب السك 4 
- الکتابٌ المُستبینْ: هو الوراق رای( القوي الوضوح. ال فى 
3 5 3 7 7 سک ۳ 4 

البّیان والتفصیل؛ فالسّین والنَاء للمبالغة» یقال: استبان الشىء؛ إذا ظهّرَ ظهورًا 
7 89 

7 و ۳ م 7 .2 
- وتعديةفعل لاتم نی ضمیر مُوسی وهارون علیهما وہ أن بلدي 


وتي اور هو موسى؛ من حيث إن هارون كان مُعاضِدًالِمُوسی في رسالته. 


ہک سر سوم 


فکان له بحط من تا التّوراة» كما قال اله في الآية الأخرى : 38 ولقد ءایا 
موم وهدرون الْفْرَانَ وَضی 4 [الأنبياء: ۲۳۲6۸ . وله مله في تب الكتاب» 
راس م مایا والّبات على ما يدعو إليه 0 كان ول ا 
قرو کا و 

- وفي ذکر قِصَّة موسی وهارون عليهما السلا عبرء مل کال صلی 
الله عليه 0 في رسالته» وإنزال القرآن عليه» وهدایته» وانتشار دینه 


وسّلطانه بعْدَ خروجه من ديار المشّركينَ©. 


ے- 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)٦٦١/٢٣(‏ 

0ر ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰4۲۰۳ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱4). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱4). 

.)۲۸۱/۱۲( ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 

(۵) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۵). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


الآيات (۱۳۲-۱۲۲) 
1 گب 2 2 مرو مه و 
3 وَإِنَّ یاس لی مرت 00 ال یه الا تون 09 آندغون بعلا وروت 


كنسح تین © اه ریک ورب ءبایکم لازلیے © گنی رام محمد © 
ِلَّاعِبَاد اللہ المضاصیت ()), رت 1 لی رل يَاسِينَ ((0۳) یا كدق 
ییوت © له من باوكا میت (۳9) . 

غريب الکلمات: 

بعاد : أي: ربّاء آو: هو اس صنم» والبَخْل: ٤۶ء‏ و 
شی ال بعلاه وأصل (بعل) هنا : يدل على الصا حب) 


میم و 


9 5 7۴ و بے ھی 6 ام 7 ا ردق ی 3 
6ے اا کر ادر ار وه بقال: فلان پدر کی نی تفه 


لقلة اعتداده ره 


رم ۳ ۲ 


المعنی الإجماك: 
یقول تعالی: وان الياش لمن جملة المُرَلین» ٍذ قال 9 ۹ ۶۶ 


۳ 


7 


تعالی؟! يدون صنماء وتجعلونه راء رک کوٹ عبادة الله أحسّن الخالقین؛ 
ربکم ورب آباتکم الأوَّلينَ؟! فکذبه قَوثُہ فإنّھم لمُحضَّرونَ العذابٌ» الا عباد 
1 0ب با م 5 3 مه 1 2 
الله الذين اخلصهم الله تعالی له فإنهم ناجون من العذاب. واثنينا على الیاس 
بالذكر الجّميل الباقي فیمن يأتي من بَعدہ؛ سَلامٌ على «إل ياسين»» مثل ذلك 


(۱) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۷4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۲۲ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ 14 ۰6۲ ((البسيط)) للواحدي (۹۹/۱۹)ء((تذکرۃ الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۳۲۲). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۷/ ۳۰ ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۱۲))ء ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۹۸۹). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


الجزاء لذي جزینا به «إل یاسین) ری کل من كان سن 1 الیاس من 
عبادنا المؤمنين. 

تفسیر الآيات: 

«( ولگ یات لین الرس © . 


رم 2 <" 1 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ءا 


عه 


آتبع 8 080+ آصحاب الشرائع: ک2 وإبراهيم» وموسی؛ 
بالخبر عن ثلاثة انا إلياس» لوط ویونس» وما و ه من قومهم؛ + و لك کله 
سواه لتّسلية الرُسول محمّد صلی ال عليه وسلَمَ» وقوارعٌ من الموعظة لکفار 


طز وله یاس لی الٹ سیب © 4. 
7 یہ 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٦٦ ٦۱٦١‏ 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۰۷). 
قال الرسعني: (قال عامة المفسرينَ وأهل العلم بالتاريخ: هو نبيٌ من أنبياء بني إسراثيل). ((تفسير 
الرسعني)) .)٥٥٤/٦(‏ اك 
وقال البقاعي: (کان أحدّ بني إسرائيلَ عند جميع الممَسّرينَ إلا اب تسعود وعكرمة وهو من 
سبط لاوي» ومن آولاد هارون عليه السَّلامٌ). ((نظم الدرر)) /۱٦(‏ ۲۸۳). 
وقال ابنْ عاشور: (إلياسٌ هو ایلیا من أنبياء بني إسرائیل التَابعينَ لشّريعة التّوراة). ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۱۱/۲۳). ١‏ 
وروی عن ابن مُسعود أنَّ إلياسّ هو إدريسٌ» وقاله عكرمة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (ه ١16‏ ). 


الجزء ۲۳ - الحزب 4۵ 


E‏ ا 
و( 
آي: حينَ قال لقومه: ألا تَجِعَلونَ بیتکم وبيْنَ سَخَط الله وعذابه حاجزّاه 

بعبادته وَحْدّه لا شريك لە''؟! 


« و بتک ودوت لس کید 4)5. 


(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۱۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ١٦٦۱)ء‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۷۳). 
قيل: 9١‏ إذ ‏ ظرف ملق ب «المزسليت ه أي: حينَ قال لقومه... ومن قال بذلك: ابن جرير» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/77(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: اه من حين ذلك القول کان بلغا رسال الله تعالى إلى قومه). ((تفسیر 
ابن عاشور)) 7/779 ١ .)۱٦٦‏ 
وقيل: اہ ظرف لفعل محذوف تقديرُه: اذكر. أي: اذکز يا محمّدُ. وممّن قال بهذا: الواحديٌ» 
والرازي» والنيسابوري. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۹۷)ء((تفسیر الرازي)) (؟/ ۰6۳۵۳ 
((تفسیر النیسابوری)) (۵/ 4 ۵۷). 
ممن اختار أنَّ المعنی: ألا تقون الله: ان جرير» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) 
(۱۹/ ۱۲ ((تفسیر الجلالین)) (ص: ٩۹۵‏ ۵). 
وقال السمرقندي: (اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمرٌ. يعني: ارا اش تعالی). ((تفسیر 
السمرقندي)) (/151). ١‏ 
وممن اختار أل المعنى: ألا ون عذابَ الله: الببضاوي» وأب و السعود» والشوكاني» والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۱۷)ء ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰6۲۰۳ ((تفسیر الشوكاني)) 
(/514). ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۲۲۵). 
وممن اختار أنَّ المعنی ألا تخافونٌ الله: الواحدي» والسمعاني» وابن الجوزي والرازي؛ 
والنسفي» وابن کثیر» والشربيني. يُنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۳۱ ((تفسیر السمعاني)) 
.)5١١/5(‏ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ ۵۵۰ ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۵۳ ((تفسیر 
النسفي)) (۳/ ۰۱۳۵ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۳۷ ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۹۲). 
واختار ابن عثیمين أله خذف مفعول م ه ليعمٌ» فیشمل المعنی: ألا تون اللہ اون 
النارء ألا ون یوم الحساب. يُنظر: ((تفسیرابن عثيمين- الصافات)) (ص:۲۷۳). 
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۲۱ 7 لي 5 ص 
مات حجار التفسير المحوّر للقرآن العرييي) + 


N‏ م 
مناسّبة الآية لما قبْلها: 
ما حَوّقهم آرّلا على سَبيل الاجمال؛ ذکر ما هو السَبَبُ لذلك الحوفه» فقال0©: 

< رد بتک 


أي: أَتَعْبْدون صنمّا من دون الله» وتجعلونه رَبّا؟! 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲7/ ۳۵۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۱۲ ((إعراب القرآن)) للنحاس (۳/ ۰)۲۹6 ((تفسیر 
القرطبي)) (۱۵/ ۱۵ ۱ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷۱۷ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۰۷۱/۲۳). 
قیل: بغ أي: ریًا. ومن اختاره: ابن جُري» وابن عادل ونسبّه الواحدي للأكثّرِينَ من 
المفسّرین. يُنظر: ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۰)۱۹۷ ((تفسیر ابن عادل)) (۱۳/ ۰0۳۰ ((البسیط)) 
للواحدي (۱۹/ ۹۸). 
وممّن قال من السلف بهذا القول: ابن عباس في رواية عنہہ وقتادة والسّدَّيُ» وعکرمت 
رمالا تاس سی سا( تا راس OEE‏ 
((الدر المنٹور)) للسيوطي (۱۱۹/۷). 
قال البقاعي : (70 دعو ب أي: إلهًا وربّاء وهو صنمٌ كان لهم في مدینة بَعْلَبكُ... ویحتمل 
أن يكونَّ علمّا على الصَّنم المذکورہ فیکوت المفعول الثاني منویّه وخذف لیفهم الدّعاءَ الذي 
لا دُعاءَ يُشْبِهُه وهو العا ال :شم الدرر)) /1١5(‏ 585). 
وقيل: هو اسم صَنّم لهم کانوایعبدونه. وممِّن قال بهذا القول: القرطبي» وجلال الدين المحلي» 
ویس سکاب 1 EOS CGA E‏ 
الجلالين)) (ص: ۵۹۵ ((تفسیر العليمي)) (۵/ ۵8۲)» ((تفسیر الشوكاني)) (414/4)): 
(رقسیر سی اق ۷۰۷ شمر این عاقور)) (۱3۹/۲۲): 
وممُن قال بهذا القول من السّلف: اب عبّاس في رواية عنه» والحسّنٌ» 3ئ وريد بن سل 
واین زید. يُنظر: ((تفسیر یحیی بن سلام)) (۲/ ۰۸4۰ ((تفسير ابن جرير)) »)٦۱٤/۱۹(‏ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳۷)ء ((الدر المنٹور)) للسيوطي (۷/ ۱۱۹). 
797 ((تفسیر انقرطبي)) (۱۱۹/۱۵). 
وقال مقاتل: 2 اندعو بعاد 4 أتَعْبْدون ری بلغة الیمن الإلهُ يُسمّى بعلا وکان صتا من ذهب 
یلك بارض شاب تزه رای : (تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 0۱۷). 


ا٢‎ 
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تفت ان الین 4 
أي: وتتژکون عبادة الله أحسّن الخالقينَ المُستحق للعبادة وَخده لا شريك 
ہ۶۶ 


ظا الہ ریہ ورب #بایک لے © 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

آته لا 0 على عبادة غير الله؛ صرّحَ بلّوحیده ونفي انشرکاء". 

+« اہ رک ور يكم لويس © 4. ۱ 

ایا کون عبادة ربكم المحسن إليكم» ورت آباتکم الو من قبلکم"؟! 
کم للخصروة © که 

ایت فکذب قوم الا ول فهم محضرون في العذات او 
= وقال التخُاس: (عن اب عبّاسٍ: ‏ او با 4 قال: صمّا. وروی عطاءٌ بن السّائبِ عن 


عكرمةً عن ابن باس نمو بعک # قال: رپ قال أبو جعفر: [أي: لحاس ]: القولان حیحان» 
آي: تذعون صتا عملتنوة ربّا). ((اعراب القرآن)) (۳/ ۲۹۶). 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 0۱۲ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۰۱۵۱ ((تفسیر ابن کثیر)) 


(۷/ ۰۳۷ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۷). 

قال الماوزدی: (فیه وجهان؛ أحذهما: مَن قیل له: خالق. الف أَحسَن الصّان زان لاس 
مر ولا مل ناو( ESO‏ فا )زور لير رم خریر 11۲/۱۹ 
((الهدایة)) لمكي (۹/ ۰۱۱۵۵ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲۹۹ ((تفسیر ابن عطیة)) 
(5/ 4۸4 ((تفسیر ابن الجوزی)) (۳/ ۰۲۵۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۱۷ ((تفسیر 
ابن جزی)) (۲/ .)4٩‏ 


و ((تفسیر الرازی)) (۲/ 4 ۳۵). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۱۸ ((تفسیر السمرقندي)) (۳/ 6۱۵۱ ((البسیط)) للواحدي 


(۹۹/۱۹)ء ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰)۳۷ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ۰۲۸۵ ۲۸۲۰). 
)٤(‏ ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱۸ ((نظم الدرر)) = 
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أي : إلا عباد الله من قوم الیاس ۲ مئّن أَخلصَھم الله له واستخلصَهم منّ 


لكفرِء واختارّهم لخاصّة رحمته» فآمَنوا بلله ورّسوله» وأخلصوا له أعمالهم؛ 


أنه لا جامد في الله تعالى» وقام بما يجب عليه من خسن انا جازاه 
ماه 
ورا َيه فى الآخريت (465. 
أي: وأثتينا على إلياس وانعمنا عليه بالذكر الجمیل والناء الباقي في الذين 


0 7٦ 
." یاتون من بعدہ'‎ 


سم عل إل بای © ). 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير : 
۱- قراءة آل يَاسِينَ 4 بفتح الهُمزة ومَدھاء وبَعدھا لام کمن کرت 


= للبقاعي (۱۲/ ۰۲۸۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٦۹‏ 

(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۱۸ ((الهدایة)) لمكي (9/ ۵ ۰3۱۵ ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۵/ ۰۱۱۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: 6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۰)۱۲۹/۲۳ ((تفسیر 
ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۷۸). 

(۲) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۲/۱۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 1۱۸ ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۲۷ ((تفسیر الزمخشري)) 
(4۸/6) ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۱۲ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (5/ ۰4۳۸۸ ((جلاء 
الأفهام)) لابن القیم (ص: ٦٥۷‏ - ۰47۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳۷)ء ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۷). 
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(آل) كلمة قاد إلى (یاسین)» والمراذ 1 لياسّ: وهم آتباعه. وقیل: اع 
وهو داخل فیھم''' 

-٢‏ قراءة ول ایت 4 بك بكسر الهّمزة» وبعدّها لام ساكنة. قيل: هو 
e‏ وإلياسينَ» مثل: إبراهیم وابراهای 0 
ومیکائیل. وقیل: هو 2 إلياسّء والمراد: إلياس وأمته المومنون؟ 


(۱) قرأ بها نافعٌ» وابن عامر» ویعقو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳۱۰). 
وینظر لمعنی هذه القراعة: ((معاني القراءات)) للازهري (۲/ ۰6۳۲۲ ((حجة القراء‌ات)) 
لابن زنجلة (ص: ۰1۱۰ ((جلاء الافهام)) لابن القیم (ص: ۰۲۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۱۷۰). 
وقیل:المراه بال یاسین: آل محمد صلى الله علیه وسلم. وقد رد هذا القول وضتفه: ابن جریره 
والشَّهِيليُ» وابنْ القیّم والفيروزابادي» وغیژھم. يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۲۱ 
((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي (ص: ۰۱۵۸ ((جلاء الأفهام)) لابن القیم (ص: 
۸ ((بصائر ذوي التمییز)) للفيروزابادي /٦(‏ ۷۸). 

8 لعل ت افیف إلى آله دحل فيه هو كقوله تعالى: دا ءال فرعورے ک أَمَد لداب پ 4 
[غافر: 7 4] وقوله تعالی: ل ور اجره وَءَالَ عِمْوَنَ عل امین € [آل 
عمرّان: ۳۳] وقوله تعالی: 1 اک بل عم یم محر 4 [القمر: ٤ء‏ وقول ی صلی الله 

عليه وم : «اللَّهُمَ صَلَّ على آل أبي أَوْقّى)) 00 تن میت له ال . ينظر: 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۲۰4). 
قال ابنُ عاشور: (والأظهرٌ أن المراة ب #إإلْ يَاسِينَ ی4 آنصاژه الذين اتبعوہ وأعانوه... فيكون 
المعنى: سلامٌ على ياسينٌ وآله؛ له إذا حصّلت لهم الكرامةٌ؛ لأنّهم آله فهو بالكرامة آولی). 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۰). 

(۳) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ .)۳٦٣٣‏ 
وینظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۱۹ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(۲/ ۰۳۲۲ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ۰61۱۱ ((جلاء الأفهام)) لابن القیم (ص: 
۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۰). 
قال ابن القيّم: (والصَّوابٌ -واللة أعلّم- في ذلك: أن أصلّ الكلمة (آل یاسین) كآل براهیع» = 
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گرد ی تیه ٩)‏ 
۳۹ م 

مناسّبة الاية لما قبلها: 

ما أظهَرَ الله سبحائه شرّف الیاس عليه السَلام أو الأنبياء الذين هو أحَدُھم؛ 
عَلله مُوكدًا لم تَنبيهًا على آنه لا بْدَ من إعلاء ال صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
على کل مَن بُناوتهم وان کَذبّت بذلك قرّیش» فقال*: 

آي: مثل هذا الجزاء الذي جرَّيْنا به إل یاسین تجزي أيضًا کل من كان 
4 5( 


= فخذفت الالف واللّامُ من وله نے الأمثال» ودّلالة :الاسم على موضع المحذوف: 
وهذا كثيرٌ في کلامهم: إذا اجتمَعَت الأمثال کرهوا الط بها كلهاء تافو ماس لا الا 
في وان انرا بد فو في موضع لا تجتیخ فيه الأمثال. ولا نها عاج اہر في 
وی الاسم الأعجميٌ وتغییژها له؛ فیقولون مرَة: إلياسينَ» ومرة إلياس» ومرَةَ ياسين» 
وربا قالوا: یاس وکو على إحدى القراءتين قد وقع علی الشتلم عليه» وعلى القراءة 
الأخرى على آله) . ((جلاء الأفهام)) (ص: ۲۰۸). 
وقال ابن كثير: ( سکم عل إِل یایب 6 أي : سلا على یاس والعربُ لح لو في أسماء 
كثيرة» وشِدلّها من عيرهاء كما قالوا: إسماعيلٌ وإسماعينٌ» وإسرائيل وإسرائينُ» والیاس 
وإلياسينٌ). ((البداية والنهاية)) (۲۷۸/۲). 

(۱) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۰0۲۷ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۱ ٦٦ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۳ء ۰6۳۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۷ ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۳۳ ۱۳). 

(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۸/۱۲). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰0۲۲ ((تفسیر ابن عطیة)) (5/ 4۷۷ ((تفسیر القرطبي)) = 
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ي: ان إلياس من عبادنا المُؤْمنِينَ بالله؛ الموحدین الذین آخلصوا العبادة لله 
رت حا سس 


الفوائد التربویة: 

۱- قال الغ وغل  :‏ فَكَدَبوء نهم لمْحْصَرونَ 6. في قوله تعالی: فدہ 4 
دَليل على أنَّ الانسان مهما بغ في عَرْض الدّعوة إلى الله وبّيانها والبلاغة في 
العظة؛ فإنَّه لا يَستَلمُ أن ویر فیمن وجه الخطاب إليه؛ لأنَّ إليام عليه السّلامُ 
عرض الدَّعوةَ عليهم عَرضًا رَقبقَاء وبيّنَ لهم الأدلة على أن الله وه المستَحة 

5 22 رز ۲ 7 3 1 
للعبادة» وت الفائدة: أنه ينبغي للداعية إذا رَد قوله 
آلا یت تسه مرا أو فاشلا؛ لال آڈی ما علیه» وهو اللاي ا 
لله عر وجل الس یک هد هم م ون الله ب ری من ياء 6 [البقرة: 
۲ فلر آراد ال جوت EE‏ لانقادوا للهّدی» أن نت فقد آراة له بك خیرّا؛ 
لك بل ما عليك". 

٩۰ /۱۵( =‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسير السعدی)) (ص: ۷۰۲ ((تفسیر ابن 

عاشور)) (۲۳/ ۱۳). 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۸/۱۲). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۲۲ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰٦‏ ۷۰۷). 


(۳) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۸۳). 
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رح 


0 ا التفسير المحرّد للقرآن الکریم > 2 


۶۳ 


3 


مد ه22 


۲- في وله تعالی: :[ له ریک ورب ]كع الول 4 أنه ينبغي للدّاعیة 
أنْ يُذَكْرَ لاس ہما يكون سا لاتعاظهم» فيُذَّكرهم بأنَّ آباءهم قد نوا وذَهَبواء 
وأنكم أنتم سوف RI ROE‏ 

الفوائد العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :3 ون اس لین آلمرسلیت 6 أن الله عز وجل يني على 
عباده ہما يَستَحقَونَ من الأوصاف في الآخرينَ؛ لیبقّی ذکژھم مُخْلَدَا؛ ناه لولا 
عه ر EES‏ 7 و میں او 
أن الله ذكر هؤلاء الأنبياءَ لطویّت 802 وما عل عنهم شی ۶. 

۲- في قوله تعالی: *2ذ یه أل نم و بیان گت الأنیاء علیهم 
یود پیب کت نوت #» وهذا للعَرض والح 
-علی قول - ولم يقل لهم: اتقوا ال مع أنَّ رل قد ب تو لون: اتقوا الله لکن 
رل کل مُخاطب وك بما لیب 

- إن قیل: كيف الم بِيْنَ قوله: َس أکلقین *. وقوله: مل ین 
خلت غير اللہ انجواب: لال كو نیال موجة ری 
5 ےہ پیا ا 1 1 كر -- 4+ ؤٔ مه ھ, 

(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۸۳). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۸۰). 

(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲۸۱). 

.)07 يُنظر: ((دیوان زهير بن أبي سُلمى)) (ص:‎ )٤( 

E تخل : أي َُدَرٌ الأديم وينه للقطع. و : أي ا ومعنی البيت‎ )٥( 


آمرا وتهَيَأتَ له آمضَیته وأنفتّهبعزمك وقدرتك ك ولم تعجر عنہہ بخلاف غيرك؛ فان بعد بعض القو 
در نم لا تو له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدّره وامضائه فالحلق: الّندیل والمَري: الْفید. 


وم 


اا 
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کک س o‏ ص 
ب (مسورة الضافات - الایات (۱۳۲-۱۲۳] 2 OE‏ 


فهذا المرادٌ هاهنا: أن بني دم قد يصَورونَ ويُقَدّرونَ ویْصتعون الشَّيءَ؛ فال 
خير المصّوّرِينَ والمقَدَّرينَ. وقال الأخمّش: (الخالقونَ هاهنا هم الصَّانعونَ 
الله خير الخالقین) فل الخال إيجادٌ من عدّم على ما یُرید الہ عزٌ وجل؛ 
قال تعالی رج ےج سا کچ ERE a‏ 
2 ق: فھو تحويل مخلوق الله إلى صفة آخری''' 

و بُ الجزاء على العَمَلِ توح من الفاء ال على ال : مکی 

00 4 ارك 3 الم 

٭- في وله تعالی: ره ل * سم إل ا 4 زيادة من اله 
فی عدا كر نيه عله شلا لك یس ف اا الك هه عليه 

في آَم 2ك ارت و اتا الله تعالی يجازي المحسنّ بالإحسان حتّی بعد 
موته؛ لقوله: ورا مه فى تخت 4 والواقع شاهد بذلك؛ فان نم لرشتلام 
ییاه عليهم ناء سا في الآخرينَ» ود کل لسان ی فيهم؛ فْجَعَلَ فیهم 
لا وسلمهم من القَدْح تب 

-٦‏ لف دا ادن إذا اَل في الكتاب وال َل فيه لاه كما في وله 
تعالى: يِل سَلَمٌ ع آل يَاسِينَ 4 على إحدي القراءتين. 


- يُنظر: ((شرح دیوان زهیر)) لٹعلب (ص: ۰)۹6 ((مجموع الفتاوی)) لابن تيميّة (۷/ ۳۸۱) 
((شفاء العليل)) لابن القیٔم (ص: ۵۳ ((معارج القبول)) لحافظ حكمي (۱/ ۱۳۲). 

(۱) ینظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (۲/ 4 9 4) ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۵۸). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۵۱۱). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۲۸4). 

(4) ار ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۲). 

.)۲۸6 ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )٥( 

.)۵۷۸ يُنظر: ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۲/ 441۲ ويُنظر ما تقدم (ص:‎ )٦( 
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568 حكحكككئ 


ل 


۷- في قوله: « من بادا لت ه مدح الل تعالى ليه بالإيمان» مع أن 
مرتبة اسل قَوقَ مَرتبة المؤمنينَ؛ تنبيهًا لنا على جلالة محل الإيمان ورف 
وترغيبًا في تحصیلهه والّبات عليه والازدياد منه'") 

5 - في قصّة یاس عليه اسلا إنبا؟ أن سول عليه دا الرّسالةء ولا يلوم 
من ذلك آن يُشاهدَ عقابَ المكذَبِينَ ولا مَلاکھم؛ للرّدٌ على المشركينَ اقيق 
قالوا: می هدا لد ان تم صَدِقِينَ * [یونس: 4۸ قال تعالى: 38 قل رت 
مر ماوع دوت ٭ رب كك حصنن ف القور العَلدلِمِينَ * و إناعلع أن تربك 
دهم لتدیزون # [المؤمنون: ۹۳- 40]» وقال تعالی: فما نینک بعص 
ألَرّى لهم هو و کت عون 4 [غافر: ۰]۷۷ وفي الآية الأُخری : ولا 
رون 4 [مريم: *]. 

بلاغة الآيات: 

۱- قوله تعالی: :9 ول اص لی ارس 4 

- اتی ذکرٌ هؤلاء الثّلاثة (إلياسّ» ولوطء ویونس) بجملة 38 وَإِنَّ یاس 
ین ال سیف 46+ لأثھم سَواءٌ في مَرْتبة الدّعوة إلى دين ال وفي آنهم لا 
قرائع لهم. وتأكيدٌ إرسالهم بكرف اتکی للاهتمام بالخير؛ لا لاه قد 
ْمَل عنه؛ إذ لم تكن لهؤلاء الثّلائة شريعة خاصّةٌ تی 

؟- وله تعالی: ال یآ و 4 

و[ 4 کلمتان: هه الاستفهام لاانکاں و(لا) الثافية -علی 
(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰4۸ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)٦۷۹‏ 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۰). 
(۳) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ .)۱٦٦ ٦۱٦١‏ 
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ىت : 5 بط ل ص 
ب الرسور و الصافات - الآيات O Çor‏ 


وار شرا 


- وخذف مفعول نکی و ؟ لدلالة ما بعد عليه" . 
۳- قول تعالی: ‏ آل ال روت َس اکرو 4 
وھ" في قوله: 38 اندعو بل .. پچ للاستفهام الإنكارئ“ 
- وجيءَ في قوله: دک 77 و سوہ اسمه 
و ا سی گنر یلا باتهم ترکوا عبادة الب 
المتصف بأحسّن الصّفات وأكمّلهاء وعَبّدوا صَتَمًا ذائه وش -وهو 
7 یہ 2 e‏ 5 ع0 ١‏ شل دص پیم 2 0 
الرّديءٌ من كل شيء- فكأنه قال: أَتَدْعون صما بَشْعًا جمَعَ عَنْصرَي 
لعف -وما: لوغ الُورة- کون من له هلال 
والطّفات ال ۱۶۷ فالنكتة في العُدول عن اسم الله ۶٣‏ تخص باه 
وهو (الله): : هي إقامة الحجة ة عليهم م صلاحية ة معبودهم للعبادة؛ لله 
لا يَستطيعٌ الخَلقَ 7٦‏ ۶ک" يقدرٌ على الحَلَقَ وعلى أحسّن 
الا 
RA a eS‏ پا ا نے 

- ولم يقل: (وتدّعون أحسّنَ الخالقينَ)؛ لأن فعل (يَدَع) قليل الاستعمال 
في گلامالعزب؛ ولذلك لم يقَْ في القرآن الا في قراء شاد لا سد لهاء 
خلافا لفعل درک وس ذلك: فنك (یدز) يدل على تزه مع إعراضن 

(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹/۲۳). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ .)۱٦٦‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۱۷)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۲۰ ((إعراب الق رآن وبیانہ)) 
لدرویش (۳۰۲/۸). 


.)۱۹۷ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
.)۲۷ 4 پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص:‎ )۵( 
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يي ص کک ص 
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9 ۰ ۰ رم و 2 ص ۰ 2 ۶ کے 
عن المروك بخلاف فاه تضي تزکا موف 


صح ع 2 


اقرا :له ریک ورب ءابایکم الأول 4 

- قر برفع اسم الجّلالة وما مطف EE ENE‏ 
استثناًا ابتدائياء والخز مُستعملٌ في التّبِيه على الخطأ بان عبدوابغلا. ور 
بصب اسم الجلالة على عطف البيان ل لسن لین #» والمقصود 
من البيان زيادة لتصریح؛ أن المقام ا ایضاح لأصل الذيانة. وعلی کلتا 
القراءنين فالکلام مسو یرم با ِن أصول ینم آله لا رب لها 
وهذا وَل صول الذي نه رب آبائهم فإ باتهم لم دا غير امن عفد 
ابراه عليه اسلا وهو الأب الأول من حيثُ ميرت امهم عن غيرهم؛ أو 
هو يَعقوبٌ عليه السَّلام. مما عماجي اه ی 
(بغل) -على قول- ات في الطبع مه مَحبَّةَ الاقتداء ء بالسّلفٍ في الخير”". 

- الم لذكْر بویت تعالى لآبائهم في وله يكم 6 لتأكيد 
إنكار تزکهم عبادته تعالی؛ والاشعار ببُطلانِ آراء آبائهم ئ3 
0 : کدی وم “محرو 4 


ول سرود آي: مُحضرون في العذاب. وإنما أطلقه؛ اكتفاءً منه 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ .)۱٦۹‏ 

(۲) قرأ يعقوبُ وحمزة والکسائیُ وخلف وحفص بالْصب في الاسماء لاله ول لله 4 ری 4 
ورب 6 وقرأ الباقون برفعها. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٦٦٦)ء‏ ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (۲/ .)۳٣٣‏ 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). 

.)۲۰۱۶/۷( ینظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 
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یه ب o‏ ص 
ب ار سورة الضافات - الایات (۱۳۲-۱۲۳] 2 OE‏ 


2 5 ¢ رش 0 2 و 
الق رة أو ان الاحضار المُظلقٌ مخصوص نال عرفا وقد کر إطالاق 
المُحضَّر ونحوه على الذي خد لأخل العقاب» وإحضار السوء؛ ولذلكث 
ہت ہت" 

2 1 7 ہے مج 
-٦‏ قوله تعالی: 38 إِلَاعِبَاد ال خی 4 


رمي م 


- قوله: 36 إِلَاعِيا اد لماصو 4 استثناء يدل على أنَّ من قومه مُخلّصينَ 
لم بوه فهو استثناة صل من ضمیر ره 4. ولا يَجورٌ أن یکون 
استثناءً من كام لحضَرونَ 46+ لا ین يكونوا مُندرجينَ فیمن کاب 
تکام له NE‏ تسین | وهو بين الفساد. ولا 
اسب أن يكون اسكناء مُنقطعا» إذ بصي المعنی: لكنّ عباد الله المُخلصين 
من غير قومه لا يُحضَرونَ للعّذاب! ولا حاجة إلى هذا بوجه» إذ به ید 
نم الکلام 0 

۷- قوله تعالی: 27 E‏ 

دورن : ور یه خرن ی تعلق لفظ ءَ له بفعل رو را 4 بتضمین 
هذا الفعل معنّى موک فأفاك بمادته معتی الابقاء لہ آي: اعطاء ء شيء من 
الفضائل ات نيب إعطاؤها تد تفن يله هو ل 
ویخلفه فيه» وشأنٌ التُصمين أن یلصم مُادَ کلمتین» فهو من ألطف 


الایجاز. 


(۱) ينظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰۱۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۰۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰۱۷ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ٤‏ ۰0۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۹۰۱۱۸ ۱۸۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰۱۲۲ ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۳۲۸/۹). 

.)۱۳۳ /۲۳( یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 
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لا التفسیر المحرّر للقرآن العريى) 


7ت 1ت 
- في قوله: رهق خر 6 لما ان عل اد کا کان 
فعل (أنعَمنا) الذي مه فعل (تَرَكنا) مما حتاج إلى مُتعلّق معتی المفعول» 
كان محذوفا أيضًا مع عامله؛ فكان التّقدِيرٌُ: (وتركنا له تناء وأنعَمْنا عليه)؛ 
فحصّل في قوله: (تَركُنَا عليه حذف حمس كلمات» وهو ايجار بديةٌ©. 
- قوله: باورا َيِه ناخرت که فيه مُناسَبَةٌ حصن حيبت قال عَقبَهِ م مه 
لوح 46 [الصافات: ۷۹]ء وبعده 3 سکم عَل ایم 46 [الصافات: 9 »]٠١‏ 
ثم 4 سام ل موسی ودروت 4 [الصافات: ۱۲۰ ]» وكذلك :3 سَكَمْعكَإِلْ 
یت 4 [الصافات: ۰ فیمن جعّله لغة فى |ليامن» ولم يقل فى قصّة لوط 
ولا پونس: سکم 44 لاه لما قال: 2۶ َل وام اي 46 90 ون بوش 
ین مرس فقد قال: سَلامٌ على كل واحد منْهم؛ لقوله في آخر الشورة: 
۸- قوله تعالى : ۵( لک ری لض ٭ ین ماو یی 
- في قوله: 9 لک یری الین * بل ین عاو اومن 4 تعليل 
لمُجازاة إلياسً عليه السلا بتلك التكرمة لسن ِن تبقية ذكره» وتسلیم 
اتی لباک شلد ماکان فاح وله عن کرد لتقا بان 
عبدًا مؤمنًا؛ لرك جَلالةَ محل الایمان وه القُصارّى من صفات المدح 
والتعظيم» ويُرَعْبّك في تحصیله والازدیاد منه۳. ۱ 


(۱) پنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۳۳). 

(۲) يُنظر: ((آسرار التکرار في القرآن)) للکرماني (ص: ۰4۲۱4 ((بصاتر ذوي التمییز)) للفيروزابادي 
(۳۹۱/۱). وینظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٩‏ 4۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4۸/4). 
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الایات (۱۳۸-۱۲۲) 


وید و من وین © له وه اَی إلا جرا نی لکد © 
تم دمر ما ری (ك) وتک نمرون کیم ضیح © وا آفلا نرب (۳) 4 

غريب الکلمات: 

ریت : أي: الباقِينَ في العذاب» ۳ /, 
ول واه كرة ی لاق وی انان ان اھ ام نعل 
تا 

بحن 4: أي : داخلین في وَقتِ الصَّباح» وأصل (صبح) : لون من الألوان» 

وهو شمه وشن سبح صبحخا لخمرته”". 

المعنی الإجماك: 

یقول تعالى: ود لوطا من مجملة المُرسَلِينَ ناه وأهله المُمنينَ من 
العذاب إلا رَوجتّه القجورٌ؛ كانت مع قومها الباقِينَ في العذاب» ثم أهلّكنا قوم 
وط جَمِيعًا. 

11 ود عليهم هرک رام داخلونَ في وقت الاح الیل 
أفلا تعقلون ف عظوا وتخافوا أن يُصبيكم مل ما أضابهم ؟! 


(۱) بنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۷۰ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )۳٥٣‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰۸٥)ء‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰1۰۱ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ۱۱۳)ء ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ٢۲۰)ء‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
۳ء ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)47٠١‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ۰٩۳ /١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۰)۳۲۸/۳ ((تفسير 
القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۲۱ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 ۵). 
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۲۱ 7 لي 5 ص 
OS‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 
تفسیر الآيات: 

َإِنَ لوا لن ألْمرسَلِينَ © . 
ات الآية لما قبْلها: 


2 م2 


ہے ۶ و 
E 2‏ رھ و کچ 3 ع ۔ مہ لام ۳ 
أنه لما اتم الله سبحانه ما أراد من أمور اله لمحسنین من ذرية إبراهيم عليه 
۳ 0ت 0 وہ وه ۴ بن 32 0 2 
السلا المُرسَلينّ إلى ذريته في التسلية والترجية» وقدمهم لان المنة عليهم منة 
و ۶ 2 7 موم ل 5 
عليه» والإنسان بابنه أَسَرّ منه بقريبه» وهم الذين أظهّرٌ الله بهم ما ترك عليه من 
لسان الصدق في الآخرينَ- أبعم قصّة ابن آخیه فقال0©: 
ےر ےھ کہ > مر وور ۔ 
:3 وین لالم نمرون © . 
5 ال ام ی 
أي: وإن لوطا لرسول من جملة رُسُل الله تعالی". 
0+ - (۳) ). 


آي: اذکز -یا محمّدٌ- حينّ نجُیْناہ وأهله المُؤْمنِينَ من ات اتات 

ق و۳ 1 

(۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۲۸۸). 

(۲) ینظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۸٦٦))ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ »)٦۲۲‏ ((تفسیر ابن 
کثیر)) (۰)۳۸/۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۷). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۳۸)ء ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۷۰۷). 
قیل: 9 إذ 4 ظرف لفعل محذوف؛ دي اک ومع فال بهنا: الواحدی» وانن الجرژی؛ 
والرسعني؛ وجلال ال المحلي» والشوکانيٌ وابن عثيمين. یُنظر: ((الوسیط)) للواحدي 
(۳/ ۰0۳۲ ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۰۵۵۱ ((تفسير الرسعنی)) /٦(‏ ٤٢٦)ء‏ ((تفسير 
الجلالین)) (ص: ۰)۵۹۵ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4۷۰)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: ۰۲۸۷ ۲۸۸). = 
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ص 5 اد o‏ ص 
OS‏ 


کما قال تعالی: لا ارتا من کان فا من الْمُؤْمِِينَ * فا وعدنا فها عبر بیت من 
المسلينَ # [الذاريات: ٥‏ . 


8 صل ىس ع 


وال کات نت متا عم اا 0 لول مهم بسحر # َعَم من نود 
كَدَلِكَ می من شگر 46 [القمر: ۰۳ .]۳٣‏ 

+3 إلا عونا في التبین ۳ ). 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَھا: 

لكان الک قاطا للكت ارب کم أن امت واصل تل ايد 
قال : 

إا ورا فی ان © 


آي: | ااا نج ؛ فكانت مع القوم الباقينَ في العذاب ۲ 


- قال انشوكاني: (الرف ا ۹)۹ 9+ ۷۷" 
وقت تنجیته). ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 4۷۰). ویٔنظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۵۳۲). 
وقیل: 3 ظرف مُتعلقٌ ب اسل » أي: إِنّه في حين إنجاء اله إا وإهلاك الله قَومَه: 
كان قاثمًا بالرّسالة عن الله تعالى» ناطقا بما أمَرّہ الله. وممِّن قال بهذا: ان عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (۱۷۱/۲۳). 

(۱) پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۹/۱۲). 

(۲) بنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰۱۲۲ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۳۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
۸۸ 
مین اختار المعنى المذکور ل ارين #: مقاتل بن شُلیمات» والسمعانی» والبغوي» والخازن» 
وجلال الدین المحلي والعليمي والسعدي. ینظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ۰1۱۸ ((تفسیر 
السمعاني)) (4/ ۰)4۱۲ ((تفسیر البغوي)) (4/ ۰87 ((تفسیر الخازن)) (5/ ۰)۲۷ ((تفسیر 
الجلالین)) (ص: ۵۹)ء ((تفسیر العليمي)) (9/ ۰۲۵47 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۷). 
قال الشوكاني: (الغابر کرت مس الماضي» وک بمعنی الباق فالمعنی : لا عجوژا في - 
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ص 


2 BOE 
نات کانت مرت الْمَديرينَ 4[الأعراف:‎ 


2 


كما قال تعالی: 3 تمه هلا 
۸۳ 
وقال شبحانه: :3 لا ءال لوط لا لمهم موی * إلا أمرأته. مرا 


2 


لین الوت سو ۹ ۳5۹ 


ہ 


7+ نا اا و عم عم و ع ر رہ 
و ضرت لے كَفروا آمرات نوج وامرات لوط کاتتا 
کے کی ين يتاك یسان تَناکاشا لدبي تیا ہے اق جا قير 


(Oa) 
OE EE ES آي:‎ 
.4 © ولتک کرو کہم تج‎ 3: 
آي وک وا سَفرکم على الموضع الذي كان فيه قَومُ لوط‎ 
۱ وآنتم داخلون في وَقتِ الصّباح في أوَّل التّهار”".‎ 
.)4۷۰/4( الباقينَ في العذاب» تا ایشا ((تفسیر الشوكاني))‎ = 
ن ((تفسیر ابن جریر)) 00 ((تفسیر این کثیر)) (۷/ ۰6۳۸ ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )۱( 


(٦۲۸۹/۱)ء‏ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
۸ 

(۲) قيل: الخطاب لکَفَرقُریش. ومن قال بذلك: ابن جرير والبقاعي» وابنُ عاشور. يُنظر: 07 
ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۲۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۸۹/۱۲ء ۰ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۷۱/۲۳). 
وقیل: يُمكنٌ أن يكونّ الخطابُ عامًا لكل من یو راهم إلى يوم القيامة. نظر: ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۲۸۹). 

(۳) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰0۲۳ ((تفسير القرطبي)) (۵ ۰۱۲۱/۱ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (۹۸/۱۹))ء ((تفسير ابن كثير)) (۳۸/۷)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۷۰۷ - 
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مر سم 


ل 


ری ©4 


أي رون علیهم بالليل آیضا!. 


(تکتیزی 4 

أيه انب تا ُقول کرو بهاء فتعتبروا وتتّعظواء وتخافوا أن 
يُصيبكم الله بعَذابه كما أصاب قَومَ لوط الذين كبوا رَسولَه وخالفوہ!''؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالی: «9 الا مرن لین أنه قد تکون المرأةٌ الكافرة تحت 
ار جل ہے أن بعلم بهاء وقد ين اله نيج ذلك -اي: : سب وقوع 
العَذاب عليها- نها كانت قد خانث روجها بالكفر من غير أن یلم كما في 


1 22 ےہ 


قوله تعالی: ‏ را مه متا لب کمروا مرت نوج وامرات لوط ڪات 


78[ ۳ ی؟۷٣پئٰک۹‏ ۰ مر 
سیر کا 50 00 ((تفسیر القرطبي)) (۱/ ۰4۱۲۱ ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (۱۹/ ۰6۹۸ (تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰6۳۸ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰۷ ۰6۷ ((تفسیر 
ES‏ 
قال ان عاشور: (وکان آهل لذا سافروا في تجارتهم ا الام يمُرُونَ لاد فلسطین؛ 
گار بارش لوط ع ماس کرد المح کو اوھ رخاف اس اط 
بجانبھا؛ لأ راهم نكما اہك وآئاژها باقیڈ تحت الماء). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۷۱/۲۳). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰01۲۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۲۱)» ((مجموع الفتاوی)) 
لابن تيمية (6/ ۰6۳۱6 ((تفسیر ابن کثیر)) (۳۸/۷)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۲۹۰)ء 
((تفسیر الألوسي)) (۰)۱۳/۱۲ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۷). 
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© اور 2-5 


نحت عبدان من عبادتا صلحان فخانتاهه ف آله سا وقیل 
دخلا لار مع ألا نپ [التحریم: ۰ ویتفرع غلى هده الفاقدة: أنه يسنن 


زی 


086 الله تعالی : +9 نکر اروت عم یحی * وال لا لت ذکر 
هذه القصّةٌ؛ ليَعتبرَ بها مُشركو العَرَب؛ فان اين كمّروا من قَومه هلكواء والّذين 
آم ا رش 
ماو یں فی 

الفوائد العلمية واللطائف: 

ا بر 

١‏ - في قو له تعالی: ‏ د عه وله میب ٭ الا عونا ف لین #أنَ القَربَ 
بن انيه ون عن اسان یل هذه ةي ومع ذلك 
0 ا اھ لا تقد شا قا 
Sy‏ 
یکو عن سول علي شاخ ! وبهذا یتہ رو 
المصاهرة لار تعن عن الانسان شیقا"۹! 

ENE‏ الانسا ذا رآی السیء بعینه کان ذلك آقوی ییا ما |ذا 
8 ۳ ۸ ر مس کے ے ےہ 7 کش ۱ 5 ۳ 
أخبرَ به؛ لقوله: وک نمرون علوم مَصیحتَ 46 وتشاهدون آثازهم وهذا يُسمّى 
2 الیفین؛ والخیر به سان علم 72 
(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۹۳). 
(۲) پنظر: ((تفسیر الرازي)) /٦٢(‏ ۳۵۵). 
(۳) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ۱۸ ۲). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۹۳). 
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کک کک 2 
a 77 ۳‏ 27 ۰ 
سور ة الصافات - الآيات (۱۳۸-۱۳۳) 2 ۲۵ 3 


OE از تفا لئ‎ CR NI 
ل2 هوا ا فا واا شاخ وی ا‎ 


من انا جاور ا وتلاف بسن تماقا وا کانمن اده الا او کان 
۳ وحجاه؛ لقوله تعالی: فلا عقاو 1 وقد قال الله مثل هذا فى نی 
1 4 03 ج ۳ 2 ام َ2 ے٥‏ ۹ 
إسرائيل الذين یآمرون الناس بالبر وینسَون آنفسهم وهم يلون الکتاب. فقال: 
فلا تلور کک 
بلاغة الآیات: 


جم 1 نی کے مور 2 2 27و و ۳1 
١‏ - قوله تعالى: 38 ول لوطا لَّمنَ المَسَلینَ * رد نت وآهله, امت 4 


0 


- قوله: یه وآهله لورت 46 ((ذ) طرف متعلق بمحذوف تقدیژه: واذگ 
أي: اذکز وَقتَ تنجیتن لا وعلی القول بأد (إذ) ظرْفٌ تعلق ب ارت 4 
فالمعنى: آنه في حين إنجاء الله یه وإهلاك الله قومّه كان قائمًا بالرّسالة عن 
الله تعالى» ناطقًا با الله وإنّما خص حينٌ انجانه بجَعْله ظَرْفَا للکون 
من المرسّلينَ؛ لأنَّ ذلك الوقت ظرّف للأحوال الدَالة على رسالته؛ إذ هي 
مُمائلة لأحوال سل من قبل ومن بِعد". 

-١‏ قولّه تعالى : فإ وإ لكر علوم ییوت 

- الخطابُ ریش الذي سيقت هذه القصص لعظتھم E‏ المرور 
بحزف (علی) بعيْنْ أن الضمیرَ المجرور بتقدير مُضافِء أي: على أزضهم» 
و بو ابیت ول ماف NN‏ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: :۲۹). 


(۲) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۰64۸۳ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰6۲۰6 ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۷۱/۲۳). 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


نحا بالاء. 
- والخبَرُ الذي في قوله: ‏ ن مرو كيم مضیحيت € مُستعمّل في الإيقاظ 
والاعتبارء لا في حقيقة الاخبار» وتاکیڈہ بحزف التو كيد وباللام تأكيدٌ للمَعْنى 
الذي استغمل فيه" . 

ِ ۳ 5 7 ۳ 7 0 رم 
- قوله تعالی: «#مَضیحبتَ #أي: داخلينَ في الصّباح؛ الوّقت الذي قلا مداتتهم 
عليهم فيه» ونص عليه؛ للتّذكير بحالهم فیه(. 

75 7 ہے قا ےم مرو 

۳- قوله تعالی: ول أف َو 4 
- تبههم بقوله: ولک لمرو یم ميحر * ويال # لیعتبروا+ لأن القوم 
کانوا یسافرون إلى الشام ۳۷ ص۹۶ وفي 
أل النّهار؛ فلهذا السّبَبِ عیّن تعالی هذين الوّقتين*. 

+٠ 011 ۹‏ 0ت0 ماح سک رز 
ےا نے ام 0 رامقا كاري ون عدم تہ 
۲ 7 ور و 0 2 2 

و 2 
وهو تكذيبٌ رسول الله لوط عليه السّلام*. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۱/۲۳). 
(۲) ینظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۲ ۱۷). 
(۳) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹۰/۱۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲/ ۳۵۵). 

(۵) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۲). 
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الآيات (۸-۱۳۹ع۱) 


ا رو وت ۶۳8۳2" بی بی إِلَ الم اس وج ()) ضَاهم فک 
Oa‏ 22 و وه رت یہ اتید 


ہے # خبد تد باه وهو سقیع اا انشا و جر من 
قطي (ا وازماکه اک اة الپ او بزبدومک )اموا هم ال ین 7 
غریب الکلمان: 
بی ه: أي: هرب وفره واصل (أبق): يدل على الباعد. 
هم ور 1 ۰3 و و و رہ2 و 
نب : أي: السَفن» وواحده وجمْعُه بلفظ واحد» وأصل الفلك: الاستدارة 


0 


في الشيء» ولعل ال مر فلکا؛ نها ترا ر في الماء'''. 
حون 4 آي: المملوء 27( (شحن): على الملء”. 


ام م4 أي: قارع والسَّهِمْ : مایرتیبه ومايُضرّبُ به من القداح» وأصله: 
9۰ لک والتصیب". 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 1۲4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰6۷۵ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۱/ ۰6۳۸ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰)۱۲۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: 
۳5۵ 

(۲) ینظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰1۷ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (/1۵۳). 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۰6۱5۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۹۹). 

(۳) پُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣۳۷۰)ء‏ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (5/ )٥٥٤‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0۳۱۵ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۰). 

)٤(‏ پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ۰)۳۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 575). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1۳۱ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰۳۲۳ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ ۳۸ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۵). 
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وج ما یل 2 شام کے و کے ا9 نت 7۲ 
لح #: أي: المَغلوبينَ في القرعة» وأصل (دحض): يذل على ژوال 


و 
0" و ی 3 eT‏ و2 
و کک أي: فابتلعه» وهو افتعال من اللقم» وأصل (لقم): يذل على 

تاو 


7 و و 

لت 4: الحوت: العظيم من السّمكء أو: السّمك كله» وأصل (حوت): 
رٹ ولح وت 

مج : ی2 مُسيءٌ مُذنبٌ آت بمايّلامُ عليه» وأصل (لوم) ا 


(۱) یُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰4۲۷ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰6۳۳۲ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۵ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۸۷۷). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۵/ ۱۰ ۲). 

(۳) ینظر : ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۱ ((المخصص)) لابن سيده (۳/ ۰6۱7 ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۱۱ ۲). 
A PE A E RE‏ 7900 بت 
[الکهف: 70 الحم و وما نك برَوَادَة 
اثنين خصيوضا ری وی ۱ 7 من هذا قوله تعاّی: دک هم جبکانهم 
[الاعراف: ۱7۳]. رانا لھا : 35 ولآ رت فونه ل على صمح طلاق الحوت على 
السّمكة الكبيرة» لا على حضر مُسَمَّى الحوت فیها كما یه العائة. وقال اب فارس: الحوث: 
العَظيمٌ من السّمك). ((مختار الصحاح)) (ص: ۸۳). وينظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس 
(۱۱۶/۲). 

444۸ يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۷4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )٤( 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس (9/ ۰۲۲۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۱۲۳ ((التبیان)) لابن‎ 
.)۸۷۹ الهائم (ص: ۰6۳۵۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص:‎ 
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کم سے ان 2 
سور الطافات - الآيات (۱:۸-۱۳۹) 2 ج 8 


دنه بالعراء 4 أي: فألقیناه وقذفناه بمَكانٍ خال لا یتواری فيه بشجر 
ولا تیه وأصل (نبذ) : يذل على الطَّرح والإلقاء» وأصل (عري) هنا فا 
0 

ون : اليقطينٌ : الہ (القرعٌ). وقيل: هو کل شجر لا يقومٌ على ساق؛ 
م مثل: القرع؛ والبطیخ» 0080 ۱ 

کو گا سی او ات (حین): یذل على روان 

المعنی الإجماك: 

70 المرسَلینَ لذ ۹ پت 
الاب والاأمتعة فقارع وئس مع کاب السّفينة؛ لیختاروا من یله فی 
بحر نت جمل السفينة حین خافوا الخو نکان یوس من جملة المغلوبین 
الذين ألقوا في البحرء فابتلعه الحوث والحال أنه قد فَعَل ما یلام علیه! 


فلولا كان من المُسبَحینَ الله تعالى لبقي فيبّطن الخوت إلى یم الَعث» 


وه ۔ 
قينا يوس في مکان مُعَفِرٍ خال من کل شَيءٍ وهو مریض: وأنننا عليه شجرة 
من یقطین؛ َال منهاه لاق کات سا أو یریدون على ذلك» 


فامنوا ہما جاءهم به يُونْسء فمَتَعَهم الله في الدنيا إلى حين بُلوغ آجالهم. 


۰ 


0 


(۱) يُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤‏ ۰6۳۷ ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰)1۳۱ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۵/ ۳۸۰)ء ((التفسير البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۱۱۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۳4 ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۵۲۰ ((تفسیر 
ابن عطية)) (5/ 6۸۷ ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۰0۳۵۵ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۹۹۲). 

(۳) بُنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦۳)ء‏ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۰/ ۰۱۱۸ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۲/ ۰۱۲۹ ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷ ۰)۲ ((تفسیر القرطبي)) 
(۳۵/۱۵). 
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لا مل له شیحاه ما أرا من مور تن كان على أيديهم لا في ادن 
أو في الآخرة» تم بمَن آل مر قومه إلى سَلامة وإيمان» ونعمة وإحسان؛ تغليًا 
للتّرجية على التأسية والتّغزية”". 

$ ون بش یتست © . 

آي: واد يونس رس ول من جملة رَسّل الله تعالی". 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» عن ال صلى ال عليه وسلّم أله قال: يعني: 
اله تبارك وتعالی: ((لا ينبغي لعبد لي أن یقول: آنا یر من يُونْسَ بن عتّی عليه 
السلام)). 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيّ ال عنه» عن الب صلی الله عليه وسلم قال: 


((ما يُنبغي لأحد أن یقول: آنا خيرٌ من يونس بن متی*)). 

(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۹۰). 

(۲) ینظر : E)‏ ((تفسیر ابن عطیة)) (6/ 66۸0 ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۷). 

(۴) رواه البخاري (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۲)والفظ له. 

)٤(‏ يحتمل أن يكونَ المراد أن العبة القائلٌ هو الذي لا ينبغي له أن ول ذلك أي: ليس لاحد أن 
فصل نفسّه على يونس عليه السلام. ويحتمل أن یکت الما بقوله: ((۱)) رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وقاله تواضمًاء أي: لیس لاحد أن تفضاتي عليه ودل حدیث أبي هريرة السابق 
على أنَّ الاحتمال الأوَّلَ او ره ((فتح الباري)) لابن حجر (۸/ ۱۷ ۰)۲ ((عمدة القاري)) 
للعيني (۱۵/ ۲۹۳). 


(6) رواه البخاري .)٥٦٦٤٤(‏ 
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۳ اذ E‏ ال امرك المشحون ». 
آي: حینَ هرب إلى السّفينة المملوء:. 


شام نە ©4 


)١(‏ بنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰۱۲4 ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۳۸)ء ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر أبن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۳ ((تفسیر 
ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۰۲۹۰ ۲۹۷). 
قيل: د 4 ظرف تعَلق ب میت . وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشورء وذکره ابن 
عليمين احتمالا. بنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۲ ((تفسیر ای عشیمین- سورة 
الصافات)) (ص: ۹۲ ۲). 
وذهب ابنْ عثيمين إلى أنَّ المعنی على القّول بان 3 4 ظرف متعلق بالهرسَلین: هو نیاق 
ا نظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۲۹۲). 
وقیل: 5 # ظرف متعلق بفعل محذوف تقدیژه: اذگُز. واستحسنه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسیر 
رسس دا پات رم 
قال البغوي : (واختلفوا في أنَّ رسال يونس بن منّى : متى كانت؟ فروی سعيدٌ بن جبیر عن ابن 
عبّاس: ھا كانت بعد أن أخرّجّه ال من بطن الحوت؛ بدليل أنَّ الله عزَّ وجل ذكَرَ في سورة 
الصَّافَات لا کہ يعر f‏ حر .5 رسک إل اكة أي أو شوک 4 [الصافات: 
۷ وقال الآسرون: نها كانت من قَبلّ؛ بدليل قوله تعالى: :9 وب ی الرس ٭ وق 
إلى موی 46 [الصافات: ۹ء .)])٦٤١‏ ((تفسیر البغوي)) .)۳۱٣/۳(‏ 
قال ان جُرَّي: (وسببٔ هروبه غضَبُه على قومه حينَ لم يؤمنوا. وقیل: اه أخبرّهم أنَّ العذابَ 
يأتيهم في يوم معن حسبّما أعلمه الله فلا رأى قَومُه مخایل العذاب آمنواء فرفع الله عنهم 
الات مات ان تشون إلى الکذب فهرب). ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۱۹۷). 
وقال السعدي: (ولم درا غاضبٍ عليه» ولا َه الذي ارتكبه؛ لدم فائدتنا بذكره ونم 
فائدتنا ہما نا عنه أنه تب وعاقته ال مع گونه من اش الكرام؛ اه ناه بعد ذلك 
نپ سر سیت له ورن ام هی وا 
والأمتعة فلا رکب مع غيره» الاك شاحنٌ لفت ای فاحتاجوا إلى لقاع بَعض الرُكبان» 
وكأنّهم لم جدوا لأحد مزه في ذلك» فاقترعوا على أن من فرع وعُلب أَلقيّ في البّحره عدا 


يع ع 


من آهل السّفينة» وإذا آراد الله أمرًا هيأ اسبابه). ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۷). 
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ص کک ص 
568 "ہج 


أي: فقارعَ يُونْسُ مع ركاب السّفينة؛ یختاروا من یاوه في البّحرِ؛ لخف 
2 م2 >5 5 2 7 2 
بهم السفينة حَينَ خافوا الْعَرَقَء فكان بو من جملة المغلوبِينَ الذين اَلقوا في 
1 
:3 اه و لوت ر وم ومو مِم . 


أي فابلعَه الحوثْ. والحال انفد قعل ما یلام علیه(. 
ط و اک ان ین انشسیجبت © 4. 
أي: فلولا نینس كان منّ المُسَبحينَ الله تعالی"۳. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۲۹ ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 4۵ ۰6۲ ((تفسیر 
ابن كثير)) (۷/ ۰۳۸ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۷۳ 
٦ھ‏ ((تفسیر ابن عثیمین- ی ا ید 
قال ابن عاشور: (کان غرقهفي البَحرِالمسَمّى بح الوم وهو الذي تال نش ال ضط 
ولم يكُنْ بتهر دجلة كما غلط فيه بعض المقَسّرينَ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۰/۲۳). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰61۲ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰0۱۲۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۲ ۱۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳۹ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۱۷۷). 
قال ابن الجوزي : (قوله تعالی: ونان ییون فيه ثلاث قوال؛ :مین 
قاله ان عبّاس» وسعیڈ بنج والاني: کو . قاله مجاه وب بن مه . وَالثَّالتٌ: 
قول «لا إل لا آنت ناك ني كنت من الظالمين» . قاله الحَسَنٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(۵۵۲/۳). 

فك اختار الفول ا مقاتل بن یمان وابنُ جريره وتَسَبہ إلى قول كثير م من المفسرينٌ» 
0 ۹+2۹۳" ۶ 3 و یت 
و (۱۹/ ۰1۲۷ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۹۱۰). 

قال ابن جریر: (یقول تعالى ذکزہ: ول کو آنه يعني: يونس کنیع المُصَلْينَ لله بل البلاء 
اي اي به من العُقوبة بابس في بطن المُحوت). ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 0۲۷). 5 
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ىت 2 بط ل ص 
> سور ة الصافات - الآيات ھٹگ )5< رو ات 


۔ے۔ ص و کے سر سس ے >> ٭> یه م2 
كما قال الله سبحاته وتعالی: 38 وذا التون ذ ده معلضبا فظن أن أن نَقَوِرَ 
ص شم وم ت و 0 


م ای نی لت آن هل ات سبنلگ رت کت ین 
[الأنبياء: ۸۷]. 

:3 لت فى بطیه ال د و عون () . 

أي : لبقي في بَطن الُوت إلى یوم بک فيه العباد۱. 


وت 7 کا سبھے۔ ےہ وو © 
ته بالمرء وهو سيم 4 


= ومن اختار القول الا ابن جري» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جري)) 
(۱۹۷/۲)ء ((تفسیر الجلالین)) (ص: .)۵۹٥‏ 

قال ابن الجوزي: (فعلی هذا القول یکونْ تسبیخه في بطن الحوت). ((تفسیر ابن الجوزي)) 
)٥(‏ ۱ 

ول من الذَاكرينَ له كثيرًا بالّییح والقدیس. ومّن اختاره: الزمخشري؛ والبيضاوي» وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٦٤/٦١)ء‏ ((تفسیر البیضاوی)) (٥/۱۸))ء‏ ((تفسیر أبي 
السعود)) (۲۰۵/۷). 

ومن اختار أنَّ معنى لين لس أي: م 9 تمان لاقن ين إِيّاه: السمعانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 4۱۵). 

قال اب الجوزي: (وجمهورٌ العُلّماء على آنه أراد: لولا ما تقدَّم له قبْلَ التقام الحوت لیا من 
السبيح). ((تفسير ابن الجوزي)) (۲/ 007). ١‏ 


وشن جع یبن المعاني الگابقة: السعدی. فقال: و کول کات بن ی # أ أي: في وقته 
السَابق بكثرة عبادته رب وتسبیحه. وتحمیده» وفي بطن الحوت؛ حيث قال: 7۷ ۳ لت 


رص 


سُبحلتلک إِنْ کنب ین الظيلمييت 4 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۷). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۲۷ ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰1۲ ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ ۰۱۲4 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ ۲۹۳ ((تفسير الألوسي)) (۱۲/ ۱۳۸). 

قال الشوكاني: (ف یت ف ليو 0-0 # أي : لصار بط الحوت له قبرًا إلى يوم البعث. 
وقیل: لب في بَطنه حيّا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)51١‏ 

وقال الرازي: (واختلفوا في أله كم بت في بطن الحوت» ولف القرآن لا يدل عليه) . ((تفسیر 
الرازی)) /۲٦(‏ ۳۵۷). 
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وك ع 93  ,‏ 700۵۷ 
أي فألقیْنا يونس في مَکان مقفر خال منّ الشجر والبناء وهو مَریض''' 


اتتا عه سجر من بقیلین (45. 


ع 


ای او اکنا عليه ا یقطین"؛ 90 


(۱) پنظر : ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۳۲۰۲۳۱ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۱۲۹ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۱۲/ ۰6۲۹6 ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۷). 
(1) قيل: المراڈ باليقطين: کل شَجَرة لا تقوم على ساق؛ کالب ء -أي: لقع - والبطیخ؛ والکنظل» 
وخر الك وش قالبهذا افو ای جریر وال E‏ جویر 6 (18/ ۳9۳ 
((معانی القرآن واعرابه)) للزجاج (4/ ۰6۳۱6 
ہیل ی : ان عباس في رواية عنه وسعيدٌ بنّ یر في رواية عنه 
9سس ۰م" . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ .)٦٦٣‏ 
رک ار ا ان (القرع): ابن القیّم والبقاعي» وان عاشوره ودک ابد عفقة أن کول 
بان 9۳٢‏ ۶8۶ر ونسبّه الواحدي والسّمعانيٌ إلى جميع المفْسَّرِينَ» 
ونسبه آبو السّعود إلى الاکترین. ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٤/۳۷۱)ء‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /۱٦(‏ ۲۹۵)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۷)ء ((تفسير ابن عطیة)) »)٤۸۷ /٤(‏ 
((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۵۳۳ ((تفسير السمعاني)) (4/ ۰44۱۱ ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۰۷/۷). 
ومّن قال من السَلف بهذا القول: عبد الله بن نی وابن بان في رواية عنه» وآبو هریرق 
وعمرو بن میمون لد وعکرم وقتادة میرف الا ووَهْبْ بن مه وملال 72 
یساف» وعبد الله بن طاوس. وعطاء الخراسانیٌ» والشدی» 0 i‏ عنه» 
۰۶,۳ +7 ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 63۳ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ .)٠٤‏ 
کت 


قال ابن جرّي: (طڑ نت یی & آي: اما فوقه؛ له وتفیه حَرٌ الشّمسء 


0 


والیقطین: القرع» وإِنّما عَصّه الله به؛ لله يع بَرَالظلء ول لس + وكير الوّرق» وان 
لباب لایر فان لحم شیم حرج ین الببحر كان لا يدول لباب . ((تفسیر ابن جزي)) 
(۱۹۸/۲). ويّنظر: ((تفسير ابن عطیة)) »)٤۸۷ /٤(‏ ۰ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۲۹٢/۱٦(‏ 

قال این عاشور: (وهي كثيرةٌ الورَقء تن أغصائها : في اشن ء المُرتفع» فالظاهرٌ أنَّ أغصانَ 
الیقطینة سمت على جد رش فکسثه وأظلته). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۷). = 
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۷ »سس 
ب (رسورة الصافات - الآيات (۱:۸-۱۳۹) 


لبقتات منهاء وینتفع بها . 
و سه2 سك ماد 7 دوک ا . 


آي ری ی إلى بمئة آلف شخص أو رواب مو ما کی کی سے او ا وی 


= وقال القرطبي: (قوله :وب َو تج تن يقن & يعني َه که آي: عنم كقوله 
تعالی: 8( ومع دنب 4 [الشعراء: ]١5‏ أي: عندي. وقیل: عليه # بمعنی: له). ((تفسير 
القرطبي)) (۱۲۹/۱۵). 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰41۳۳ ((زاد المعاد)) لابن القیم (5/ ۰0۳۷۱ ((تفسیر السعدی)) 
(ص: ۰6۷۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۷). 

ےر وج سے و تی ومّن قال بهذا: 
۳ ۷۹۹+۹ بر( یشاک مدای 
(۳/ ۰1۲۱ ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۰0۳۹۳ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ۱۷۵ 
((تفسیر السمرقندي)) (۳/ ۱۵۳). 
وقیل: هي بمعنى الواو. دمن قال ا ان کیک واتغارة» وه ای لاکن نظ 
((تأویل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۲۹۱۰۲۹۰ ((تفسير الخازن)) (٥٤/۲۸)ء‏ ((تفسير 
البغوی)) (4۸/4). 
ومن قال من السّلف: إن المعنی أَنَھم يزيدون على مئة آلف - إن اختلفوا في مقدار الزّیادة-: 
ابن عبّاس» وسعید بن جُبّي والحسّنٌ» والربيع» ومقاتلٌ بن یه ومكحول. يُنظر: ((تفسير ابن 
جریر)) (۱۹/ ۰63۳۷ ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۰6۱۷۱ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ .)٤۱‏ 
وقيل: هي على أصلهاء والمعنى: أو یزیدون في تقدیرکم إذا رآهم الرّائي منكم. وممّن قال بهذا 
القول في الجملة: الأخفش» والزمخشري» ران وآبو السعود. ينظو ((معانی القرآن)) 
للأخفش (۲/ 0١‏ ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰1۲ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰۱۳۷ ((تفسیر 
أبي السعود)) (۲۰۰/۷). وینظر آیضا: ((معاني القرآن واعرابه)) للرَّجََاجٍ (4/ ۳۱). 
ومن قواعد التفسير: آنه قد یرد الخطابٌ بالشيء في القرآن على اعتقاد المُخاطب دُونَ ما في 
نس الامر. ا ((قواعد التفسیی)) للسبت (۱/ ۰۲۸۶ ۲۸۵). ۱ 
<۹75 الق والتاكيك اي: 918" گ۷" و 
ابن القيّم. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٢٥۲)ء‏ ((مدارج السالکین)) = 
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ي: فام DE‏ گر نفل ل به E‏ 
7 نيا إلى خين بلوغ آجالهم”". 


- لابن القیم (۳۲۳/۱) و (۳/ ۳۰۲). 
فال الإقاهي: (لمّا كان المد الكتيرٌ لا مکی ناظره لو فيه على حقيقةعلده بل تسیز -وان 
كان أَنْبَتَ ت الاس نظرًا- ۳ : هم كذاء يزيدونَ قليلا أو يَنقُصوته وتارة جزم بأنّهم لا يَقُصونَ 
عن کذا وأما الّيادة فمُمکنڈ وتاره یلب على ظنّه لدب وهو المرادٌ هنا؛ قال :ظز زی ڈوک 46؛ 
لال الرجیة في كثرة الأنباع قر نی سر للقلب) 70 ھ0 

ومن معاني (أو) : السك بالنسبة إلى المخاطبين» أي: إن الرائى ي یسك عند رؤيتهم. 

ومن معانیها: الإبهام بالنسبة إلى أن الله تعالى َبّْهُم أمْرَهم. 

ومن معانيها: الإباحةٌ أي: أنَّ الناظرَ إليهم بباح له أن یرهم بهذا القَدْرِء أو بهذا القَدْر. 
0+ )۹ کنا.نظر: (الدرالمصون)) للسمین 
الحلبي )۱٦۷/۱(‏ و (۹/ ۳۳۲ ((تفسير الألوسي)) (۱6۱/۱۲): 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰۱۳۷ ۳۸ ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۰1۲ ((مدارج 
السالکین)) لابن القیم (۳۲۲/۱) و(۳/ ۰۳۰۲ ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 4۷۲ ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۷۰۸). 
قال الزمخشري: (9( رنه یاک تي & المرادٌ به ما سبق من إرساله إلى قومهء وهم أهل 
5-5 ا ثان بعد ما جری عليه إلى الأوَلِينَّ» أو إلى غیرهم. وق سا 
فسألوه أن يرج جع إليهم فأبى؛ لأن ال إذا هاجَرَ عن قومه لم يرجغ إليهم مُقِيمًا فیهم» وقال لهم: 
إن الله باعثٌ إليكم تبيّا). ((تفسیر الزمخشري)) (5/ 1۲). 
وقال البقاعي: ما لم عیاض بتعیین المُرسَلٍ إليهم؛ وهل هم الّذین أب عنهم أو لا؟ قال: 
رک اة آي 46 والجمهوژ على أنَّهم الّذین رل إليهم أوَلَا. ((نظم الدرر)) (٦۱/٥۲۹ء‏ 
۲ وینظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 4۸۷). 


(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (1۳۹/۱۹ ((تفسیر السمرقندی)) (۳/ ۰۱۵۳ ((تفسیر ابن - 
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کی سے اکن 2 
سور الطافات - الآيات (۱:۸-۱۳۹) 2 ج 8 


سے سے ےمم 


لز ب ر سر ۶ تا رار ےس یں وت ا ا رت مر مر مر جا 
کما قال تعالی: ولا کات کو >امنت فتقعها إيملم] إلا قوم 2 لها ءاموا 

کشفتا عَم عَدَابَ خی في الحو لیا ول ین * [یونس: ۹۸]. 
الفوائدٌ التَّرَبَوبَةُ: 


3 ہے دج سو رام 2 1 
قوله تعالی: :ل ولا أنه کان من المسَبَحین 2 لتق بیو ِل بوم ون 4 فيه 


بیان فضل التسبيح» والعمّل في الرّخاء". وفیه إشارة إلى حدیث: رف إلى 
ا َه 2000 ہا ہے 2 

ل ال عاس يعرنف فى الف فال الاك اد كوا فی اعا 

00 و a‏ 0 1 57 ع 2 3 

یذکزکم في الشّدَّة؛ إن یوس عليه السام كان عَبدًا صالححاء وكان يَذكرٌ الل 


2 


فلمًا وقع في بطن الخوت سال ال فقال الله: ۶ ملول أنه كان ین لمحت ٭ 
بت فى بيو اک بمب وان فرعون كان عَبدًا طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى» 
0 ے ےکی کے کر 091 37 سے در مه ہے سے ے کیو 5 
فلمًا أدركه العَرَّقٌ قال: آمَنت. فقال الله: 3# من ود عَصَیّت قَبَلُ 4 [یونس: 
5 1 و 
) 7 4ی و . ۳ 97 9 5 5 5 عه 
۱ء ففيه ترغیب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو آهله 


= کثیر)) (۷/ ۰44۱ ((نظم الدرر)) للبقاعي (797/17)» ((تفسير الشوكاني)) )١۷٤ /٤(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷ ۷). 

(۱) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ۲۱۹). 

(۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ۰۲۹۳ .)۲۹٢‏ 
والحديث أخرجه من طرّق: أحمدٌ (۲۸۰۳)ء والطبّرانيٌ (۱۲۳/۱۱) (4۳ ۱۱۲ والحاکم 
(۱۳۰۳) ۔واللفظ له- مطوّلا من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
صح الحديتٌ عبد الحق الإشبيليٌ في ((الأحكام اض الكبرى)) (۳/ ۳۳۳)ء والقرطبيٌ 
في ((التفسير)) (۸/ ۳۳۰ والألبانِنُ في ((صحيح الجامع)) (۰۲۹۲۱ وشعيبٌ الأرناؤوط 
في تخریج ((مسند أحمد)) (۲۸۰۳). 
وحسّنه ابرنُ رجب في ((جامع العلوم والحکم)) (40۹/۱) وابنُ حجر في ((موافقة لح 
الحْبر)) (۱/ ۳۲۷ والسَخاويٌ في ((المقاصد الحسنة)) (۱۸۸)ء وحسّّنَ إسنادّه الصَنعاني 
في ((سبل السلام)) (4/ ۰۲7۷ وصحح اسناده أحمد شاکر في تخریج ((مسند آحمد)) 
(۶/ ۲۸۷). 

(۳) ینظر: ((زاد المسیر)) لابن الجوزي (۲/ ۳۸). 
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کی“ ص کک 1 رح 
568 وس سس . 


وإقباله على عبات وجئع همه ید نعمته بالشكر في وَقت المُهلة والفُسحة؛ 
لمع ذلك عنده 50 المضایق والشّدائد", وذلك على قول في التّفسير. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالی: رو لیم . .. العَرَض من ذكر بی عليه 
لام هنا سلی اي صلی الله عليه وسلّم فیما يلق من ثقل الرُسالقِ بان ذلك 

قد أنقَلَ ارس من قله» فظھّرت مَرتبة اي صلی الله عليه وسلم في صبره 
على ذلك» وعَدَّم تذَمّره ولإعلام جميع النّاس باه مأمورٌ من الله تعالى بمُداومة 
الدّعوة للدّين؛ 2 ES‏ 
في مُختلفِ الأزمان والأحوال» ري (لا تَعْشَّنا في مجالسناء فمّن جاءك 


0 


ما فأسمغه» كما قال عبد الله بنُ تی . قال تعالی: ایا الرسول بَا مآ رل 
دك یه تلبت را ک0 ا 

ر من موعظة التحذیر من الوقوع فيما وقع فيه یوش من عضب ی ألا تری 
إلى قوله تعالی: ۰ - 019 اد دی وهو فظوم * ولا أن 
تاره مین تی د الم وو مذموم 4 [القلم: 44 64 0 الاس أن الله 
إذا اصطفى أحدًا للرّسالة ابر له في الفتور عنهاء ولا ين یسح أمْرّهِ بذلك؛ 
لن الله أعلمُ یف بل رسالاته'". 

1- مقام اة لا مت من فثل ببعض ما لا يكون محبويا إلى اللو آي: 
أن سول قد يقومٌ بسّيء لم مر به. ليل ذلك قول تعالى: د بإ ال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشری)) (14/ ۱ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۱۸ ((تفسیر أب بي السعود)) 
.)5١6 /0/(‏ 


(۲) پنظر ما أخرجه البخاري (4577)» ومسلم (۱۷۹۸). 
(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۸/۲۳). 
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کک س ل 2 
2 سور و الصافات - الآيات O )۱٤۸-۱۳۹(‏ 


مد ور 02 4 ہس چا “ث صم ھ ہم( 
آْمشخون 0# فَعبَرَ عن خروجه بالاباق؛ لأنه خروج لم يُوْمَرْ به . 


۳- قولْه تعالی : مام سل به على جواز المُساكمة ھی الات 
وذلك على شرع من قبلنا شرخ لنا ما لم برد شرغنا بخلافه؛ وقد وَرَدَ شرغُنا 
بوفاقه؛ فإ الب صلی الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا رن نسائہ؛ ین 
خرج سَهُمُها خرح بھا'". 


٤‏ با -أي : إقامة 


76 


71 کے 221 


تعالى: له وج ساسح عه حلي 
إل في هذا ظلما له أو سفهًا في حقه! بل الق الحوث في حال هو مستحق فيها 
لذلك؛ ولهذا قال: وهو ملي 4 . 

۰ - في قوله تعالی: ل( اوآ ILS‏ * لت فى تيد إل بوم يعنت © 
دلیل ۳ ادال د بصالح عَمله وینجو به من المُهلکات ٩‏ فالطاعاتٌ 
السَابقة سس للجاة م من المُهُلکات اللاحقة؛ فيكونٌ في هذا شاه لول 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۰۷). 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۰۹). 
جح نیٹ ومسلم (۰ ۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
لکن قال اب عاشور: (ليس في الآية دليل على مشروعيّة ة القرعة في الفصل بين التساویین؛ 
7 00" إو أهل الصفيئة الذين جرا 
الاستهام على يُونْسَ) ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷6/۲۳). 
وقال أيضًا: (ما أجريّ الاستهام عليه قد أجمّع المُسلمونٌ على أله لا جري في مله استهام). 
((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۱۲). 

.)۷۳۹/۳( پنظر: ((النکت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )٤( 
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4 ا التفسیر المحرّر للقرآن | ری‎ O 
ال صلی الله عليه وسلم: ((تَعَرَفْ إلى الله في الرّخاء» یعرفك في الشْدّ)).‎ 
في کک 0 كن تلم ی لو بقيَ في طن الحوت‎ 7 


لأ هذا امه الَف آله هب ۳ 


0 


۷- وت الله تعالی: کہ اسر وف سوم که فيه سؤال: في هذه الآية 
النُصريحُ بذ ون بالراء -عليه ی مم وقد جاءت | 
500 : لو أن يد درک تعمة من ری ند 
مره وهو موم 4 [القلم: 54 ]؟ 

الجوابٌ: أن الامتناع المدلول عليه برف الامتناع الذي هو: (لولا) مُنصَتٌ 
على الجملة الحاليّة» لا على جواب (لولا). وتقریك المعنى: لولا أن تدارکه 
مير و ےرت تک 
و فهنه الحال عمدة لا َضلت ان المراة بالْضلةة ما لیس 


ركنا في الاسناد وان توقفت صبََة المعنی علیه. ونیا ول تعالى: و 
اا 0 ار و لعي # [الدخان: ۳۸ وقوه تعالی: وتا 
0 2 ا وما ییا بطلا # [ص: ۷ لان اي فیهما تع علی 
الحال لا على ما قبْلهما". 


ري 
۸- قوله تعالی: ‏ یناه سَجَرَةَ تن يَقَطِينِ * فيه اثبات تأثير الأسباب؛ 


7 3 


مه رم کے 


.)۳۱۲ ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
والحديث تقلّم تخریجه.‎ 
.)۳۱۳ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )۲( 
.)۱۹۸ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )۳( 
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ی سور و الصافات - الآيات )۱٤۸-۱۳۹(‏ > 3 


لاهن رنه -علی قول- ره عليه وهي ین امَلمَسء ويُقال: إن 
لت 29 يقَُ عليهاء وال قادرٌ على أن يُظلَّه بمامق وقادرٌ على أن يبقيه في 
امس في العراء ولا يتنر لكنّ الله عر وجل ین لعباده أنَّ الأشياء تکون 


و و 


بأسبابهاء فالأسبابٌ مُوّثرة لکن لا بتفسهاء ولکن ہما آودعه له بها من آسباب 
التاثیر(». 


۳ 


۹- - قول اله تعالى :ری جر ون ين فيه سوال: هرد اھ 
فی كلام لبم ا لما کان على ساق من موه والیقطیُ لا ساق ل؟ 

والجواب من أوجه: 

770 سال : (# جر تن یقطین 4 جاء تجوزا. 

ومنها: أن الله أنبتها عليه ذات ساق خرف للعادة وس عليه اسلا فأخرجها 
عن عادة أمثالها حتى تصيرٌ عليه كالعريش؛ لَحضّل له ظِل؛ له لو کان مُتسطا 
على الأرض لم يُمكنْ أن یله" 

ومنها: أن السَجَرَ إذا أطلِق كان ما له ساق يقومُ علیه لکن إذا فيد بشّيء تقيّد 
به؛ فمُسَمّى الشُجَرة على إطلاقه هو: ما له ساق يقومٌ عليه» ولكنْ لَمَا تقیدّت هنا 
بالیقطینء فتکونْ بلا ساق۳. 

۰- في قَؤْله: ملك یاکة اتی أو ہریڈ > ان فلت: ریئو ہہ ففل 
ولا صح عطفه على المجرور ب 9 4 فان حرف الجر لا يصح تقدیرُہ على 
(۱) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۳۱۳). 

(۲) ينظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۹/ ۰۱۱۳ ((تفسير ابن عطية)) (4/ ۰4۸۷ ((نظم الدرر)) 


للبقاعي /١7(‏ ۲۹۰). 
(۳) ينظر: يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ ۰۳۷۰ ۳۷۱). 
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KW 
الفعل» ولذلك ل١ 7 کرت بقاتم و على تأویل: وقاعد.‎ 
فالحواب: و ودوت 46 خبر مبتداً محذوف في كد رفع والتقدیر: آو‎ 


هم یزیدون ُء وجار عطف الاسميّة على الفعليّة ب از لاذ شتراکهما في مُطلق 
الب ل 


2 


7۶7 TE میں نے‎ NE 
5 جا التفسير لمحرر للقرآن لكرييي)‎ 


مل عم المتأخرينَ بقوله تعالى: 38 وَآَرِسَلكۂ إِلَ ماک الب آو 
لمك على لہ اا ثال :راک ِأَكَةِ وپ ویریت ١#‏ 
فأحصاهم عَددا مع أنه لو قال: «فأرسّلناه ال قومه» كفى. لکن عَدَّهِم عدولا 
عم لهذا فائدة ال الااحصات ولا شك أن الإحصاءً إذا كان فيه فائدة فإنَّه ييكون 
مطلوبا*؟. 

۲- ول اه تعالی زا رکه اک ما ہے ےت 
الارسال بعد الانجاء من الخوت: أنه إعادة لارساله۳. 


بلاغة الآيات 
3 7 ے>ے اس صح 21 
١‏ - قوله تعالى: رذب بل الب لمشخون 4 
ال 


وت ب مر ف و امد 5 2 ان 
- قوله: 36 له ِا ال حون # أي: هرّب إليه» وأضله الهرَبٌ من السّيّد 
۱ و سے لع واه 2 0 : 
ویونس هو عبد له وخرّجٌ فارا من غير إذن من الله؛ فحشّن إطلاق صف 
الإباق عليه . 


(۱) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي(٤/۲۰۹).‏ ويُنظر أيضًا: ((المحتسب)) لابن 
جني (۲۲۱/۲). 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۱4). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۹/۲۳). 

(6) پنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۲۳)» ((تفسیر ای السعود)) (۷/ ۰6۲۰۵ ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۱۷۳). 
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جوتي ت ريش عليه اكلام جل محتوفة فنثرة قبل ذکر راز إلى 
فك كما في قصّته في سُورة (الأنبياء) في قوله: 9#إذ ذہب مع 4 
[الأنبياء: ۸۷]ء وقوله: و تکادک نی لت که جُمَل محذوفة أيضًاء وبمجموع 
الققصص یبن ما خذف في کل قصّة منها. 


سے وو 


۱- قوله تعالی : سام کان من امن حویح * انمه وت وه می 4 

- تفریع ام یودن بجْمّل محذوفته تقديرُها: فهاج البَحرٌّ وخاف 

الراكبونَ الغرق؛ فساهَم۳. 

07 سے ہے سے ےم WaT‏ 

- قوله: سَاهَمَ مَكَانَ الم کی * لما آل وُقوعٌ القرعة عليه إلى رَمیه من 

السّفينة من محل علو إلى أسمَّل» عبّر عن ذلك ہما يذل على الرّلق الذي 

یکون من علو إلى سفلء فقال : کان يِنَالْمُدَحَضِينَ 4" . 

*- قله تعالی: ول ت في بده اک مر عبر بالجّمع؛ لافادة عموم 
التعنك: ولو أفرد لم ید بعت الحیوانات العُجُم ولو تى لظن أن ذلك له 
و و با 

رو مالي : که بالعرء وَمُو سَقِيمٌ * وَأبْتتا َيه کجرا تن بقطین 46 


-الفاء في قوله: رکه لس وهو سَقمعم مق # فقصيحة؛ لأنّها تفصخ عن 


1١ 
۰ 


كلام مُقدّر دل عليه قوله: 00 ن يِن لْمْسَبَحِينَ ۲ e‏ 
[الصافات: ۳ ٤ء‏ فالتقدیر يُسبّحُ ربّه في بطن الحوت: أن لا إله 


(۱) ینظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ 5 ۱۲). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۷۳). 
(۳) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۲۹۲). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (۱/ ۲۹۳). 
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لا آنت سبحانك» نی کنت من الطالمین فاستجاب اله له ونجاهه کما 
في سُورة (الأنبياء)» والمعنی: 027 الحوت وا وق الموج إلى 
الشَاطوم(). 

3 وم و 3 قم و وس 1 9 ی 
ج والنبذ: الالقاء» واسند ننده ال الله؟ لان الله هو الذي سخر الحوت لقذفه 
من بطنه إلى شاطی لا شجر فيه" . 


و ر ر ع لے ۶ ۳ 2 
- وتعدية فعل (آنبتنا) بحرف (علی). افاد أنها مت مُسْتعلیة عليه فوقه م مظلة لب 


كما بطب البیث علی الانسان۳. 

-٥‏ قوله تعالی: (٠‏ وازساکه اک یاک لب او یڑوک که 

- قیل: رساله هذه هي الأولى التي ن فتاه ده جر القصص نبا 
على رسالته» یل ا کا مود کے و 0 ھ4" 
لذي آغضب بون علیه الاد حتّی اوموقيل المرادٌ رسالا السابقة 
EOE‏ باه قذ ری ان 
جَمّة» وكأنَ توسیط تذکیر وَفْت مَرَبه إلى القلكِ وما بغده بيْتهما؛ لتذكير 
سَببه) وهو ما جَرَى بيه -علیه الصَّلاة والسّلام- وبين قومه؛ من إنذاره 
هم عَذاب الله تعالی وتعبینه لوقت خُلوله 5 وتعليقهم لا 
بظهور أماراته؛ ليعلَمَ اد إيماتهم اي سيخكى بغد لم يكن عَقِيبَ عقیب الإرسال 


.)۱۷۷ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) ينظر: ((تفسیر الزمخشري)) (6/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰۱۸ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ 5 ۰)۲۰ ((تفسیر أبي السعود)) (۲۰۱۱/۷). 
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6 


یح : > 5 
ی سور د الصَافَاتِ - الآيات (۱:۸-۱۳۹) 2€ مت زا 


ار 


-كما هو المُتبادرٌ من ترتیب الإيمان عليه بالفاءِ-» بل بِعْدَ لیا والتي0©. 


- وإذا كان المرادٌ بإرساله أله على رسالته الأولى؛ و و : sS‏ 
کی اک لپ 4 عطفا على قوله: :9 ون لین نموت على سبیل البّيان؛ 
له دل على ابتداء الحال وعلی انتهائهاء وعلی ما هو المقصود بالارسال 
من الإيمان واعترض ما بيِنَّهما قِضّهُ من فقصصه اعتناءً بشَنها+ لاحتوائها 
على مر عجیب"". 

- قوله: وآزسانۂ راک دک > حرف (أو) ليس للشَّك؛ فهو 
على الله مُحال» وهي بمعنی (بل)» أو بمعنی الوای أو المعنی: أو يدون 
في تظرهم؛ فاشك نما دحل في قول ضا و وا نحي اروام علي 
المخاطّب. وقيل : هي إضرابٌ لما في الواقع ونفس الأمرء فالمعنى: E‏ 
إلى جماعة سورهم الاس من الپء وهم رَد ِن ذلك وفيه لا یل 
وهي , من ‪ ان ۶ 6 ولفت 
نّطر إليهء بخلافِ ما ذا أخرٌ بالأغلى من أوَّل مر" 

1- قوله تعالی : اما هم ال جين 4 


- الفاء في قوله: امتا TT‏ 


(۱) بنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰1۲ ((تفسیر البیضاوی)) /٥(‏ ۱۹)» ((تفسير آبي حیان)) 
(9/ ۰۱۲۹ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۰ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۷۹/۲۳). 
وعد اليا والتي: آي: بعد جهد وشدّة. بنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۱0/ 400). 

(۲) ينظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۲۰/۱۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 1۲ ((تفسیر البیضاوی)) (5/ ۰۱۹ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰۱۹۱ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۲۵ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 ((تفسير آبي السعود)) (۷/ ۰4۲۰۱۷ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۰۳۱6 ۳۱۵). 
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١‏ 7 أي : ص 
OG‏ ا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) 


کے 
آرسل إليهم ودعاهم امتتعوا في أوّل الامره فأحْبرھم بوعید بهلاكهم» ثم 
خافوا فاَمَنول(. 

رر ی کی ل ا 1 
- ولعله إنما لم یَختم قصة يونس وقصّة لوط ہما تم به سائرٌ القصص 
بالسّلام علیهم؛ أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرُسل المذكورينَ في آخر 
الشووق وقل عي لل 


OA E EOS 
.)۲۰/۷( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۱۹)ء ((تفسير أبي السعود))‎ )۲( 


الجزء ۲۳ - الحزب ٦٦‏ 


وب سس 
ا سور د الصَافَاتِ - الآيات (۱1۳-۱4۹) 


الآيات (۱۱۲-۰۱۶۹) 


:3 فته رك متا ولم سنوت ل ام قتا میک 
وم هدوت ا أله نم من افکهم قولوت (ه) رت زیون 
لت جر دقن © ی ره 
ما تس صقن ما ار وذو لدو شا ولد فلا انا 
یم لَحَسَرونَ لها ےد تہ الہ الْمسْلصِينَ لا انح وی 
سے ھجت من هو الال © 4. 

اا 

و ا شتَفْتَهم #: أي : لهم واستخبزهم» و أصل (فتي) هنا تا 
خکم(. 


كه 4 اه کذبهم والافك: ا الکذب. فا (أفك): 1 علی 
قلب الشيءِ وصرفه عن جهته”" 

۹ ع ة ظاهرة وسئیت اجه سلطا ليلق من الهُجوم 
على لوب وأصل (سلط): يدل على ار ول ۳ 


(۱) بنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۳۹ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۱۰ 
((مقاییس اللغة)) لابن فارس /٤(‏ ۰4۷۳ ((تذكرة الأریب)) لابن الجوزي (ص: ۰)۳۱۸ 
((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۱۲). 

(۲) ینظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰)۳۳۷ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۸/ ۰۳۷۳ ((غریب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۵۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۱۸/۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۰؟). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱ ۰9۹۸/۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۹۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ۰4۲۰ ((التبیان في تفسیر غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: ۲۰۱۳). 
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O) 2‏ ا رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) اھ 


ية 4: أي: الجن أو الملاتکت قیل لهم: جه هم لا رون واصل 
0000 0 

سا #: ات 0 شتراك من جهة أحد الأبوين» کالاۂ شتراك من 
الآباء والآ نه او تيه ED CRESS‏ 
اتصال شيء بشّيء وسكي السب بذلك لاتصاله ولاتّصال 0 

تل کین 46: آي لین وأصل (فتن) :يدل على ابتلاء واختبار» : سول 
فيما اجه الاخنياة إلى اکرو ن اطلق على کل مكروه أو آيل إليهء کالکفر 
والإثم والتّحريق» وغير ذلك". 

ال تیم : أي: مُقاس حر انار وأصل الصلي: لیا بالّار9. 


مشکل الإعراب: 
٤ 5‏ 5 ہس ہہ ے ع کے سس مر م لاح و مخ 
e‏ * ما سر عليه بت * الا من ہُو صال یلیم 4 

و 0 0 و 
(ما) في قوله: وت # اسم مّوصول مَعطوف على اسم (إن)ء وهو الكاف 


في بر 


(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰۱۸۳ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/١1(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ٢۲۰)ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳۵ ((تذكرة الأریب)) 
لابن الجوزي (ص: ۳۲۳). 

(۲) يُنظر: ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (0/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۰۱ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: .)٩۱۰‏ 

(۳) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175 7)» ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 14۷)) ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ۰۷۲ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۲ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:۳۲۳)ء ((فتح الباري)) لابن حجر (۱۳/ ۳)ء ((الكليات)) للكفوي (ص: 1۹۸). 

)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰)۳۰۰ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55٠‏ 
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و(ما) في قوله: .ره َر 4 حجازية نافیڈ و ره اسم (ما) مرفون 


عه ه ملق ب (فاتنین). 
ولب 55 یت 6 (قاتنينَ) مت (ما) العاملة عل (لیس) مجرورٌ لفظاء مَنصوبٌ 
تداك والباء ا فيه. 


وجملة: مزع تیه في محل رفع خر( 

ج2 ۶۸۶ تم روف 
ا ٹم وهم تن رتفد على ال لین م لمن المي 
أهل الجحيم. د أذ 00 ل (فاتنین)ء أي: أحداء فتکون 1 
أداةً استثناء» 7 ا المحذوف. بلاصال 46 خبر هو که 
مَرفوحٌ» اعد ره رَفعه اة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء السّاكنِينَ؛ 
خوط عل الان 

المعنی الإجمالي: 

بم لهتعالى نی صلی الله عليه وسلع بتوبيخ المشركين وال د على بجهالاتهم؛ 
7 ؤ9 E‏ مُشركي قومك الذين يَرْعُمونَ أن الملائكة بنات الله 
تال ألربّك البنات التي یکرهونها» ولهم البَنون؟! أم خلقنا الملائكة انائ 
ہے یت 
کید ہپ اس سار سکس 0( 
)١(‏ ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۰۱۰۹۵ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(9/ ٣۳۳)ء‏ ((إعراب القرآن وبیانه)) لمحبي الدین درویش (۳۱۸/۸). 
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يي ص بح ص 
6 © 2 جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) ھ2 


رت پیر شی و 
الجا؟ بر فلا تكَرونَ؟! ام لكم حم مُجّة ظاهرة تین صحَحةَ عواکم؛ فأنُوا بکتاب 
یه بان تع ا کش مار في اك ۱ 

يقول اھ مال میا أحدّ أكاذيبهم: وجعل أولئك المُشركون بِيْنَ الله 
تعالى وببْنَ الجن نَسَباه ولقذ عَلمَ الجن انهم مُحضرون يوم لقيامة. 

ثم ينر الله تعالی نفسه عن هذه الافتراءات» فیقول: تترّه الله عما يَصفّہ به 
المُشركونَ» الا عباة الله الذين آخلصهم لطاعته؛ فَإنّهم لا يَصفونَ الله تعالى 


۳ 


ثم ية قول تعاّی اطا المدركين: فانکم ها المُشركونَ- وما تعبّدونه من 
ال ال 


000 


أن لاني تا ذکر آقاصیص الأنبياء عليهم السَلام عاد إلى د شرح مذاهپ 
لش كين وبيان قبجها وسخافتها؛ ومن جملة أقوالهم الباطلة آنهم أ توا الأولاد 


له سبحائّه وتعالى» ثم موا ها من جنس الإناث» لا من جنس الذكور0». 


أي: فاسأل -يا محمّد- مشر كى قومك الذین يَرْعَمونَ آن الملائكة بَناتٌ افه". 


(۱) پنظر: ((تفسير الرازي)) (709/5757). 
(۲) ينظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 160 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۳ ((تفسير ابن کثیر)) = 
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جرک متا رکه الت 4. 
أي: اسألهم یْجعَلونٌ لرَبّك ما یکرّهونَ منّ البّنات؛ ويَجعَلونَ لأنفسهم ما 
RE‏ 
كما قال الله تعالی: 2۶ ولو جعلونَ لله السب مر E‏ إلى قوله 
سلی: ۳ 0 لد کرت لك لهذ التق 
جرم آن هم لار ی ام ۷ - 1۲ ]. 
۱ ےت بی EN‏ 


22 or, 


مه که ایکا ئا وهم هدوت ) ۳ 
سآ امن یہ 

3 الله عن علم وُشاهدة ۱۲۳ ۱ 

كما قال تعالی: :3 وکا المک که لت هم مد امن إا هدوا عَلقَهھم 
کن 92 20 ۹ 

الا اتہُم من إفکهم قولوت ا ود لَه ... . 

N a 
جهها الصّحيح-: ولد الل حينَ زعموا أنَّ الملائكة بَنائه۳!‎ 


2 


= (۷/ ۰)4۱ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰140 ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳۳ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۷۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۰ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) 
(ص:315). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 54۱ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۳ ((تفسير ابن كثير)) 
(۷/ 4۲ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۸ ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۱). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 18۱ ((البسیط)) للواحدي (۱۹/ ۰۱۱۹ ((تفسیر ابن = 
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(... رم کف ©4. 


ہے یت 
تا 0 و رام کو * ما اعد انه ون ویر وم 


E‏ مد و ہر 1 چ جو ا ت م 


.] 4١٠ eT 


ہت ظا وَقَانوا اد ان ولدا ۴ د لد جنم سنا دا * تکاد 


و صح م مھ وه وم 


مه ملوات EE‏ و کی ات و لال ھت ٭ أن دعوا لرن ولد ا ٭ وما 


اصطی بات عل البزينَ (س) © 

القراءاث ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: 9# آسطتی 4 قراءتان: 

3 قراءة و اضطفی 4 بوضل الهّمزة على لظ الخبر وفيه وجهان: 

آحدهما: آنه نيه الاستفھام وإّما حذف للعلم به. والثاني: أن هذه 
ا المحكيّة بالقول» وهي 38 وا د آله ب أي: يقولون كذاء 


= کثیر)) (۷/ 4۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۸). 
ودين € في وله تعالى: لین كه # قیل: هي للتّبعيض» آي: هذا الافك المذكورٌ هو من 
جملة إفكهم الكثير. 
وقيل: هي لته أي: قالوا ذلك بیب أنَّ صَرْفَ الأمور عن وَجهها الصّحيح هو يدهم 
وعادتهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ° 

اننظ ((تفسیر ان جریر)) 1/17 كا ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 11۷۷ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۷۰۸). 
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ویقولون: اضطفی هذا الجنسّ على هذا الجنس. ویجوز أن يكو المعنی: 
وإِنّھم لکاذبون؛ قالوا: اصطفّی البنات فحذف (قالو۲. 
۲- قراءة 9 أَصَطمّى ‏ بقطع الالف على الاستفهام» على طريقة الانکار 


والاستبعاد". 

زا ضط الات عَل الین 4. 

أي: أختارَ الله تعالی لتّفسه البنات اللاتي سکف المُش کون من الحاقهن 
بهم دون ا 

كما قال تعالی: آناصف ریم ان واد ین المکیکه ات نکر فلت فو 
عظیما # [الاسراء: .]٤٥٤‏ 


ما لک کیف تنک 9ب 
ا ما لک کیف تَحکمونّ هذا ا تر؛ إذ جعَلتُم ربكم ما لا 


حر .حم 


ترضولّه لأنفسكم واستَاقَرقُم دوته ہما ون ۱۳4۹ 


)١(‏ قرأ بها أب جعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن لجزري (۲/ ۳۹۰). ويُنظر لمعنی 
القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ ۳۲۳ ((تفسیر أبي حيان)) (۹/٦۱۲)ء‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۳۳۳). 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ ۰0۳۷۰ ويُنظر لمعنى 
القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (۲/ 6۳۲۳ ((تفسير الرسعني)) (5/ 4 ۰)6۳ ((تفسير 
أبي حيان)) (۹/ ۰6۱۲7 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۹/ ۳۳۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 757)» ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۳ 4 ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷ ۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ 4۳۰-۳۰۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۸). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۲/ 1۲۲) ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 16۲ ((تفسير 
السمعاني)) (6/ ۰4۱۸ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ٤٦)ء‏ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۸). 
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ص بح ص 
OE:‏ ولا التفسير نمحزر قران الكريع کا 


6 رکوس © 
دنه ©4 
أي: أفلا تتذَكّرونَ» فد ر كود بُطلانَ E‏ 


کر ساط میت( 


1 


نن مدع وت 
و«( وایکتیکر بدك OE‏ 
أي: فأُوا بكتاب من عند الله فيه بان سكم على ما 7 قولوت إن كسم 
صادقین دعواکم"". 
لاک وت اگ E‏ علمت یم O‏ 
ایت الکو ی ال تعلی وی ال تب 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰14۳ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳4 ((تفسیر الشوكاني)) 
(/ 1۷۵ رس سپ لہ ۰ 
قال البقاعي: (فْإن الأمرّ في غاية او لما في عُقولكم وطباعكم من آتکم لا ترضون 
سکم سل المنازل» فكيف يختازه تفه به ربكم الذي بيده گل يء؟! وه لذ يكون الود 
مُطلَقًا إلا ممن له جنس فیکون مُحتاجًا إلى جنسه والمحتاج لا يكونٌ الا بوَجه!). ((نظم 
الدرر)) (۳۰۷-۳۰/۱). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (2557/19» ((تفسير القرطبي)) »)١15/١15(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (۷/ ۲۰۸)) ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ٤٥)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰۷۰۸ ((تفسير 
ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۸۳ ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۲۲-۳۲۵). 

(۳) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سلیمان)) (۳/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰14۳ 5 ۰14 ((تفسير 
القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۶ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲). 

)٤(‏ ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٤۹ء‏ ۹۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ 4۲ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (٦۳۰۸/۱)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۸ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۲۳/ ۰۱۸۲۰۱۸۵ ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۲۹). = 
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ل : المرادٌ بالجنّة: الجن . وفي هذا التفسير وجهان: 

الأول : هو أن امش کی جَعَلوا بین الله تعالى وین الجن نب حينَ قالوا : إنّ الملائكة نات الل 
وأمّهاتهنَ من الجن. ومّمن ذهّب إلى هذا المعنی: ابن القيّم» وابن کثیر والبقاعي» والسعدي» 
وابن عاشور وابن مین قار المصادر السابقة. 

عن مجاهد قال: (قال کار ريش : : الملاتكة بنات الله» فسأل آبو بکر: من أُمّهاتَهنَ؟! فقالوا: 
بنات سَرَوات -أي: سادات وخواصض- الجنٌ). أخرجه البخاريّ ما في صحيحه (كتاب بدء 
الخلق) (بابٌ ذکر الجن وئوابهم وعقابهم) قبل حدیث (۳۲۹۲). 

واستبعدء رابنا على أن ايل بان اقیات الملاهكة من الجن ست عا لا ای له 
((تفسیر الرازي)) (۲5/ ۳۹۰ 

لثاني: هو أن وا من الرنادقة یولون: ال وإبلیسش أخوان؛ فالله ال الكريم؛ وإبليسٌُ هو الأ 
00 ۱ تعالی: ‏ وجعلوا بیت وب ا وسا ) الما منه هذا المذمَبُ» 
وهو مذهّبٌ المجوس القائلينَ بیزدان وإهرمن. وهذا ا الأقوال عند الرازي. 
پُنظر: ((تفسیر الرازی)) (-۲/ روف 

وممّن قال بهذا القول من السلف: اب عبّاس» وقتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(۱۹/ 145 ((تفسیر ابن آبي حاتم)) (۱۰/ ۰۳۲۳۱ ((تفسیر ابن آبي حاتم)) (۳۲۳۱/۱۰). 
وقیل: المرادٌ بالجنّة هنا الملائكة. وممّن قال بهذا المعنی: الفرّا» وربا والواحدي» 
والزمخشري» ونسّب السمعان والقرطبيٌ هذا القول إلى أكثّر المفشرین. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (۲/ ۰۳۹6 ((معاني القرآن)) للز جاج (4/ ۳۰ ((الوجیز)) (ص: ۰)٩۹۱۵‏ 
((تفسیر الزمخشری)) (6/ ۰14 ((تفسیر السمعانی)) (8۱۸/6 (<تفسیر القرطبي)) 
(۱۳۶/۱۵). 

وممّن قال من السلف بهذا القول: مجاه وقتادة في رواية» والسدي» وعكرمة وآبو صالح» 
وابن زيد» وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ 140 ((تفسیر ابن أبي حاتم)) 
(۳۲۳۱/۱۰)ء ((الدر المنثور)) للسيوطي (۷/ ۱۳۳). 

قال القرطبيّ: (قال أهل الاشتقاق: قيل لهم اجنّة»؛ لهم یرو . وقال مجاهدٌ: هم بط من 
طون الملائكة ال لهم الجن . وژوي عن ابن عبّاس؛ وروی إسرائيل عن الذي عن أبي مالك 
قال: اما قيل لهم ج 8 لأنّهم إن على الجنان؛ نه والملائكة كلهم ج . ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۳۶/۱۵). 5 
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۲۱ 7 لي 5 ص 
OE‏ جلا التفسیر المحوّر للقرآن العرييي) + 


ود عم نتم مُحَصَرونَ 4. 
أي: ولقد عَلم الجن أنهم محضرون يوم القیامة۱. 


= وقیل: إِنَّ اسب الذي جَعَلوه هو آنّهم أشركوا الشَّيطانَ في عبادة الله. وذهب القرطبيْ إلى 
ن هذا القَولَ هو حسَنْ الأقوال» واستل له بقوله تعالی: 9 3 شیک رب یی [الشعراه: 
۸ آي: في العبادة. ينظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۰). 
ومک رُوي عنه ذلك من السَلّف: الحسن البصري. يُنظر: ((تفسیر الماوردی)) (۲/ ۱۵۰). 
(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ 167 ((معاني القرآن)) للزجاج (6/ ۰6۳۱۵ ((الوجیز)) 
للواحدي (ص: ۰٩۱۵‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۵/۱۵ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ 4۲ 
((تفسیر آبي السعود)) (۲۰۸/۷). 
ذكر ابن الجوزي أنه على القول با المراة ب له : الجنْ: فیکون المرا: ولد لت الجن 
رم که آي: إِنّ الجن أنفسها خسو 4 الحساب. وأنَّه على القول بأد المراد بط : 
الملاتكة يكونٌ المعنى: ولد عَلمَت الملائكة ترم 6 أي: إِنَّ هؤلاء الهش رکین نطو 4 
النَارَ. يُنظر: ((تفسیر ابن الجوزي)) (۳/ ۵۵۵). 
مین اختار أن المراة بالجنّة: الجن وأنَّ معنى مُحضّرون: هم مُحضَّرونَ للحساب يوم 
القيامة: ابن الق E ER E‏ 
الحساب. قاله مجاهت أي: لو كان بیْنه وبیتهم نَسَبٌ لم َحضروا للجساب» كما قال تعالی: 
وال ار رای کر ا امد وله کل فلم يديم ديم 4 [المائدة: 1۱۸ 
فجعَل سُبحانه غقوبتهم بذنوبهم وإحضارهم للعذاب مُبطلا لدّعواهم الكاذبة). ((حادي الأرواح)) 
(ص: ۹۵). وینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۰0۳۰۸ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۸). 
وقال یحبی بن سلام: (قال الله: لد مت له 4: الجن ام مروت 4: مُدحَلوَ في 
الار). ((تفسیر یحبی بن سلام)) (۸47/۲). 
وقیل: المعنی: ولقد عَلمت الجن أن المُشْركينَ مُحضَّرونَ للعذاب. ومن قال بهذا المعنی: 
ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۳۰). 
وممّن اختار أنَّ الم را بالجنّة: الملائكة -وأن المعنى: ولقد علمت الملائكة أن المشركينٌ الذين 
قالوا هذا القول لمحضرون في النَّاِ-: مقاتل بن سليمانء والرّجًاج» والواحديء والنّسَفيء وأبو 
حيّان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۰1۲۲ ((معاني القرآن واعرابه)) للزجاج = 
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:2 سبح بصم 2 4. 
آي: 20 ا فق أن او 


7 2 وم 
٠‏ 1ئ 8ے 2 مرو م )00 


ھی اک یں 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
رظ اشر 0 7 ره رار از 2 ۔ 
لما ذکر ما وصفه به هؤلاء الظالمون المتعدون. بين أن هناك آناسّا لیوا 
20 757 5:1 ال تما تفه وا ہہ" 
وهم عباد الله الدين و 
٠. 2‏ - 16 5 و 2 
ما يجب له؛ فهذا القَرآنُ الکريم مَثان نی فيه الأشیاء؛ فإذا ذكرٌ فيه صفة قوم 


> 


۶ 


مَذموم ذكرّبَعدھا صفةً الأقوام المحمودة”. 
{OETA‏ 
أي: لكنْ عباد الله الذين أخلّصّهم لطاعته» واختارهم لرّحمته؛ فإتهم لا 
E NE‏ روہ سان نان 
الکمال۳. 1 ا 


= (٤/٣۳۱)ء‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۵‏ ((تفسیر النسفي)) (۳/ ۰۱۳۸ ((تفسیر أبي 
حیان)) (۹/ ۱۲۸). 
وذمّب ابن عاشور إلى أن ضميرٌ «م # عائدٌ إلى المشركين» أو إلى الجنّة وأنّ الوجهين 
مرادان؛ فان الفريقين مُعاقبان. يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۷). وینظر أيضًا: ((تفسیر 
بحن وف ا 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ 87 )۰ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۳9 ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰4۲ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۰)۳۰۹/۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۸). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۳۸). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ابن عطیة)) /٤(‏ ۰4۸۸ 4۸۹ ((تفسیر الشربينی)) (۳/ ۰۳۹۲ ((تفسیر ابن = 
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أنَّ الله تعالی لما ذ ذکر الذَلائلَ على ساد مَدْهَب الکَفَارء أنه اف ان 
ان هولاء الکقار لا بقدرون علی كيل اعد غلن الصلال الا |ذا کان قد فق 
کم الله في حقه بالعذاب والوقوع في النّار). 


2 2 و رو د م ۳ و لش رم ر ۳7 
وأيضا لما نژه الله نفسّه المقدسة سُبحانه عن كل تقص» دل على ذلك بآنهم 


= كثير)) (۷/ 4۲) ((تفسير العليمي)) (۵/ 007)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 570 )) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ۷۰۸). 
قيل: الاستناة مُنقَطعٌ تسا عن قولهم: یشرت کا أي: ولقد عَلِمَتِ الجنةً َال 
قالوا 77س لعذاپ لا با اف لین جورع 
لجنته. وممّن ذمّب إلى ذلك: مُقاتل بنْ سلیمان» وابنُ جریر» والواحدي والقرطبي. يُنظر: 
((تفسیر مقاتل بن سلیمان») (۳/ ۰61۲۲ ((تفسیر ان جریر») (۱۹/ 616۷ ((البسیظط) 
للواحدي (۱۹/ ۰۱۲۳ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱۳۹). 
وقيل: الاستٹاء فطع شا عن قوله : عَم یود 46+ أي : لكل عباد اله الخلصین لایَصفونه 
بمایَصفه الم کون . وممّن قال بهذا المعنی الکطیت اشر وار ان راز عاشور إل 
أن ابن عاشور جعل عباد اله المُخلّصينَ هم م الملائكة. ینظر: ((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۹۲ 
((تفسیر الشوكاني)) (5/ 510)» ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۸). 
وقیل: الاستثناءٌ مصلل على اعتبار ان قولّه تعالى: یود 4 عائدٌ إلى جميع النّاسِء ثم 
استلتی منهمٌ المُخلّصينَ. وار اس ل" ابنُ كثير» والبقاعی وابنُ غثیمین. 
يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ ۳۰۹)ء ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: ۳۳۳). 
أو یکو ممصلا من وجو آَحَرَ لقوله تعالی: ا لامعا یوت #؟ أي : من أخلص منهم» 
وآمَنَ؛ فإنَّبَريةٌ ما یمه لاه قد يُسلمٌ منهم نف فیصفوله بما یل به؛ لأنَّ المؤمنَ والشخلصّ 
لا یصف ره إلا بمايليقٌ به. ذگر هذا الوجه:الماوزديي. يُنظر: ((تفسیر الماتريدي)) (۸/ .)0٩۲‏ 
(۱) پنظر: ((تفسیر الرازي)) (757/ ۳۰۱). 
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وجمیعٌ ما یَجُدونه من دُونه: لا یقدرون على شي» لم یقدزه(۱ 
فان رانید (0) . 
أي: فانکم -آیها المُشركونَ- والذین تعبُدوتهم من ال لهة المَعومة 
ما لعل توت (09) . 
:سم ینعی با تون دون الو 
امن می سال ال © . 


ي: إلا من سبق في علم الله سیدخل اس ویعذب فیها فى اط 
فهو الذي يُتَنُ ویضل بإضلالكم له 


مسبت 


.)۳۱۰-۳۰۹/۱۲( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۷٤1)ء‏ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰6۱۳۵ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 4۷ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰18۷ ((تفسیر أبي 
حيان)) (۹/ ۱۲۸ ((روضة المحبین)) لابن القيم (ص: 257» ((فتح الباري)) لابن رجب 
/٦(‏ ۰۲۳۰ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۸ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
۳۱-۳۰). 
نے سر رر ا اسم الجلالة في قوله ہے 
٭ ولد ی ۱ ٥ء‏ أو في قوله: راد امک [الصافات: تحت 
أن يعود إلى «مَا تَعْبُدُونَا بمراعاة إفراد اسم الموصول» وهو: «ما»). ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۹۰/۲۳). 

(5) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ 6۷ ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۰6۱۷۲ ((تفسیر الزمخشري)) 
(5/ ۰16 ((روضة المحبین)) لابن القیم (ص: ۳ ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۷/ ۰۳۱۰ 
((تفسیر ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۱-۳۶۰ ۳). 
قال انكاس (آهل اير مون -فيما َلمُه- على أنَّ المعنی: ما أنتم بمْضلین أحدًا لا 
من قر لل نجل وعر عليه أن یضلّ). ((اعراب الفرآن)) (۳/ 0۹0). 3 
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ا التفسير المحرّد لنقران الكريم )أيه 


۶۳ 


e Ee PE‏ ا 7 م کے ره 2 ا 
کما قال تعالی عن إبلیس: 9 قال رب با آغویکنی ارين لهم ف الْأرَضِ وَلَاَعَويَنہُم 
میت ۰ تہ َال 1 1 و م # إِنَّ عِبَادِى 


ےط 
71 


ایس لَك ہجوت ات [الحجر: 4۲-۳۹]. 


أن على العاقل تصحيح العمّل 


و ار 2 
قال اه کال + نو یکنیکر إن کم صقن فان من یقول قولا لا يُقِيمُ 


ات 
و وس بو 2۶ 


َه شرع قان كاذب مُتَعَمد أو قائل على الله بلا علم". 


مه 


کچھ ا ارو ري ET‏ 
کتب عليه آنه من أصحاب الجحیم) لقَوله تعالی: فما ره نیو * إِلَامَن و 
0 0 

الفوائذ العلميّةٌ واللطائف: 

۱- ول اغا 3 فاته تی ٭ آم كتا ام که 


با 


ہے سور ور رو کھ۔ 


کک وش کیک ٭ التبم بن إفكهم لک ٭ ولد آلۂ رام تکیت 4 
و ولا ری توش ْو؛ حبك لا بر 


= وقال السعدي: (المقصودٌ من هذا بیان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحدہ وبیان كمال 
قدرة الله تعالی» أي: فلا تطمَعوا بإضلال 7 الله المُخلّصينَ وحزبه المفلحينَ). ((تفسیر 
السعدي)) (ص: ۷۰۸). 

(۱) يُنظر: ((تفسیر الألوسي)) (۷/ .)٥٦٤‏ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۷۰۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 57 ۳). 
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کیک 7 ہے +٦‏ 5 
سور الصافات - الآيات (۱۱۳-۱2۹) 2 > 8 


جاژوافي تقالهم هذا بأنواع من الکفر؛ منها: ینز أنمُسهم بالأفضّل, وجنلهم 
م و لدم ات رب لان مشلاظل وجهد. مُسُودا 
َهُو کین 4 [الزخرف: ۱۷ ]. 

Ch‏ سح 
الاناث)؛ ولذلك كرّر الله تعالی هذه بش من "وق کتابه غير مر مر 
فهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات ت اح كتفضيل أيهم 7 واستهانتهم 
بالملائكة؛ حیتٌ ا 

۲- قول الله تعالی:«2 فته الريك لسکا وله سور ٭ معا لکد 
إا وم کھڈوت * لام من إِفْكَهمَ لیٹولورے ٭ وَل انل وم لکوت ذکر 
لله عنهم في الملائكة ثلاثة آقوال في غایة الكُفر والکذب؛ پا جَعَلوهم 
نات الب فجعلوا لله ولَدًا. وجَعَلوا ذلك الوَلَدَ أنثى ثم عبدوهم من دُون الله. 
ول منها كاف في التّخلِيد في نار ۳ 

- أنَّ كل من ادُعی دعوى فإنَّهيطالّبُ بالبيّنة عليها؛ وله تعالی: (١‏ آم كتا 
لْمكِقِكة | | وم پت فهل هم شاهدون حتى یدموا ذلك؟! 

-٤‏ قال الله تعالی :2ل الام ين من إفکھم لبقولوت ٭ ولد ال َه 4 فکدل عن مَظهر 
العظمة ا اسم الجلالة ة للم 0 الات الجامعة ت لجميع الصفات؛ إشارة إلى 
َكل صفة من صفانه وتّعت من تُعوته: نی الود . 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۱۹/۵). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۲). 

.)۳۳ 4 ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )٤( 
.)۳۰۱۵/۱۲( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٥( 
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يي ص کک : رح 
558 سس ےھ 


۵ - في قوله تعالی: اَم ىالَاتِ عَلَِزينَ ‏ الاستدلال على هؤلاء بدّلالة 
العَقلِء وهو أن يُقال: كيف يَضطفي الله انات على البنينَ؟! هذا ليس بعقل 
ولیس بمّعقولء ولكنْ هم يَجِعَلونَ هذا اليء ہر کی فر ا 
یکون لله البنات ولهم البَنون"! 

کر کر شا وٹ 6 أن الحُجّةَ سلطا لصاحبها؛ لاه 
کون بها السلطة على خضمه الذي يُحاجه 0 

اھر يت فيه |ظهارٌعَدلِ الله عر وجل في مُجادلة 
اَذ والخصم؛ فلم یقت فصر الله عر وج على أن كََبَھمء بل طلب منهم ال 
نصا رهم وين اوقم یو ہف قال 
لے و توا بککیکر ان که سین 4" . ۱ 

۸- في قوله تعالی: ماو یتیگ أن من تَحدَّى عَیرَہ فله طَلَّبُ البَيّنة على 
47" 

4- في قوله تعالی: و نأا يتيك پگ بو ه جواز قرب 
غر »وان ذلك طريقٌ من طرق إفحامه؛ وذلك أن لخصم عند المناظرة 
یمک ابطال #كشيودة آسالیب؛ منها: التحدي» ولکن مت أن يكن ادي 
بما لا يُمكنٌ أن يُقَيْمَ عليه البرهان والدلیل٩.‏ 

۰- في قوله تعالی: ۶ نوا یکی کر ان کا تم یقت 4 أن حب 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ٣‏ ۳۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۳۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۳۵). 
)٤(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۳۷). 
)٥(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۳۵). 
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کک س o‏ ص 
ج لار سور ة الصافات - الآيات (۱۱۳-۱2۹) 2 BONS‏ 


دمم مک اتلص منھاہ ولهذا تأتي انا بضورة + إظھارا 
لجز المُعَارض وعدم قدرته على المُعارضة یگ 

-١‏ أن صفات اللہ تعالی تكونٌ سَلبيةَ -أي : ال على الي وك و 
اي دا على الإيجاب .فرتعا ل منت كله 6 هذا من سغات نی 
لاله تیا وصفاث التي التي وف ال بها سه لا ذل على التي جرد 
آذ ان ی تاش[ کر معا ورن لعن ہت 
کماله المَُرَّ عن هذا العیب فتنزيه الله عا لا ليق به یمن کماله فيما یخّص 
به سُبحانَه وتعالی وهذه قاعدة في جمیع الصّفات المَنفيّة"©. 

-١‏ في قوله تعالى: بح مت أ رتیه ینآ 
عباة الله المُخْلّصِينَ هم الّذِين يَنجُونَ من اسنات التي رَيّنها الشَّيطان". 

ال اه تال هامریت 4 لألٍ أن اا ووه 
المتجَرّدینَ عن علائق العواتق عن السّیر إلى الله تعالی» كرّر وصف الاخلاص 
فيها كثيرًا””". 

0071 رخ ا رم 
وه من تلقاء أنفسهم: الما تنوه ہما أذ لهم في نعته به » وقد صَرَّحَ سبحانه 
بهذا المعتّی في قوله تعالی: دل سْبِحَنَ أنه كما ینت أ عباد َال 
ره سمه عم َصِفُه به الب لرسلین؛ فإّهم لم صفوه من عند أنُسهم؛ 


(۱) ینظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۳۷). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۳۳۸). 

(۳) بُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /٥(‏ ۱۷۷). 

.)۳۰۹ /۱٦( پنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
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ر 9 ای 
وكذلك قوله تعالی: 3# سبح ريك رت یره عَمَا يفوت ٭ وسم عل آلمرستلیت 
2 2 صحے سے 


# وَ مد بو زب العلریت 4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 


0 لا یَسلم على مَحكٌ العقّل الصحیح الذي لا یکذبٍ إلا ما جاءث به 
ن 1 شین رو 2 
الرّسّل صلوات لله وسلامه علیهم» كما قال تعالی: 3 سُبَحَیَ نعیَصفون * إِلا با2 
ره را لا 7 1 2 3 575 82 7 
تکیت فترّه سْبْحانّه وتعالی نفسه ما َصفه به كل أحد إلا المُخلّصينَ 


ووه و سر 7 > 4 
من عباده» وهم الؤّسُل ومن تبعَهی كما قال في الاية الأخزی: ‏ سبح ريك 


رت ره عَم یصفوت * وَسَكمٌ عل المرسرت * ولد يله رب العلييت 4" 
[الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 
بلاغة الآیات: 
EE‏ ای سای لد ال رت که تفه ومیل 
- قوله تعالی: ول فشكتو مآلك الات وله م الو ہہ تفريعٌ و 
على ما تقد منّ الانکار على المُشرکینَ» وإبطال دعاویھم وضرب الأمثال 
۳ 0 1 2 7 و 1 
لهم بنظراتهم منّ الأمَم؛ ففرّعَ عليه أمْرَ الله رسوله صلی ال عليه وسلع بابْطال ما 
نسَبّه المشركون إلى الله من الولد. وأمرّه باستفتاء قرّیش عن وجه إنكار التعث 
أوّلاء ثم ساق الکلامَ موصولا بعضّه ببعض. ثم مره باستفتائهم عن وجه القسمة 
اق کے 5 ۲ 0 2 9 
الضیزی التي قسّموهاء والاستفتاء هنا سُوال على جهة التوبيخ والتقريع على 
۳ 7 ۱ : 9 7 و ۳ 
قولهم البْهتانَ على الله؛ حيث جَعَلوا لله الإناتٌ ولأنفسهم الڈکور في قولهم: 
و ۱ 2 3 يم الع SG‏ 
الملائكة بنات اله! مع کراهتهم الشديدة لِهُنَّ ووأدهم یهن واستنكافهم من 
ذکرهنّ. والمرادٌ هکم عليهم بصُورة الاستفتاء؛ إذ یقولون: ولد ۱۳ 
(۱) يُنظر: ((مدارج السالکین)) لابن القیم (۳/ 4۸۱). 


(۲) ینظر: ((جلاء الأفھام)) لابن القیم (ص: ۱۷۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٦٦)ء‏ ((تفسیر البیضاوی)) (9/ ۰6۱۹ ((تفسیر أبي حیان)) = 
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کک س o‏ ص 
ج لار سور ة الصافات - الآيات (۱۱۳-۱2۹) 2 هه 


ار 


- وفي قوله: % تفت .مه صلی الله عليه سل هاهنا بتبكيتهم 
بطریق الا ستفتاء ء عن وجه آمر نکر خارج عن العقول بالكليّةه وهي القسمةً 
الباطلة للازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الَائغ؛ + حيثُ كانوا يَقولونَ كبعض 
أجناس العرب؛ جُهَينةَ وبني سَلمة وخزاعة وبني مُلیح: الملائكة بناثٌ الله! 
والفاة لترتيب ار على ما سبق من گون أولتك الرس ان شم أعلام 
الخَلق عليهم الصَّلاة والسَّلامُ عباّه تعالی؛ فإِنَّ ذلك مما یود التّبكيتَ» 
ل SS‏ 

يتنه رمع المذكوة مر الاستهانة بالملائكة بچشلهم نا نم أنطل 
أضل کفرمم المُنطويّ على هين الکفرین» وهو نسبة الولد إليه سبحانَه 
وتعالی عن ذلك علو کبیراء ولم یه في سلك التّبکیت؛ لمُشاركتهم 
لنْصارّی في ذلك(. 


لے 


:"۶" ٰ۶ .0/9 0ر 
السّموات والارض وماپٔتھماء وه مناف للمجانست. كما تَقرّرَ في قوله تعالى: 


عم وه 


ظا بیغ الوا راگ أن ہن و ۳ ور وم در حص 1" [الأنعام: .]١ ۰١‏ 


- وضميرٌ الغيبة من قوله: 39 فان فته # عائدٌ على غير مَذکور بعلم من 
المَقا 02 


= (۹/ ١٥۱۲ء‏ ٦۱۲)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۰)ء ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش 
(۸/ ۳۱۳)۔ 

(۱) يُنظر: ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۲۰5 ۲۰۷). 

(۲) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۷). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۰). 
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على تفضيل أنفسهم بقوله: الريك أل سات ه» وعدّل عن قوله: (ألربكم)؛ 
GOG‏ 
انت ثة إلى الملائكة يقتضي المشاهدق نکر علیهم بقوله 5 


صسصوص صع ےج 


گت تارك كت بث هفرت 4 أي : حلقناهم وهم لا یَشهدون 
شیّا من حالهم» ۳ھ ی 
قد ولت فلع إفكهم إلى نسبة الولد! ولا كان هذا فاحشّا قال: وم 
كش . 7۲ أن تحص هذه الجملة بقولهم: و امه 
تأكيدًا لقوله: لین هم » واحتمل أن يَعُمّ هذا القول(). 
وقیل: ذ ضمي (لرَبّكَ) مُخَاطبٌ به ال صلی الله عليه وسل» وهو حكاية للاستفتاء 
7 و 
بالمعنی؛ لانه إذا استفتاهم یقول: ألربُكم البنات؟! وكذلك ضمیر وله 4 
له م ل ع 9 2 04 7 و 5 
مکی بالمعنی؛ لاه نما یفول لهم: ولك :اليتون 1 وهذا اضرف ب في 
حكاية القول وتحوه ما فيه مَعتّی القول» مثل الاستفتاء. 
- ومجادلتهم بهذه الجُعَل هرت ث على قانون المُناظرة؛ فابتد بتدآهم 


ہما پشبه الاستفساز عن دَعوَيین: دَعُوى أنَّ المّلائكة بناتٌ الله» ودغوی ان 


تا 


ےد 


الملائكة إناث؛ بقوله: # کته الريك معا وهم اوت ٭ آم تا 
مك إِنَدنًا وم هدوت 4 [الصافات: 64 شم لَمّا کان 
تفسیژھم لذلك معلومًا من مُتكرّر آقوالهم لوا مَنزلةً المُجیب بان المَلائكة 
بنات الف وأ الملائكة ناس وم أريد من استفسارهم صورةٌ الاستفسار؛ 
مایت لهم» ول من مَقام الاستفسار إلى مام المُطالبة بالڈڈلیل على 
(۱) ینظر: ((تفسیر أبى حیان)) (۱۲/۹). 
(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۱). 
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ROE 
دعواهم» فذلك الانتقال ابتداء من قوله: و شهدونک 1 [الصافات:‎ 
آوهوا سم فاعل من: (شهد)» إذا حضر ورآی ثمّ قوله: و لكر لطي‎ ۰ 
یت * کنو یککیکز ان رصیق 4 فرددهم بِيْنَ أن یکونوا قد استندوا إلى‎ 
دلیل العُشامّدة أو إلى دلیل غيره» وهو هنا مُتعيّنْ لأن یکون خبرًا مقطوعًا‎ 
بصدقه» ولا سبیل إلى ذلك إلا من عند الله تعالی؛ انم هذه الدَُّوى لا‎ 
سبيل إلى إثباتها غير ذلك؛ فدليل المُشامَدة نف بالصرورة ودليل ال‎ 
ارف آیضا؛ لا دليلَ مِنَ العقل یل على أن المَلائكة انا ولاعلى‎ 
نهم ذُكورٌ؛ فلمًا تلم أن دليل العقل یر متفروض هناء انحصّرٌ لکلا معهم‎ 
5 في دليل انشمم وهو الخبرٌ الصاوقٌ؛ لأ أسبابٌ العلم للخَلقٍ مُنحصرة‎ 
هذه الأدلة ان آشیز إلى دليل الس بقوله : وه کهضرت یه » وإلى‎ 
م لكر شلطان میت چ ثمٌ فرّحَ عليه قوله:‎ : 00 
نایک تيك دک سوت وهو دليل المع فاسقط بهذا ايع احتمال‎ 35 

دلیل لس لان انتفاءه مقطو ع؛ اط اليه رایکتائل المع في 
آنه من عند الله؛ د لا یلم ما في یب الله یه . ثمّ خوطبوا بأمر التعجيز بأن 
يأتوا بکتاب أيّ: بكتاب جاءهم من عند الله وإتما عَيّنَ لهم ذلك؛ لأنهم 
ان ور استحالاً تجيء رسول م عند الل واستحالً نآلا 
من لقه؛ فانحصَر الیل المفروض من جانب السّمع آن یکون إخبارًا 
منّ الله في أن يرل عليهم كتابٌ منّ السّماء؛ لأنّهم کانوا يجوزو ذلك؛ 
لقولهم: ون نو رک حى رل یا نبا ره [الإسراء: 1۹۳ 
ولن يُستَطيعوا أن يأنوا بكتاب فلا جر م قد انَضَّحَ إفحامُهم بهذه المُجادّلة 
الجارية على القوانين العَقليّة؛ ولذلك صاروا كالمُعترفينَ بأنْ لا دلیل لهم 
فل نا ی۶۶۹۹ ا الاعتراض في المُناطرة 
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يي ص کک : رح 
ہو ' سم ۱ 


إلى انقلابه؛ مد باستنتاج من إفحامهم» وذلك هو قوله : ۶ تلم 

إفکهمم ولو ٭ ولد اله تم ود 4 [الصافات: »]٠١١ ١٠١١‏ لواقم 

مُعترضًا بين الردید في الدليل. 

لا نظ آم قتا ایکا وم هدوت 4 إضراب وانتقال 
منّ التبكيت بالاستفتاء السّابق إلى التبكيت بهذا". 


5 ع 7 3 و 7 
- و آم # منقطعة» بمعتی (بل)ء وهي لا يُفارقها معتّی الاستفهام؛ فالكلام 
بعْدَها مُقَدَّرٌ بهُمزة الاستفهام أي: بل أَحَلَقنا الملائكة إناثا؟! والاستفهامُ 
إنكاري وتعجبيٰ من جُرأتھم وقولهم بلا علم””. 

کا 1 یہ شین در و نت ۶ 
- وضمیر فلعَلَقَا # التفاث منّ الغيبة إلى التكلم» وهو إذا استفتاهم يقول 
لهم: آم علق الطلاتكة:.؟01. 

۶۱ 7 7 عد ہے ے‫‎ >I. 
قوله: و شَهِدُوت حت * استهزاء بالمشركين» وتجهيل لهمء والاشعار‎ - 
بانهم لفط جهلهم تون به كأنّهم قذ شاهدوا حَلْقَهِم! وهو في موضع‎ 
الحال» وید لاإنکار اي كان حاضرينَ حينَ عَلقنا الملائكة فشهدوا‎ 
2 
ثة الملائكة؛ لأنَّ هذا لا ی لک لأمثالهم إلا بالمُشامَدة؛ إذ لا قبل لهم بعلم‎ 
ذلك إلا المُشاهدة؟! و بَقَىَ آن یکون ذلك بالخبر القاطع؛ فذلك ما سيّنفيه‎ 
:رش یرت [الصافات: ۱۵۰ وذلك لا وة الام‎ 
4 ليست من المستحیل» ولكته قول بلا دّلیل. وضميرٌ وهم تلهدوت‎ 
.)۱۸۵ -۱۸۳ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۱( 
.)۲۰۷ /۷( يُنظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )۲( 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۱). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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کا بالمعنی في الاستفتام والاصل: راک شاحدوه ا وج اد یکر 
المعنى: نهم يقولونَ ذلك» کالقائل قَولَا عن تج صدر وطمأنينة نفُس؛ 
۹5٣۲٦‏ تم ۱ ۱ 
"- قول تمای: اا نکن وت « تا هم لكيفة 4 
استئنافٌ من جهته تعالی غيرٌ داخل تحت الا مر بالاستفتاء» سوق لابطال أَضل 
مَدْمَبِهِمٌ الفاسد؛ بیان ان وت لیس إل الافك الصریحَ؛ والافتراء القبيح» 7 


ان كلمن ار شید ھا 


- وهو ارتقاءٌ في تجهیلهم بأنّهِم يقولونَ المُستحیلء فصلا على القول بلا 
دلیل؛ فلذلك سمه إفكا”". 


- وحرف (آلا) تبي للاهتمام بالخر©». 

- قوله: I‏ کون 4 جملة اعتراض بین مقاّيالکفر ین جُمَلِ الاستفتاء؛ 

جاءت للتشديد والتّأكيد في کون مقالتهم تلك هي م من إفكهه. 

6 -اقوله تغالى: طز أصَطى الا على لسن ## عَوْدْ إلى الاستفتاء؛ ولذلك 
لم تعطف لان ھا وب اقلا كمال الاتصال؛ فالمعنی: وقل لهم : 38 یی 
لیا 4؟ والکلام ارتقاء ذ في التجهیل» » آی: 0۳87 الله نکد ندل فلماذا 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ ۰1۳ ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰۱٩‏ ((تفسير آبي حیان)) 
(۹/ ۱۲۹ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰6۲۰۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۱). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۲۰۱۷ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۳۱۳). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۱). 

.)۱۸۲ /۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 

.)۱۸۲ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۲۷ ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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١‏ 1 $ 2 ص 
1لت ا التفسير المحرَّر للقرآن الکرییع) ھ4 
9 7 3 2 
اضطفی البّنات دُونَ الذكورء أي: اختار لاه البنات دون ابن والبَنونَ أفضَل 
عنذکم(؟۱ 


وا و 3 ی لیا ۶ التسلیم في أثناء 
المُناظرة» رت ون أقجم في أثناء الاستدلال عليهم 
ولم يُجعَل مع حكاية دغواهم؛ وہ الذي 
ہے وهو قوله: ول لیم ت ٭ نیرب دک 
رفن 4. نهنا و النسیج الجاوع ب فو آسلوب المُناظرة» اوت 
الموعظت وأسلوت التعلیم ۳ عو ات و طق ناب 4 بفتح الهمزة: 
استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد. وفيه بات لافکهم وتقريرٌ ر لكذبهم 
فيما قالواء ببيانٍ استلزامه لأمْر بَيّن الاستحالة» هو اصطفاؤه تعالى البنات 
علی ا وفری 02 بهمزة وَصل» على الاثبات بإضمار 
القول» أيْ: لكاذبونَ في قولهم: (اضطفی)ء أو جعَلَه من کلام الکفر بدلا 
عن قولهم: 1 ولد أنه 442 وقیل: 1 قراءة اصطقى 4 ا و 
اضطفی البنات وجَعْل النَظم إخباريًا لايَمتَعُ من أن يَكونَ من كلام الله على 
شیل الانکاز اا 
- قوله تعالى: ما ل كت تک © تقريعٌ وتوبیخ» واستفهامٌ عن البُرھان 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۲). 

(۲) پنظر: ((المصدر السابق)) (۲۳/ ۱۸۵). 

(۳) يُنظر ما تقدم (ص: 1۲۲). 

)٤(‏ ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ )۰ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰0۱۹ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ ۰۲۰۹ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۲ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۲۰۷ 
((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۳۱۳). 
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والحجة(. 


- وهو بل اشتمال من جُملة ۷ سل یہ 
اضطفاء ا لك» فأبد ہی 


وهذا إبهامٌ وفي الآية استفهامان: أحَدُهما: عن اي الذي حصل لهم فحکموا 
هذا الحکم. وثانيهما: عن الحالة التي انَضَهُوا بها لا حكيّ هذا الحُكمٌ 
الباطل. وهذا إيجارٌ عذِ؛ إذ التقدیر: ما لکم تحكمود هذا الک كيف 
تحکموله؟! وخذف متعلق ورن چ؛ لما دل عليه الاستفهامان من کون 
ما حكموا به مُنكرًا يح يق العَجَبُ منه» فكلا الاستفهامین إنكارٌ وتعببٌ”". 
- وعبّرٌ بالحكم؛ لاشتهاره فيما ّت فيأبى النّقضّ؛ فكان التعبیر به أعظمّ 
في تقریعهم حيثٌ أطلّقوه على ما لا وی من 
-٦‏ - قول تعالى: :3 آنلا نی الم للاستفهام م الإنکارئء وهو إنكارٌ عن 
عم تذگرهم» أي : استعمال ل ذكُرهم -بضم م الذّالء ران آي: فمنکر عم 
تفهمکم فیما يَصدَر من خکمکم"*. 
- والفاء في قوله: ول لو 6 للعطف على مُقَدّرء أي: ألا لاحظون ذلك 
(۱) یُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۲۷). 
(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۰/۱۲). 


.)۳۱ /۸( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۸۳ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش‎ )٤( 
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OE‏ سید سحزد لشن لكر ليه 


فلا تون بُطلائه؛ فاته مرکوژ في عقل كل ذكيّ و یی ؟! 

-١‏ قولهتعالى نکر ٹوٹ إضرابٌ وانتقال من تویخهم وتبكيتهم 
وی تہ أصلاء والاستفهام 
لی تَفتضیه تقتضیه آم # بغدها انکاری والمَعنی: بل آلکم حبهة واضحة رلت 
علیکم منّ السّماء بأد المَلائكة بنائه تعالی؛ ضرورة أن الحکم بذلك لا بد له من 
سنّد حسّيٌ أو عقلیٌ؟! وحیث انتفی کلاہُما فلا بد من ستّد نقليٌ”". 

۸- قوله تعالی: ول َأ أيكتيكز نَم صَدِوِنَ € تفع على انار آن تكونٌ لهم 
حب ہما قالوا أن ُحوطبوا بالإتيان بکتاب من عند الله على ذلك إن كانوا صادقينَ 
فیما فی ن ل تأتوا بکتاب علی ذلك فأنتم عبر ال وال ي 

- وذکر لفظ (كتَابكُمْ) إِظهارٌ في مَقام الاضمار؛ لاد مُقتضّى الظاهر آن 

آی: الشلطان العبين؛ فإنّه لا تحتمل إلا أن يکود کاب من 
عند الله. وإضافة (کتاب) إلى ضمیرهم من إضافة ما فيه مَعنَى المصدر إلى 

مَعنّى المفعول» على 0 الحذف والإيصالء والتّقديرٌ: (بكتاب إليكم)؛ 

لنَّ ما فيه ماد الكتابة لا یتعدی إلى لکیہ سان حرف 

لب وهو (لی). ۰ 


- وفي هذه الآيات منّ الانباء عن السخط العظيم» والانکار الفظیع لأقاویلھم؛ 


3 


(۱) ينظر: ((تفسير آبي السعود)) (۲۰۸/۷). 

(۲) ینظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۳). 
(۳) بُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۳). 

.)۱۸۵ ۰۱۸6 /۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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والاستبعاد الشديد لأباطيلهم» وتسفيه أحلامهم» وت ركيك عقولهم وأفھامھم؛ 
مع استهزاء بهم وتعجب من جَهلهم ما لا یخفی على من تأمل فیھا'''. 


تت 


٦‏ 71 1 رر ےر ھث ٥‏ موسر رور 2 پر مر ر صھ مارم صح 
4- قوله تعالی: جحلو ید وب ان شبا ولقد علمتِ ال لْمَحَصَرُونَ 4% 

7 4 ہے ھھ ۵ موسر رروےے ۳7 کے ہے وت ء و سے لا م2 5 
- قوله: :3 وجعالوا ند وبا سوم الواو استئنافيّة» والكلام مستأنف مسوق 
للإنحاء علیهم باللائمة واستزکاك ُقولھم؛ بان من نَسَبوهم إلى الله تعالی 
یعلمون مصاثرهم المُخرنة”. 

هه 7 رم م هر ۵ وص مرو 0 بے ہک ۳ ِ 5 بر 
- وایضا قوله: وی نومه #6 عطف علی جملة ليقولوت 1 
[الصافات: ۱۵۱]» أي: شفعوا قولهم: 2 دنه 4 [الصافات: ١٥۱]ء‏ فجَعَلوا 
بين الله وین الجن تسا بتلك الولادق آي: گرا کیف حصت تلك الولادة 
وه رر 1 ۲ 1 هي ہے 2 7 د حور 1 7 
بآن جَعَلوها بین الله تعالی وبین الجنة تساه والجنْة: الجَماعة من الجر 
فتانیث اللفظ بتأويل المجماعة مثل تأنيث رَجْلَة؛ الطائفة من الرّجال؛ ذلك 
لأن امش کین رَعَموا أن المّلائكة بنات الله من سّرّوات الجنٌ» أي: من فريق 
نساء منّ الج من آشراف الجنٌ'”. وذلك على قول في تفسیر الآية. 
- وفي قوله: ما ور ره التفات إلى الغَيبة؛ للإيذان بانقطاعهم 
عن الجواب وشقوطهم عن درجة الخطاب. واقتضاء حالهم أن يُعرَض 
مک فا رواٹ 
عنهم. وتحكى جناياتهم لا خر اک 
۰ 5 رے م ھ٥‏ مور روم ٩۵‏ ان مگ 8 7 2 
- وفي قوله: 7 ولو بت سوم 46 تسمية الملائكة (جنة) -علی قول-؛ 
(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ 674 ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۸/۷). 
(۲) ینظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۱۷ ۳). 


(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۸۵ 185). 
)٤(‏ يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۰۸/۷). 
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لأن الجن واج فذكَرّهم في هذا الموضع باسم چنیهم» الما دگرمم 
6اا وَضْعًا منهم وتقصيرًا بهم» وان کانوا مُعَظَِينَ في أنفسهم أن 
يلغا مَنزلة المُناسبة التي أضافوها إليهم. وانما 1 ذكرٌ هذا الادعاء؛ 
اا ی ر ال e‏ وت € . 
- والََبٌ: القَرابةٌ العموديهٌ أو ال -أي: منّ الأطراف- والکلامُ في قوله: 
«( رح سوه على حذف مُضافء أي: دوي تسب لله تعالی» 
وهو نسب البُنوَة؛ کل ا تعالی» آي: فرش می 
بَا للجلّه وللجتة تسب سا 
- والمراد بقوله: ام لمح نوک © العامة في التكذيب؛ بیان أن الذية 
يدعي هؤلاء لهم تلك الب 0 آنهم َعْلَمُ منهم بخقيقة الحال» 
گار قافول كدر الك A O‏ موکدّ". 
- وقوله: ودعت ةم لمرو © مُعترضٌ بین جمله فإ ری 
وین اک سر بح الو عَم يصوت : [الصافات: ١59‏ ]. 
الو سو کے والمراد: مُحضَرون للعقاب؛ بقرینة 
مقام التُوبييخ؛ فان التوبيح يتبعه التهدید والغالبٌ في فعل الإحضار أن 
یراد به إحضارٌ سُوءء كما في قوله: ( رات ون تکث بیترت 
[الصافات: 07]؛ ولذلك حذف مُتَعلّقُ (مُحْضَرُونَ)» فا الإتيانُ بأحد 
لإكرامه فیطل عليه المَجيءُ . والمعنی -على قول-: أن الجن تَعلَمُ کذب 
(۱) ینظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ۰14 ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۰0۲۰ ((تفسير أبي حيان)) 
(۹/ ۱۲۸۰۱۲۷ ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۸/۷). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 185). 
(۳) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۸/۷). 
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المُش کین في ذلك كذبًا فاحشّا یجان عليه بالاحضار للعذاب» فجعل 
(مُضوودّ» کا عن کذبهم؛ لاه لو کانوا صادقی ما عُذبوا على قُولهم 
ذلك» وظاهزه أنَّ هذا العلمَ حاصل للجنٌ فيما مضی؛ ولعل ذلك حصل 
تیان ی من استراق السّمع'". 
- قوله: اوقد علمت لبم م رو جوز رکا اسیعمال 
وی رت یں لتحقق وُقوعه؛ آي: ستعلم الجن ذلك يوم 
القيامة» والمقصود: هم تون ذلكء ولا یستطیعون َع لعذاب عنهم؛ 
فقد کانوا نیون الجن لاعتقاد وجاعتهم عند الله بالصّهر الذي لهم۳! 
وقیل: الضمیر في تم لمُحَصَرُونَ # للكفرة» والمعتی: أنَّهم یقولون ما 
1 تلو ني القلاکت وقد عم العلاتکة هم في ذلك كا زود بد 
ُحضَرون الَا مُعَذَبونَ بما يَقولونٌ» والمرادٌ: المبالَغةٌ في التُكذيب؛ حيثٌ 
أضيفت إلى علم الین اد لهم تلك الب يعني: ها بقوله: ما 
ەو اة توك حيثُ اهم بلج ولا ريد اميم وکزیڈ الال یل 
ولد لمت الت عَم لمُحَصَرُونَ 4 حیث آوقع الجُملة المي حالا ید لفط 
SS‏ 
المقالة. ویجوز إذا سر اجه بالشیاطین: أن يكونَ الضمیر في فإ محرو 4 
نهم والمسكن: أن الاين عالموة بان اله بره ار لد وت گار 
ناسبین له آو شرکاء في وجوب الطاعة كاعد ين 8 


اص 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۸۷). 

(۲) پنظر : ((المصدر السابق)). 

(۳) ینظر: ((تفسیر ال زمخشری)) (4/ 15 ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۱۳/ ۰6۲۱۱ ((تفسیر 
آبي حیان)) (۱۲۸/۹). 
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يي ص کک ص 
568 سس 


4 قولهتعای : سبح هیصوت‎ -٠ 

وت حكايةٌ قَولهمُ الباطل والوعید عليه باعتراض ب بین المستنی 
نقد وا بن تنزیه الله تعالی عمًّا نسَبوه إليه؛ فهو إنشاء 
من جانب الله تعالی؛ لتنزيهه» وتَلقِينُ للمؤمنينَ بأنْ يقتدوا بالله في ذلك 
فور مٹھ من که فيو قل رتو ھت 
+ تعالی عمًا وصَفّہ المُشركونٌ بهبغد تکذیبهم لهم في ذلك بتقدیر قول 


ماه ولك المخلصين تاجو 
- وأيضًا جملة ر لاعبادا ۳1 ہت سے 
[الصافات ۰ و ملة کته[ الصافات: ۱ الاية والاستثناء 


4 


منقطع» والوجه: أن کون استثناء مُنقطِعًا تشاً عن قوله: 2 سبلن الل عا 
1 ئوہ ۹ء فهو مُرتبط به) 5 (ما یَصفُودَ) آفاد د آنهم 
يَصفون الله 1710 ۶*۹" ریک الب لسکا ی“ 
[الصافات: ۱۶٩‏ ]. 


-- 0 ا ' 2 7+021 من آن یه ۳ ه تعالی بذلك» مذ 
لتَبرّتهم منه بخکم اندراجهم ذ في زمرة المُخلّصينَ على آلغ وجه وآگده 


(۱) يُنظر: ((تفسير ابی حیان)(۱۲۸/۹))ء ((تفسیر أبى السعود)) (۷/ ۰۲۰۹ ((تفسير ابن عاشور)) 
(۳۴ءء ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ 6۳۱۸۰۳۱۷ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر الزمخشری)) (5/ 1۵ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰ ((تفسیر أبي حیان)) 
/٩(‏ ۱۲۸). 

(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۸۸/۲۳). 
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ROE 

على أنه استثاءمُنقطعٌ من واو یمد E‏ ولقد عَلمَّت الملائكة 

أنَّ المُشركينَ لَمُعَْبود؛ لقُولهم ذلك» وقالوا: سُبحانَ الله عمّا یَصفوته به 

لك ا ےئ نحن من جملتهم- رق من ذنك لوعي 

۲- قوله تعالى : کتک ائ ٭ ا آرم رتیت ٭ امن هو سال تیم که 
قب وهم في الملائكة ولج با لان رهم ذلك عم إلى عبادة الج 
وعبادة الأصنام التي سَوَلّھا لهم الشَّيطان وحَرّضّهم عليها الكَهّانُ حَدَمةٌ الجنٌ؛ 
لب ذلك بتأيبس المُشركينَ من ذخال الفتنة على المؤمنينَ في إيمانهم ہما 
يُحاولونَ منهم من الرُجوع إلى الشرك. أو هي فاءٌ قصيحةٌ والتَّقديدُ: إذا لثم 
أن عباة الله المُخلّصينَ مُتَرَهونَ عن مثل قولکم» فلکم لا تفوت الا من هو 
صالي وپ 

- والخطابٌ في قوله: إت للكافرينَ» وفبه لفات العيية إلى الحُضور؛ 

لأنّ الکاف للشخاطب. والمُخاطبُ حاضرٌء وما سبّقَ الضمیرُ فيه عائدٌ إلى 


پم مه مار 


غانب وا يد رن وک ون ی یم رون # سبح ا 
عم یود 4 [الصافات: ۸ ٩‏ فکلها 8×" والالتفاث منّ 
اليبة أو العکس له فائدة وهي تنب المُخاطب» وإظهارٌ كمال الاعتناء 
E‏ جس الك و ولا أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة 
لم يكن فيه ما يعو إلى الانتباه» فإذا تعيّر تر الأسلوتُ ال ان رود 
الفائدة مُطردةٌ في کل وضع فيه تفا وهناك فائدةٌ أخرى کون بحسب 
الشیاقِ ولیسث مُطردة في کل مُوضع؛ والفائدة هنا ا ان ه هي 

(۱) ینظر: ((تفسیر آبی السعود)) (۲۰۹/۷). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ 0۱۸۸ ۱۸۹). 
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يد ص کک : رح 
EES 5658‏ 


أن الله ُبحانه وتعالى لما تَحدّتٌ عنهم بصيغة الغيبة وكان الذي بعْدَ ضمائر 


الغيبة مرا صاحبه آنه قادرٌ عليه» خاطبه مُخاطبة الحاضر؛ إفادة إلى 
1 وعدم قدرته علی ما يقصد؛ ال کت یحاولون ف ن لاس عن دینهم 
كل وسیلة؛ ثارة بالدّعابة 1 ارد قار لح في عبادة الله وتارة 
بالقدْح : في المُسلمينَ» وغیر ذلكء فَيَظُونَ آنهم على شيء فخاطبَهمٌ الله 
تعالى بخطاب صريح؛ إذلالا لهم فقال نوہ امش رکون- و 
م الاصنام» ور (ما) الي لعل غالا في غير العائلة لان 
مود اقرف مھت کس اکر ھا سد نات : 
فلکم وعبادتکم ما آنثم فاتنينَ عل 
- قَوله: مك وتوت هم شمه رتیت 4 تعليل وتحقیق لبراءة المُخلّصينَ 
مما ذكر؛ ببيان عَجُزهم عن إغوائهم واضلالهم". 
2" :مامئ #عبارةٌ عن الشّياطين الّذين أعوَوْهُم» وفيه إيذان ب بتبرئتهم 
عنهم وعن عبادتهم» کقولهم : لب کا يَْبَدُونَ ألْحِنَ 4 [سبأ: .]٤١‏ 
- وأ ضَميرٌ لهم ولآلهتهم» لب فيه اماب على الغائب» (وعلى) 
متعلقةٌ كتين که بُقال: مَس فُلان على فُلانِ امرآنہ آي: آفسها عليه 
والمعنى: ما آم على ما تعبد ونه يقتي © بباعثينَ على طریق الفتنة لا ضالًا 
مُستوجبًا لار ملکم. لثم بفاتنينَ عليه تعالى بإفساد عباده وإضلالهم. وقيل: 
(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۳۹۰۳۶۰). ویٔنظر أيضًا: ((تفسير أبى 
السعود)) (۲۰۹/۷). ۱ 


(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۲۰۹/۷). 
(۳) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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حرف (علی) تعلق ب «فاتنی» إا لتَضمین (فاتنی) معتّی مُفسدینِّنْ كان 

امیر المجرورٌ بها عائدًا إلى اسم الجّلال وإمًالتضمينه معتی حاملينَ 

0 وييكونٌ (علی) بمعتّى لام التعليلء ٠‏ کقوله: روا لَه 
هدک 4 [البقرة: ۱۸۰ ویکون تقدير مُضاف بین (على) 

دج و أنكم والشیاطینَ لا 

کم أحدٌّ في دينكم الا من عرّض نفْسَه لیکو صالي الجحیم» وهذ 

في معتّی قوله تعالی: 32 ]0 یف کس لك علخ دی من امك اک من 
سم ره وش کب 


لْعَاونَ ٭ ون جه موود أ مین 4 [الحجر: ۲ . 


ورام 2 جز ا یز 7 4 مو ناس 
- وحذف 00 یت + لقصد العموم» والتقدیر: بفاتنین أحدا”". 


(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 55)» ((تفسیر البيضاوي)) /٥(‏ ۰6۲۰ ((تفسیر أبي حيان)) 
(۹/ ۰۱۲۸ ((تفسير أبي السعود)) (۲۰۹/۷)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۰). 


(۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۰). 
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يي ص بح ص 
و2 CESED‏ 


الآيات (۱۷۰۰۱۱۶) 


وا ی إلا ل مقا علوم 9 وحن هرت (00) ولا لسن ینود (2) را کاو 
تل © لر متا كاج ریت © کٹا عاد اد انیت لگا کاب سوت 


غريب الکلمات: 


مس مر ۶ 2 ر 5 2 
الصاو ه: آي: الملائکة َفوا آقدامهم و فص فا في السّماء للعبادق 


۳ 


و 


5 0 ع ع و 3 
كصفوف النّاس في الأرض» وأصل (صفف): یڈل على استواء وساو بین سيين 

مشکل الإعراب: 

رم و 2 

۷ 2 5 رم 7 مامت ۶ وو 

قوله تعالی: وما ما الا له مقام موم 4 

۱ رت‎ 911-7 5 TEE 

ي ا سر رہ تہ 
کرو کا .تا ہج یتب 
جيڏ فصيځ. وقيل في إعرابه 7 

المعنه الاجمالی: 

بين اله تعالی طاعة الملائكة له ومداومتهم على عبادته وتسبيحه فیخبر 
عنهم نهم یقولون: وما ما إلا وله مقام مَعلوم لا یتجاوزه وإنّا لنحنٌ الذين 
مر و 8 2 ۳ + ۲ 7 رن دور لا َ‫ 
نقف فی السّماء صفوفا عند الله تعالى» وإنا لنحن المَسَبّحون ال والمتزهونه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰6۵۲ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰6۲۷۵ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ۰64۸7 ((تفسیر البغوی)) (۷/ ۰16 ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۳۵۲). 
(۲) ینظر: ((الدر المصون)) للسمین الحلبي (۹/ ۰۳۳۸ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۳۱۹/۸). 
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کک > 
2 سور هَ الصافات - الآيات 
4 


)۱۷۰-۱۳۵( 

عن التّقائص. والحال ل أن آولئك المُشركينَ 23020۵ ہت 

سم لاوما لو أن عندّنا كتابًا من السّابِينَ» لما عباد الله الذين 

أخلّصّهم اله لعبادته. فلا آناهم ما تمَنّوه من الكتاب کفروا به» فسوف بَعلَمَ 
ور 5 2 وت نون کت 

هؤلاء الكفارٌ عاقبة فعلهم! 


08-01 

مناصَبة الآية لما قَبلّها: 

آن الملائكة وصَفو أنفْسَهم بالمبالغة في العبوديّة؟ Ee.‏ للصّلاة 
والتّسبيحء والعَرَضٌ منه الب على ساد قول من يُقول: نم أولادُ الله؛ وذلك 
ن مبالختهم في العُبوديّة تذل على اعترافهم بالعُبوديّة لله تعالى رهم وإلههم”". 
ما لالہ ما موم ا . 

أي قول الملايكةٌ علیهم السّلامُ: وما ما وله ام ملد مَعلوم لا جاور“ 


ع 


لان 


.)۳٦٣٣ /٦٢( پنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۵۰ ((تفسير ابن آبي زمنین)) (5/ ۷۷)ء ((إغائة اللهفان)) 
لابن القیم (۲/ ۰۱۲۷ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۳٤)ء‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۱). 
قال الرازي في قوله تعالى: وا" لام #: (الجمهورٌ على أنّهم الملائکة). ((تفسیر 
الرازي)) (۳۰۲/۲۰). 
وقیل :تالغ # من قول الرسول صلى الل عليه سل والمؤمنينَ للمُشركينَ: 
أي : لكل واحد من ومنکم في الآخرة مقامٌ معلومٌ وهو مقا الحساب. وقیل : أي مٿا من له مقامُ 
الخوف. ومن من له مقامٌ ارجا وم من له مام الإخلاصء وما من له مقا الشكر. إلى غيرها 
من المقامات. يُنظر: ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۸/۱۵). 
قال ان مجزي: (والمقامُ المَعلومٌ: یحّمل أنيراة به المكان الذي يقو مون فيه؛ لا منهم من هو 
في السّماء الدّنياء وفي لانیف وفي السّموات» وحيثٌ شاء ال ويحتّمل أن يراد به المنزلةٌ من - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ی 
ظا وا سن سود © . 
أي: ول لنحنْ الذين تَقفٌ في السّماء صُفوفًا متراصّينَ في طاعة له 
كما قال تعالى: ولتت ما 4 [الصافات: .]١‏ 
وقال سبحاته: ‏ وه رک الماك فاصم [الفجر: ۲۲]. 


وعن جابر بن رة رضي الله عنهماه قال: ((خرج علينا سول انه صلی الله 
= العبادة والتقریب والتشريف). ((تفسیر ابن جزي)) (۱۹۹/۲). 
ممّن اختارّ القول الأَوّلَ: ابنُ الجوزيء والقرطينٌ» والخازن» وابنٌ کی والعليمي. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ 000 ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۰۱۳۷ ((تفسير الخازن)) 
(٤/۲۹)ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ۰4۳ ((تفسير العليمي)) (0/ ۵۵۳). 
وقيل: المرادٌ ان للملاتکة مَقامًا مَکاتیًا ومّقامًا زمائیًاء أي: لهم مَوضعٌ ووّقتٌ يقومون فيه لله 
تعالى؛ فعبادتهم موق بزمن» ومُقِيّدةٌ بمكان. وممّن قال بهذا المعنى: ابن غتیمین. يُنظر: 
لفقي الى سب مون E‏ ظا 
وقيل: المراةٌ آله ما منهم من أحد لا له معام وتدبيرٌ قد مره لله به لا نع ولا ینجاوژه» ولیس 
لهم من الأمر شَيءٌ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
۸ 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰1۵۲ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ 4 )۰ ((فتح الباري)) لابن 
رجب (٦/۸٦۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۸)ء ((آضواء البيان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۰۱) 
((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ٣٤‏ ۵-۳ ۳). 
فل اود سا اله ای ومعّن قال بذلك: ابنْ جرير» وابنٌ عتيمين. يُنظر: ((تفسیر ابن 
جریر)) (۱۹/ ٦٥٦)ء‏ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۶۵). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَلف: عمرٌ بن الخطاب» وعبد الله بن مسعوده وابن 
عبّاس وقتادق والشدي. يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۵۲ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) 
(۳۲۳۲/۱۰). 
وقیل يَصْفُونَ في الصّلاة والجهاد ويَصّفُونَ جنکتهم في الهواء» وغير ذلك. ومن قال بهذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۲/۱۲). 1 
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6 2 
۳ و و کی اش و 7 37 
222 ا و ی ی ہت را را لے سے 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأوّل» ویتراصون في 
)00 
ا 7 8 5 0 و ۲ 1 ۱ 1 و ډه 
وعن حُذيفة رضي الله عنه» قال: قال سول الله صلی الله عليه وسلم: ((فضلنا 
7 ۔ تہ 9 و 5 می ع و وت 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
E ۶ 7 ۳ ۳‏ 3 2 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهُورًا إذا لم نجد الماء))۳). 


م 7 2 
سور ة الصافات - الآيات )۱۷-۱٦٤(‏ 


جوا نت یی( 
ہب 9 رر ہو 2 22 2 .ام 2 اوہ 
أي: وإنا لنحن الذين نسّبح الله وننزهه عن كل ما لا یلیق به من عيوب ونقائص ۱ 


(۱) رواه مسلم (4۳۰). 

(۲) رواه مسلم (۵۲۲). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 46 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۰۳۱۲ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰6۷۰۸ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ٣٤‏ 1-۳ ۳). 
قال الشو كاني: ( و تخر 6 أي : المُنرَمهُونَ له الم سوق له عَمًا أضاقه إليه المشركونٌ» 
وقیل: الاو وقیل: المراد بقولهم: لبود مجموغ السبیح بالڈُسان وبالصّلاة). 
((تفسیر الشوكاني)) (4/ 1 4۷). ۱ 
بر تضارآن المراد ب طسو 4: المُنرھونَ لله عن النقائص ما لا تليق به الواحدي: 
والبغوي والسمعاني والبيضاوي وابن كثير» وجلال الدین المحلي» والعليمي والسعدي. 
ینظر: ((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۳۰ ((تفسیر البغوي)) (5/ ۰۵۰ ((تفسیر السمعاني)) 
(5/ ۰۲۰ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۰ ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 5 5)» ((تفسیر الجلالین)) 
(ص: ۰65۹۷ ((تفسیر العليمي)) (۵/ 5 ۰6۵۵ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۸). 
وس ۹۷۹9۶۷۶ الا مان لها تسبيحٌ: مقاتل بن سلیمان» وابن 
جریر؛ والسمرقندي. ینظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(۱۹/ ۰1۵۲ ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۱۵۵). 
وممن جمع فقال: المراذ: المصلون المنزهون الله عن السوء: الواحدي والبغوي. ینظر: 
((الوسیط)) للواحدي (۳/ ۰۵۳۵ ((تفسیر البفوی)) 00/40 = 
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0 ص کک 
کماقال تعالی: ومن عنده, لا پستکبروت عن عبادته. ول ا 3 سیون 


06 226 -حهو 


ل امار لا يمرو 46[الانبیاء: ۰۱۹ ۲۰]. 


ما 


1 حون 0 سکب روا فالزن عند ريك سبحو ھ7" 
TT‏ 7 كنا عاد اہ اتشنلیب ا 
کرو و مسوك بعل © ). 
مُناسّبة الآيات لما قبلها: 
2 ا 0 
آنها انتقال من ذكر كفر المُشركِينَ؛ بتعدد الاله» وبإنكار البَعث» وما وصّفوا 
به الأول صلی اله عليه وسلع من الشحروالجنونة ثم بما تسبوا لله مما لا ليق 
اا جرف ہہ 
بمصارع المُكدذَبينَ السَابِقينَه وما یه ژسل الله من أقواء مهم؛ فانتقل الکلامُ إلى 
ذكر ما فر ب المشرکون من تكذيب القرآن اي آنز له الله هَدّى لھم وإلى 
ذكر |خلافهم للوعد» والتقض لما آگدوہ م من العهد'". 
:< رد او( مدا رامیت © 46 . 
ع 2 727 اس ١‏ 7 
أي: ضل مُشر کو قرّيش عن الحَقء ولم ينزهوا الله تعالى كما ينبغي له سبحانه» 
هه ا ۳ 0 : ت 7 2 
والحال آنهم کانوا یقولون قبل بَعثة محمّد صلی الله عليه وسلم: لو أن عندنا 
= قال القرطبیٌ: (المرا هم يُخبرونَ آنهم يَعبْدونَ الله باّسبیح والصّلاة ولیسوا مَُعبودينَ ولا 
بّنات الله). ((تفسیر القرطبي)) (۱۳۸/۱۵). 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۳). 


(۲) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۳۱۳-۳۱۲). 
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رح 


)کی 2 
EE‏ و ۰ A‏ ۱ 
سورة الصافات - الآيات > ات سج © 8 


2 کارت 2 (۱) 
كتابًا من السّابقِينَ"" 


2 مر و ,و کے و 


كما قال تعالی: هآ ود ےو اق جھد ایہم لیٹ جادھم نذبر لیکو مدع ین 
دی لمم لما جام تاراهم | إلا ور 4 [فاطر: 4۲]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰1۵9 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 5 4 ) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(۱۰/ ۰۳۱۳-۳۱۲ ((تفسیر السعدي)) (ص: ۷۰۸)» ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۳). 
ممّن اختارٌ أنَّ معتى 520 ال : أي: كتابًا من کب الاوّلین: الواحدي» والزمخشري» 
والرازي والغليمي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((الوسیط))نلواحدي (۳/ ۵۳۵)» (تفسیر 
الزمخشری)) (4/ ۰0۷ ((تفسیر الرازی)) (۲7/ ۰۳۰۲ ((تفسیر العليمي)) )٤٥٥/٥(‏ 
((تفسیر الشوكاني)) (٤/٤۷٦)ء‏ ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۲۳۳). 

وقیل: المعنی: كتابًا مثل كتب الاوّلین» ومّن اختارّه: التعلبي» والسّمعاني» والبغوي» وابن 
الجوزي والرسْعني. يُنظر: ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۰۱۷۲ ((تفسیر السمعاني)) /٤(‏ 4۲۰ 
((تفسير البغوي))(٤/‏ ۰ ٠ )٥‏ ((تفسيراء له ۰ ((تفسیر الرسعني)) (7/ 4۳۹). 
قال ابنْ عاشور: U‏ الکتات المقروش 2 سمي ذكرًا له یکر لاس بما يجب علیهم مُسَنّى 
٣0‏ )9991+ ۹ و" 

وقیل: المراڈ بقولهم: :3 لوان دا ورن الو 46: 0+00 الخالية: کیف املكو وما کان 
من آمُرهم. ومعّن قال بهذا المعنى: مُقاتل بن سلیمان. ٦‏ ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) 
۲ ۲۳ 

وقیل: المعنی: لو بُعث إلينا نبي بیان الشّرائع. وممّن ذهّب إلى هذا القول: القرطبي. يُنظر: 
((تفسیر القرطبي)) (۱۳۸/۱۵). 

وقيل: المراد: لوأ عندناکتب نز من السّماءه كالوراة والانجیل أو نيا آتانا مغل الذي آتى 
الورك ماني رمتو مدا لضن وس ھتاھ اس راوتا 
وقیل: المعنی: لو كان عندهم من یم بآمر الله وما كان من آمر القرونِ الات ويأتيهم 
بکتاب الله. وممّن ذهب إليه: ابن كثير. يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ 46 وینظر آیضا: 
(اتفسير این جزی)) (۱۹۹/۲). 

وقيل: المراد: 35 ون تاه أي : على أي حال كان من حواله من کتاب أو غیره نو 44 
أي: من الرسْلٍ الماضين. وممّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /۱٦(‏ ۳۱۳). 
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۳ ۱ ِ وت 


كما قال تعالی: 36 أن تفر کم را التب عل طايعتینِ من بنا وان شاعن 
دراستمم فلت ٭ أو تٹولوا أو آتا أ رل ع آلککب لک آهدی یمه [الانعام: 
٦‏ ۰ ء. 
کنر وت ینکن © ی 
أي: فلمًا آتاهم ما موه کفروا بالقرآن الذي جاءهم به مُحمَّدٌ عليه الصَلاة 
والسّلام". 
EE O 0-2 KG 5‏ کیٹ رہ 
كما قال تعالی: لد لین قرو اَذَك ما جاه هم وه كدب یز # [فصلت: 
مو یم . 
0 ۰ ۰ اس 22 1 ی 6 2 
أي: فّوف يَعلّمٌ هؤلاء الكفارٌ ما يأتيهم منّ الخژي والعذاب؛ بِسَبَب كفرهم 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰1۵0 ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ ۰۳۱7 ((تفسیر القرطبي)) 
(۰)۱۳۹/۱۵ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰0۷۰۸ ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۵۰). 


(۲) پنظر: ((معاني القرآن)) للفراء(۲/ ۰0۳۹۵ ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰197 ((تفسیر القرطبي)) 
(۱۳۹/۱۰)ء ((تفسیر السعدي)) (ص: ۰6۷۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۶). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۵7 ((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ٤٥)ء‏ ((تفسیر السعدي)) 
(ص: ۰۷۰۸ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۹8 ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) 
(ص: ۳۵۲-۳۵۱). 
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کے سڈ الصافات - الآيات (۱۷۰-۱۳4) 
الفوائد التربويّة: 
أنه يتبغي تأكيدٌ الخطاب إذا كان المُخاطبٌ مُنكرّاء أو مُترَددَاه أو كان المعنی 

ذا أهميّة يَحتاج إلى التوكيد؛ لقوله تال مخبرّا عن الملائكة: ول لحن 

سا + وذلك من أجل تقرير هؤلاء المُنكرينَ الذين یعون أنَّ الملائكة 

بنات اللہ؛ ف لله تیذا له وتعظیما(). 
الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالی: 2 ما۳ لاله ام وم بیان أنَّ الملائكة عليهم الصَّلاة 


5 
۰ 


و وه و 


والسَّلامُ مُتَرَّهُونَ عمّا يَدّعيه هؤلاء من کونهم بنات الله ووجه ذلك: آنهم 
مُكَلّفونَ بالعبادة على حَدَّ مَعلوم -علی قول في التفسیرت ومن كان مُکلمَا 
بالعبادة لا يُمكنٌ أن یکون ابا أو و1 للمعبود! 

5286 7 2 لوک هل علی أن من صفات الملائكة 
اس واحد منهم ر 

۳- قول الله تعالی: ما لا موه فيه بيان بّراءة الملائكة عليهم 
السّلامُ ما قاله فيهم امش کون وأنّهم عباد الله لا عضو طرفة عین؛ فما منهم 
من آحد له ام دیق ا الاك یناه ولا تجار ره -وذلك علی رل 


في التفسير-» وليس لهم من الأمر کو 


.رھ 4 3 
لا يَتجاوّزهاء ودرجة لا يتعذاها”". وذلك على قول 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 2۷ ۳). 
(۲) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ۲ ۳). 

(۳) بنظر؛ ((تفسیر الرازي)) (۲۲/ ۳۱۲). 

(5) ینظر: ((تفسیر السعدی)) (ص:۷۰۸). 
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1 7 أي ص 
و ات ا التفسير المحوّر تلقرآن الکریم )أيه 


وب الله تعالی: 2( وان لو ٭ لوان ندنا کا من وی # لک عباد ان 
اَلْمحاصانَ ٭ E‏ فطع الکفر؛ لاه كفرٌ ہما كانوا على 
بُصیرة و رن إذ كانوا يتوه لأنفيهم» تبون الم التي أ عليهم 
مثلہ فلم يكن کفزهم عن مُباعتة ولا عن قلّة تمکن م من ار 

٣۶‏ ۷۶" ستقامة إلا بكب نازلة من اّما 

حتی المُشركونَ الكمّاد ر يُقرُونَ بهذا؛ لقوله تعالى : CLE‏ 
لگا عباد اللہ ۷۳۷۷۹" م الذين لم تنزل 
عليهمٌ الكتّبٌ تم ہم في قوضی رد لاس و یتس 
خط مُستقيم؛ بخلاف الأ التي تد عليه لبه ها تكو ؛ مُستقيمة بقدر 
تَمشّكها بهذه الب" 

بلاغة الآيات: 

" قوله رت ہہ ۶ سس‎ -١ 
للرّد على عَبّدتهم. ويَحتمل أن کون هذا وما قبْلّه من قَوله: بل سبلن از اہ‎ 
[الصافات: ۱۵۹] من کلامهم؛ لیتصل بقوله: ولد مت یت # [الصافات:‎ 
كانه قال: ولقذ عَلمَّت المَلائكة أنَّ المُشركينٌ مُعَذَبِونَ بذلك» وقالوا:‎ ۸ 
شُبحان الله؛ تنزيهًا له عنه. ثم | ستتَوٌا المُخلصينَ؛ تبرئة لهم منه» ثم خاطبوا‎ 
المشرکین يان الافتتانَ بذلك للشّقاوة در ثم اعترفوا بالعبوديق وتفاوؤت‎ 
مراتبهم فيها لايتَجاوَرُونَها؛ فحذف المّوصوف وَأَقيمَتِ اسف اه مه( وذلك‎ 
.)۱۹۳ /۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۱( 


() تنظ فر انی فمن سو الضاقات) (م 109۳-2 
(۳) پُنظر: ((تفسیر الببضاوي)) (۵/ ۲۰). 
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صر / 


على قول في التفسير. 


- ويجورٌ أن يکود قوله: و مام مه من قول ا 
اله عليه وسا وعلی هذا کون ول رجہ اعتراضاه 
وکلم سول صلی الله عليه وسلم استطراًا؛ لاه تعالى لگا أمَرَ رسوله 
صلی ال عليه وسلَمٌ بالاستفتاء عن وجه تلك القسمة الضیرّی التي قَسَموها 
بقوله: 38 کته ریت لمات وله لنوت 4 [الصافات: ]۱٤١‏ 
وبالإنكار البَليغ واستجهال افوس واستركاك العُقول شخطا عليهم وغضّبا 
على تلك المقالة الشنيعة؛ آتی بما ول على هبد ذلك من 2 تع ال فنا تعره 
المؤمنينَ لال أغمالهم الصَالحة؛ من الصّلاة في الجماعات؛ وتسبیح الله 
وتنزیهه عمًا ضاف إليه الكَفَرة"©. 
رت تج هس تائ (المَقام): اضله مکانٌ القیام رکال 
القيام یکول في الغالب لجل الَملِ؛ کر إطلاق المَقام على العمل لذي 
یوم به المرء. و(المعلوم): لین لتضبوط وأَطلق عليه وضف تعلوم؛ 
لأن الشّىءَ لین لعتضبوط لا یشب على اضر فيه فمن تأمَله لته 
والمعنی على قول في التفسیر- :ما من آحد من معش المومنی ]لا له 
فا وعتل نحو خالقه لا یله عنه ي ولا روج عليه فيه لو ساویش! 
وان توا عن عبادة ین فلتقام هو صفةٌ لبود بقرينةوُقوع 
هذه الجملة عقب قوله: وتو ٭ مر یه ہت [الصافات: 
۱ء أي: ما آنتم بفاتنينَ لناء فلا لت علینا فصل الملائكة فتَرفَعَه 
E‏ تم ولا که اعتقادکم في تصاف الجن الوم 


(۱) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الکشاف)) (۲۱۹/۱۳). 
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۲۱ 7 أي 5 ص 
رت ا التفسیر المحوّر للقرآن الکریم > ھ2 


ام المصاهرة لله تعالى والمداناة لجلاله کقوله: :3 وجعلوا یلو شرقاء ان 
ومهم 4 [الأنعام: ۱۰۰]. 

٦‏ 1 ہے لسع ص رم ا > موس 
۲- قوله تعالی: 3 ول لن الصَافْوتَ ٭ و لحن الوب 4 

2 رک اھ هم ےر پک جع 2و 2 8 2 و 
- قوله: 3# ول لسن الصاو * و لن سود # فيه تحلية کلامهم بفنون 
ال کید -ب (ان) واللام» وتوسیط الفصل (نحن)- منّ التأکید والاختصاص؛ 
لأنهم المُواظبونَ على ذلك دائمًا من غير فترة دون غیرهم» ولابراز أن 
اة عنهم بکمال الرّغبة والتَشاط. 

۱ 2 سے و سے Sm‏ ۳ 
- وخذف مُتعلق «الصَّافونَ المُسَبّحونَ»؛ لدلالة قوله اما ره یکیتوت 4 
3 1 و ۔ 2 1 
[الصافات: ۱۱۲] عليه» آي: الصافون لعبادته» المُسَبٔحون له؛ فان الکلام 
5 5 2 2 و ۰ ۳ 
فى هذه الآيات كلها متعلق بشؤون الله تعالی!". 

324 ےب مسح ع م سے سے ے بی کے مم وص 3 > 7 وه او اه 8 و 
- قوله: 3 ول الصَافونَ ٭ و سیون 4 تعريف جزآي الجملة وضميرٌ 
الفصل من قوله: لنَحَنُ ‏ یفیدان قَصْرًا مؤكدًا؛ فهو قصرٌ قلب أي: دون ما 
وصَفْتموه به من اه ۵ 

کس ٠»‏ 7 اك دسج ور موم م2 2 
- وعبّرٌ في قوله: 35 ول سوه بالجملة الاسمیت وهی تفید الوت 
والاستمرار؛ فدل على أن دب الملائكة التسبيځ. 


رم 


7 2 2 ۳ خ. و و خرص ده عم ع کک رر مم کی م2 مس ما مم 
۳- قوله تعالی: 2 وان کاو ولوب # لوان عند 55 من الأول * لكا عباد له 


(۱) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۲). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر البيضاوي)) (0/ ۰4۲۰ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۱۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۲). 

)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 

.)۳ ۸ ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )٥( 
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34 


فى 7 2 
سور ة الصافات - الآيات )۱۷-۱٦٤(‏ 


م2 


ود س فى مور م صا بد ہو ر 
المخلصين * فکفرواً يو سوق یعون 46 


- انتقلَ الکلام إلى ذکر ما کر به الم رکون من تکذیب القُرآن الذي نله 
اه دی لهم؛ فالمقصود من هذا هو فَوله: ‏ كر پو أي: الذکره ا 
دم له في نَظم الکلام ما فيه تسجیل على الکافرین بتهافتهم في القول؛ إِذ 
26ھ a‏ علیه وسلم کت ال و ان 
شرفم الله بکتاب لهم كما شرّف الأَوَّلِينَ» وی جون لو كان ذلك أن یکونوا 
SL‏ 0 زر رآ 

- قوله: رک که تاکیڈ الخبر ب (إنْ) المُحمّفة منَ التّقيلة» وبلام 
الابتداء الفارقة بین المُخمَفة والنّافية؛ للنُسجيل عليهم بتحقیق وُقوع ذلك 
منهم؛ لد عليهم باب الانکار۳! فقد كانوا جاَينَ في ذلك ثم ظهر مهم 
کیب وَالتّمورٌالَليع فم بيْن رل رهم وآخره ۱۳ 

- واقحام فعل 2۶ که في قوله: نک ؛ للدّلالة على أن بر 
(کان) ثابت لهم في الماضي. 

- وَالتّبيرُ بالمُضارع في (يقولون)؛ لافادة أن ذلك تكرّرَ منهم". 

- قوله: کان شوو ٭ ون ند ورین لول ...که من کہ ادف أي : 
ذكرًا جائيًا من الرْسُل الأوَّلِينَ» آي: مثل موسی وعیسی ومرادهم بهذا أ 


5 


ن 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۳). 

(۲) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰1۷ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۱۳۱۰۱۳۰). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۳). 

(۵) پُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بط 


6 420 ا التفسير المحرّد للقرآن العرييي) اھ 

اسل الأَوّلِينَ لم یکونوا مُرسَلینَ إليهم» ولا بَلغوا إليهم کتابهم ولو كانوا 
سم 7 3 

مُرسلین إليهم لامنوا بهم» فکانوا عباد الله المخلصین فذکر في جَواب (لو) 

ما هو أحَص منّ الإيمان؛ ليُِيدَ معتی الایمان بدّلالة الفخوی") 

- وفي جملة 2۶ لكا عاد أ الناصت 4 صيغة من أجل کون المُسنّد 

0ھ ٌِ0فء-مِ 0 دشر رن 


2 


۔ 


ولا وٴصف المستد لیو چ وهو مُعرّفَ یلام الجنس؛ حصّل تمد 
عباد اللہ ان متا الا خلاص في المسند إليه» وهذا قصرٌ ادّعائٌ"؛ 


.)١95 يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۳ء‎ )١( 
وفخوی الخطاب -ویسمّی تنبية الخطاب. ومفهوم الموافقة- : هو اثبات کم المنطوق به‎ 
لمسکوت عنه بطريق الاوی و 7 [الإسراء وا بت‎ 
3 التهي عن ضربهما ومَبھما ؛ ان الضربَ والسّبٌّ أعظمٌ من افیف وكذلك قوله تعالّى‎ 
إن هبار َو [آل عمران: ۰6۷۵ فيه تب على أله يودي ما کال دون القنطار؛ ففي‎ 
هذه الآية تب بالاعلی على الأدتى» وفي الآية الأولى كمه بالأدتى على الاعلی. يُنظر: ((الفقيه‎ 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي (۱/ ۰0۲۳۳ ((تقریب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي‎ 
.)۱۲۱۳ (ص:‎ 

(۲) القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصیص شيء بشيء ومک ید ویْسمّی الامز 
الأول مَقصورّا والثاني: مقصورا عليه» مثل: إنما زیڈ ان انیت الا ريد وینقسم 
إلى قضر حقیقي وقصر ٍضافيٌ» وادعا نی وقصر قلب؛ فالحقيقيٰ هو: أن یختص المقصوز 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع با تعدا إلى غيره آصلاہ مثل: لا ال حيثٌ 
قصر وصفٌ الإلهيّة الحق على موصوف هو الله وخده وهذا من قضر الصفة على المَوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصر الادعائی عّ: ما كان القصر الحقيقي فيه مب مبيّا على الادّعاء والمبالخة؛ 
شر وجرن لقيو رس الى E‏ ولاه 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ۲۸۸ ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(۱۱۸/۱) و(٣/٦)ء‏ ((التعریفات)) للجرجاني (۱/ ۰۱۷۰ ۰)۱۷ ((الاإتقان)) للسيوطي 
(۳/ ۰۱3۷ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۹). 
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5 س Sal‏ ص 
سور ُ٥‏ الصَافَاتِ - الآيات )۱۷-۱٦١(‏ سیت SC‏ 


للمُبالغة في ثبوت صفة الاخلاص لهم حّی كانوا شبيهينَ بالمنفردین 

بالاخلاص؛ لعدّم الاعتداد بإخلااص غیرهم في جانب |خلاصهم» وهو 

لئ 7 ء و ۱ 7 

ول إلى معنى تفضيل آنفسهم في الا خلاص لله حینکذ'''۔ 

- والفاءُ في قوله: # فکفرو وه وت من للتعقیب على فعل لوي ی 

5 ”رت ۳ 52 ¢ ہے 2 2 

آي: استَمّرٌ قولهم حتی كان آخره أن جاءهم الكتابٌ فکفروا به. أو للفصیحة 

والتّقدِيرٌ: فکان عندهم ذكرٌ فکفروا به» فالضمیر عائدٌ إلى الذّكرء وهو القرآن» 
: 1 7 2 موم مور م و ری ر رت 2 

وبهذا کان للوعید بقوله: #صَوْفَ يعمو 46 موقعه المُصادف المَحَرٌ من الکلام؛ 


زفق 


و 
ومّوله ہما ضمت من الإبهام 


ول صاشن OOO‏ 
)٢(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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یک“ ص بح ص 
TOE‏ چا اتسر مدر رد ای کا 


الآيات (۱۸۲-۰۱۷۱) 


وَلَفَدَ سبِعَتٌ كما لعباینا آلمرسَلن ( ئن كم کن امورو ا(۳ ون جنا هنم الل 
86 علق کی ن )وم سود یروت © يعدا نجل © ها رل 
سَاحَنومَ شاه صا دري © وول عنم کی حون ا ویر وف ےروب (09) 
سبح ریک رت مرو عا بصفوت انا سکم عل آلمرلیت (ا) ولد لو زب 
لیت © . 

3١‏ توعد ا ي: فأغرض عنهم والفعل (تولی) يتعدي بحروف الجر فإذا 
لذي ب (عن) لفظا آو تقدیرا -کما هنا- الس معنی 22 والترك وإذا 
عدي بنَفْسِه اقتضّى معنی الولاية والقرب ب واصل (ولي) تدای تاره تال 
تباعد بعد ولي» آي: فرب( 


3 


را 0 72۲ 2 و امم 4 
این 4 اي: بفنائهم» والسّاحة: المکان الواسع؛ ومنه: سَاحة الدار'''. 
< ۳ و ال :| ۶ حا ۶ کف 7 + | ۶ 9 ما 
وو سآ ج: ي فقبح» والسوء: یٹم جامع للا تم ستعمل في کل 
يُستقبَ» وهو ایا کل مالسا" 


(۱) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۵۸ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰۸۸ ((الکلیات)) 
للكفوي (ص: ۳۰۹). 

(۲) ینظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰7۰ ((غریب القرآن)) للسجستاني (ص: ۰0۲۸ ((مقاییس 
اللغة)) لابن فارس (۳/ ۰۱۱۳ ((المفردات)) للراغب (ص: ۰4۳۱ ((التبیان)) لابن الهائم 
(ص: ٣٥۳))ء‏ ((الکلیات)) للكفوي (ص: ۱۹ 6). 

(۳) پنظر: ((غریب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۰۱۲۳ ((مقاییس اللغة)) لابن فارس (۰)۱۱۳/۳ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 4) ((التبیان)) لابن الهائم (ص: ۸۰). 
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المعنی الإجماك: 

يقول تعالی ما المؤمنينَ بتصره» ول تفص الم علی وس ها 
أصابّه من أعدائہ: ا ا هم او وأنَّ العاقبة 
لهم» وأنَّ حزيّنا هم الغالبونَ؛ فأعرض عن أولئك الكافرينَ -يا مُحمدُ- إلى مُدَّة 
ارت نامدنار اه هرا کس شوت صوزة تال ہے 
سس ارقت اتج ا 


م2 ۔ 2 
فإذا نزل العَذابٌ بفنائهم فساء صَباخ آولئك الذين آنذرّهم رُمُلنا فأعرضوا 


عنه ودغهم -يا محمّدٌ- إلى مه معلومة عند الله سبحاه وأبصر -يا مُحمّدٌ- 
م2 7 5 م2 و 7 ۳ 2 3 1 1 4 1 
فسوف يَرَونَ ما یل بهم جزاءَ کفرهم تنرَهَ ربك رب العزة عما يصفه به آولتك 

2 7 7 75 7 9 ۱ 9 قير 
الکفان وسّلامٌ من الله على المُرسَلينَء والحمد لله رب العالمينَ. 
1 الآیات: 
و سق كنك ييا انيت © 


مناسبة بة الآية لما قَبلّھا: 


3 


أن الله تعالی ما هد انار وله : وه -آي: عاقبة كفرهم -؛ 
رده با يقي فلب الرسول صلی الله عليه و 
Ê‏ ور مر ۳ a‏ >2 + بد 
وأيضًا فهو تَسلیة الي صلی الله عليه وسلم على ما کته قوله: و من 
بو [الصافات: ۰ ۱۷ ]» نے فول کت 
[الصافات :۰ بمنزلة بل البّعض م من الكل ولكنّه علب علیه(. 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الرازي)) (۲۰/ ۳۹۳). 
(۲) پنظر: ((تفسیر او عاشور)) (۲۳/ ۱۹5): 
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ص کک ص 
568 سم ۱ 


2 له 1 ر ۶ ے 

ہر یک 

إت کم المضوزوة © ):. 

(۳ ا د2 . 0 کو کی‎ f 
۱ اف2 0 سس اق ھا کرت وان لجان تكون لف‎ 


مھ صصح وم 


كما قال تعالی: 39 وقد متا من بلك رسلا ِل وھ خَاُوهُر بل ا 


(۱) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/ »)٠٥۷‏ ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۵۳9 ((تفسیر ابن 
عطیة)) (4/ )٦۸۹‏ 6 تسیر این کا (۷/ 40). 
قیل: المرادٌ بالكلمة: 1 تعالی: »کت كج انه رک وش )4 [المجادلة: ۱ ومتن 
ذمّب إلى هذا القول: مقاتل بن سلیمان» والثعلينٌ» والبغوي. يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) 
(۳/ 0۲۳ ((تفسير الثعلبي)) (۱۷۳/۸)ء ((تفسیر البغوي)) (5/ ۵۰). 
وقيل: المراد بها ما ورد في الآيتين بعدها: َم هاورو * ون جا ماه [الصافات: 
۲ء ۳ وممّن قال بهذا القول: البقاعينٌ» والشوكانِيٌ» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (۱۲/ ۰6۳۱6 ((تفسیر الشوكاني)) (5/ ۰44۷۷ ((تفسیر الألوسي)) (۱۲/ ۱4۸ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۵). 
وقیل: المعنی: مضّى القَضاءُ والکم في أمّ الکتاب. بأد لهم النُصرة وَالعَلبةَ والعاقبة. وممّن 
25ب 1 ات کی ھا ی جریر)) (۱۹/ 60۷ 
((تفسیر ابن کثیر)) (۷/ ۰4۵ وینظر آیضا: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
۹۵-۶ ۳). 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بالعباد هنا العبوديةٌ الخاصةء بل أخصٌ الخاصة. وهي عبودیةً الرسالة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ٤‏ ۳۵). 

(۲) ینظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰16۷ ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/٦۳۱)ء‏ ((تفسير 
القرطبي)) (۰۱۳۹/۱۵ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 4۵ ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰٩‏ 
((آضواء البیان)) للشنقيطي (۳۲۱/۲). 
قال لّمخشري (المرا: المَوعدٌ لوهم على عَدُوّم في مقاوم الحجاج وملاحم القتال في 
نی وعلوّهم عليهم في الآخرة» كما قال تعالى: تقوم لس که [البقرة: 
۷۲ («تفسیر الزمخشری)) (8/ 1۷). ویْنظر: ((تفسیر الشوکاني)) (4/ 4۷۷). 
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با کم و 


نس میت 4 [الروم: ۷]. 


7 ۳ 000 


وقال عر وجل: 7 تتصر رساتا A‏ لاع اسه ویو يفوم 


ظا وت سكا طم الب (4605. 
آئ إن حزبنا المومنین المُدافعينَ عن دين 67 ب العالمينَء هُمْ م أصحابثٌ 
الغلبة اا الکافرین(). 
كما قال الله تعالی: تب له شفک آنا ورلا إك آنه ری ع 4 
[المجادلة: ۱ ۲ ]. 
وقال سُبحاته: ا ومد هلت منوا یتک ويل ايحت لت في 


> م‫ ا 1 1ھ چ موم سا ل به 5 3 221 2 4 
لْدَرضٍ کا أنتخلت آلذییک من ّل EA‏ لیک ری هم 
بو تن بت خوفهم مُنا یعبدونی لا شروت ی شا [النور: 5 

2 رو ت ت ل چو وص ے ےا موه 72 ۶> ۲ ویو کے 
وقال الله عز وجل: 38 يتام لزي منوا إن انصروا الله ینصرکم ویثیت آقدامکر 4 
[محمد: ۷ 


O} 


(۱) یُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۵۸ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 6۵ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ۰۷۰٩‏ ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۵۲ -۳۹۷). 
قيل: المراد بالجُند: المُرِسَلونَ وآتباغهم. وممّن قال بذلك في الجملة: البقاعي» وأبو السعود؛ 
والشوكاني» والالوسي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱7/ ۰۳۱6 ((تفسير أبي السعود)) 
(۲۷ء ((تفسیر الشوكاني)) (4/ ۰4۷۷ ((تفسیر الألوسي)) (۱4۸/۱۲). 
وقيل: يعني حزبنا المومنین وأهلّ ولایتناه ومن قال بذلك في الجملة: مقاتل بن سلیمان» وابنُ 
جُریر؛ وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ 1۲۳ ((تفسیر ابن جرير)) 
(۱۹/ ۰10۸ ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۵۵۵). 
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مناصَبة الآية لما قَبلّھا: 

نكا يك ا سا أن اك صلی لا علیه وسلم هو المتصوژه لاله من 
المُرسَلِينَ ومن ججند الله بل هو آعلاهم؛ سَبِّبَ عن ذلك قَوله۱): 

تلع كيم 4)8 

أي: فأعرضٌ -يا مُحمّدٌ- عن الذين كَفّروا إلى مُدَّة معلومة عند الله سبحاته”©. 


(۱) ینظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)۳۱٣/۱٦(‏ 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن جرير)) (۱۹/ ۰19۹۰۵۸ ((معاني القرآن)) للزجاج /٤(‏ ۰6۳۱5 ((تفسير 
السمعاني)) /٤(‏ ۰8۲۱ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ٤٥)ء‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ ۳۱۵ 
((تفسير الشوكاني)) (4/ ۷۷٤)ء‏ ((تفسير الإيجي)) (۳/ 50۳ ((تفسير السعدي)) (ص: 
۹ 
قال الشوکان: ( كعنم یم أي آعرض عنهم إلى دة معلومة عند الله مبحالہہ 
وهي مد الکف عن القتال . قال السدّي ومجاهدٌ : حتّی مرك بالقتال . وقال قتادة: إلى الموت. 
وقيل: إلى يوم در وقيل: إلى يوم فتح مَكة. وقيل: هذه الآية منسوحَحةٌ بآية السّيف) . ((تفسیر 
الشوكاني)) /٤(‏ /ا/ا5). 
وممن اختار أنَّ المراد: إلى يوم بدر: مقاتل بن سليمان» وابن جريرء والبيضاوي وابن جزي. 
يُنظر: ((تفسیر مقاتل بن سلیمان)) (۳/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰1۵۸ 1۵٩‏ 
((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۲۱ ((تفسیر ابن جزي)) (۲/ ۲۰۰). 
وقال السعدي: مر رَس وله بالاعراض عمّن عانّدواء ولم يقبَلوا الق واه ما بَقيَ إلا نتظاژ 
ما یل بهم مق العذاب). ((تفسیر السعدی)) (ص: ۷۰۹). وینظر: ((تفسیر السمرقندي)) 
(۳/ ۱۵۵). 
وممن اختار أن لمراد: مدةٌ الکف عن القتال: الزمخشري؛ وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسیر 
الزمخشري)) /٤(‏ 1۸)» ((تفسير أبي حيان)) (۹/ ۰۱۳۱ ((تفسیر الشوكاني)) (5/ 4۷۷). 
وقال العليمي: (طلحَق ینم أي: حين نأمرُكَ بقتالهم فالآية محكمة). ((تفسیر العليمي)) 
(ہ/ ٥ہ٥٤).‏ 
وقال السمعاني: (8 حجن # آي: حين الموت). ((تفسیر السمعاني)) (4/ ۱ 
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كما قال تعالی: 28 فَأَعَرض عَنْهُم وأرلتهم منکظروک 46 [السجدة: ۳۰]. 
رجو وه سور وه و نی کم 
وابو رم فسوف بص رون © 
ع 3 7 ۔ 2 و 
أي: وأبصرهم -يا محمد فسوف يُبصرونٌ ما يحل بهم؛ جزاء كفرهه”". 
1 آفیعتایتا سَتَعَچلونَ )> 
۶ ع 5 خی“ کا یں جا 5 ع 2 
آي: أفِيَطلبٌ المشرکون أن يْعَجْل لهم عذاب الله فيأتيّهم قبّل آوانه الذي 
ا 1 
ضرت لهم۳؟۱ 
1 7 رم ہے مم ام یہت سس یو 7 جرج مم 2 7 
كما قال تعالی: وشوو مق هلذا اوعد ان 6 صددقين ٭ قل عسوع یں 

ردق لکم بعض الى سملو 4 [النمل: ۰۷۱ ۷۲]. 

(۱) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۰)19۹/۱۹ ((تفسير الثعلبي)) (۸/ ۰4۱۷۳ ((الهدایة)) لمكي 
(۹/ ۰۱۸۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰۹۱۷ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ 4۵ ((تفسیر 
الشوكاني)) (4/ ۰)4۷۷ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۲/۲۳). 
قیل: المراد ب 9 ور انظر إليهم إذا غذبوا. ومن قال بهذا المعنی: الواحدي» وابنُ الجوزي؛ 
وابنُ عتیمین. يُنظر: ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۷‏ ((تفسیر ابن الجوزی)) (۵۵7/۳)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 0۳۱ 
قال مقاتل: (3 بُ # إذا نرّل بهم العذابٌ ببدر). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ 577). 
وقال ابنُ عاشور: (وليس المرادٌ ار إلى ذواتهم لكنْ إلى أحوالهم» أي: تأمَل حوالهم تر 
کیف ننصرّك علیهم وهذا وَعِيدٌ بما حل بهم یوم بدُر). ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۲/۲۳). 
وقيل: المراد: آنظزهم. وارتقبْ ماذا يحل بهم منّ العذاب والتّكال على مُخالفتك وتكذيبك. 
ومن قال بهذا المعنى في الجملة: مكي» وابن کثیر. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(9/ ۸۰٦1٦))ء‏ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ .)٥٤‏ 
وقيل: المعنى: وآبصزهم ببَصرك وبصيرتك عند الحين الذي ضربناه لك وقبلّه كيف تُؤديهم 
أحوالّهم وتقلبائهم کلم تقلُبوا إلى شفول. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ ۳۱۵). 


(۲) پُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ ۰1۲۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ ۰۱6۰ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (۳۱۱/۱۰). 
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كي ص کک ص 
568 جس 


وص دی ہے رد کس سس م 


وقال عر وجل : روک الما و أجل سی اھر العداب وم 
بمَتة وهم لا نعود َ 6 [العنکبوت: ۳ 


۹ مر من یا رور مرو 


الات : 3 ولو ربتا لا قطتا قبل بو ساپ 4 [ص: ۱7]. 
درل مایم رم فا صَبَاحالْسَدَرِيَ .4)W‏ 
ایت وی ی جر در 


٩0 ۳ 


نے تر رت 
وكان إذا اتی قومًا بلیل لم یر" بهم حتی يُصبحٌ» فلمّا أصبَحَ حرجت الیهود 
بمسَاحیهم! “ ومکاتلهم)» گا ھا تمد وال مت بو الي 1۳ 


(۱) معتی اَل لاتا 4: أي : نصیبنا المقدَرَ لنا من العذاب الذي تزعم وُقوعّه بنا إن لم نُصَدّفتَ 
من بك. جات الیان)) للشنقيطي ۳۰۰/۳ 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 17۰ ((تفسیر القرطبي)) (۱۵/ 4۱8۰ ((تفسیر ابن کثیر)) 
(۷/ 8۵)» ((تفسیر السعدی)) (ص: ۰6۷۰۹٩‏ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۷)ء ((تفسیر ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: ۱-۳۰۱۳ ۳). 

(۳) من الإغارة» وهي الهُجومُ على العَدرٌ على وجه العَفلةء آو: تیب العَدوٌ لیلا. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن رجب (۵/ ۰۲۳۱ ((عمدة القاري)) للعيني /٦(‏ ۲۵). 

(4) المسَاحي: جفع مشحاةه وهي المجرّفةٌ من الحديد» وهي من آلات الحزث. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الائیر (۷/ ۳6۹ ہر شس لابن حجر (۷/ 66۱۸ 
)٥(‏ المكاتل: جفم مکتل» وهو الیل -وهو ما يعمل م من الحُوص- وال الک التي يحمل 
فیها ار رہ ینظر: ((شرح النووي علی مسلم)) (۹/ ۰6۲۲4 ((المصباح المنیر)) للفيومي 

(۲/ ۵۲۰ ۰ ((فتح الباري)) لابن حجر (۷/ .)٦٦۸‏ 

TO ERG)‏ سمي خميسًا لاه حمسة أقسام: ما او فا وه ومر 

وقلب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (۲۱۹/۹). 
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رک 


AOE 
فقال ال صلی اللهُ عليه وسلم: حربت یل إا إذا نرَلنا بساحة قوم فساء‎ 
صَباحٌ المُنذَرِينَ))0".‎ 


: وأعرض -يا مُحمّدٌ- عنهم لی یی ۶ ا" 
وہر دوف مرو روت ا(۳ . 
ا ا 
سکن ریک رت الع و عا ہم رک کے £ 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
ما ذکر اله تعالی في هذه السّورة كثيرًا م من أقوال المُشركينَ الشّنيعة التي 


(۱) رواه البخاري (8۱۹۷) والّفظ له ومُسلعٌ .)۱۳٦٣١(‏ 

(۲) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير السمعاني)) (۶/ ۰6۲۱ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷/ ۰47 ((تفسیر الشوكاني)) (6/ »)٤۷۷‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۷۰۹). 

(۳) ينظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 11۰ ((تفسیر الثعلبي)) (۸/ ۰۱۷۳ ((الهدایة)) لمكي 
(۹/ 1۱۸۰ ((الوجیز)) للواحدي (ص: ۰٩۱۷‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ ۰60 47 ((تفسیر 
ابن عاشور)) (۱۹۰/۲۳). 
قال الشوكاني: 5 مفعول برا هاهنا وذکزه لا ما لدلالة الأول علیه فیرکه هنا 
اختصارًاء أو قصدًا إلى التعميم؛ للإيذان بان مايصِرُه من أنواع عذايهم لا بُحیط به لصف 
وقیل دهاجم ی بها احوال ا وحن "۰۰۷۶" 
هذا فلا یکون من باب اّکیده بل من باب التّأسيس). ((تفسیر الشوكاني)) /٤(‏ 4۷۷). ويُنظر: 
((تفسیر الشربيني)) (۳/ ۳۹۸). 
وقيل: المرادٌ: آبصز ما رید من شُؤونك التي مك ار فيهاء وأمّا هُم فصاروا بحیث لا یبالی 
بهم» ولا یفک في أمرهمء ولا یت إليهم. ومن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)۳۱۸/۱٦١(‏ 
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ص کک ص 
ہو EEE‏ 


وصفوه ه بها؛ نزه نفسّه عنهاء فقال تعالی(: 


و 


سْبْحَنَ ریک رب مزع فوت ا . 


نز 


آي: تنزه وك ديا 5-0-6 المُختّص بالعرَّة ذو القرّة والمَنعت والغلبة 
والمّهی وعظمة القذر: غكا یَصفه به الا من الشريك والوّلد والصَاحبة وغیر 
ذلك مما يفترون من آوصاف لا تلیق باله تعالی(). 


ےر 8 A‏ و رصہ۸رم و 


پت : 9# وجعلوا جعلوا دوش رک امن وخلقهم وخرفوا له له بین وبنات بغار ظا و 


رم 2 ہے 2 


و مم وب 7 4 2 وی 2 
شیکسٹر وی عامس ہے ٭ یم السَمنوات والرض ن دون لہ له ور تک 


2 7 رڈ ر رر ر 2 7 ر عا ر ور 


لبه ولق کل دیو وهو یگل ؿ و عَلی 4 [الأنعام: ۱۱۱۰۱۰۰ ]. 


هسه ص ۳ رج کر پم رهش م2 
5 مر ا > مور وک رم و سو و 8 2 
وقال سبحانه بل مااضد لله من ور ما کات معة: من ! له إذا هب للم يم 
کی سحو وم سه عع ع و مه 2 ۲ م2 م < ےر ر رہ ص ص مس رمرم 
خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبحن اللو ا + عللم الغیب والشهندة فتعدلٰ 


مر ود 


عم بشرکوت % [المومنون: 1ء . 
رسكم عل المزسموت (م . 
آي: وسَلام الله في الدنيا والآخرة على رُسله؛ لسَلامة ما قالوه عن الله تعالی 
7 5 تہ 5 0 3 0 

(۳) 9 ٠ 

من كل نقص وعیب''. 

(۱) ينظر: ((تفسیر السعدي)) (ص:۷۰۸). 

(1) يُنظر: ((تفسیر ابن جریر)) (۱۹/ 57۱ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية (5/ ٠0‏ 4)) ((تفسیر 
ابن کثیر)) (۷/ ۰87 ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۰۳۱۹ ((تفسیر القاسمي)) (۸/ ۲۳۵) 
((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۹۸ ۹4 ((تفسير ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: 
.)۳٦۸-٦‏ 

(۳) یُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (۱۹/٦٦٦)ء‏ ((الجواب الصحیح)) لابن تيمية )٥٥٤/٤(‏ 
((جلاء الأفھام)) لابن القيم (ص: ۰۱۷۰ ((تفسير ابن کثیر)) (۷/ ٦٥)ء‏ ((تفسير القاسمي)) 
(۸/ ۰۲۳۵ ((تفسير السعدی)) (ص: ۷۰۹). = 
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5 سس ۷ ص 
#الرسورة الصافات - الآيات (۱۸۲-۱۷۱) CNS‏ 8 


2 


بت اَصطقع 6 [النمل: 04]. 


کیا فال ا  :‏ فل لد له وسل عل عادو ال 


ود رب العلویت 9 . 

أي: وجمیع أنواع المحامد ثابتق ومُختصّةٌ بِالمُدَيّر المالك الخالق لجميع 

آصناف الخلائق”۴,_ ۱ ۱ ا 
الفوائدُ التربويّة: 

رل الله تعالى: ود كا نت فيه بشارة 2 لمن اتصف 


ا جند اران کانث آحواله ککیت ر ا أنه غالب 


1 


منصور 

۲- في قوله تعالى: هة ام سرب که آنهم لو آمنوا في هذا الوّقت فلنْ 
عو لاه لو مهم الایمان تر لی علیهم دالا صِذْقًا کاملا؛ لا 
رهم الإيمانُ لزال عنهم هذا السو ولک الایمان لن هم 8000" 
الله عر وجل في عباده: إذا رل بهم العذابُ فامنوا: لا تیم یمام قال 


الله تعالی: فلا راو باستا الا مامتا يأ 


جح صا 


0 


کم یت مور 1 کی رکه مرس ا 2 بے 1 مد ہے 
* فك یمهم إيمننهم لما روا باس سلت اللہ التق قد خلت فى عبادو- وحم هتالك 


وال مرن تاه یله مور من ال لی اسهم رگ کپ لك ها تن في 
الجملة: ابن جریر» والسمعاني» والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ٦٦٦)ء‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 577)» ((تفسير الخازن)) (4/ ۳۰). 

وقيل: وَصفٌ المُرسَلِينَ یشم الأنبياة والملائكة. وممّن قال بهذا: البقاعي وابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /۱٦(‏ ۳۲۰)ء ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۰/۲۳). 

(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۰7۲ ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۱4۲ ((تفسير ابن کثیر)) 
(۷ء ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ٣۳۲)ء‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ۰6۷۰۹ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۷۰-۳۹). 

(۲) ینظر: ((تفسیر السعدی)) (ص:۷۰۱۸). 
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يي ص بح ص 
a 0 6‏ جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الکو 4 [غافر: ٤۸ء‏ ۸۵]ء وکل هذا يُوجِبٌ للإنسان العاقل آن یبادر بالتوبةق 
الا یأر والابهمل؛ فو و اک کیرات RR‏ 
لن تفه افلآ تكو الوب في وَقت بل فيه“ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ا له تعالی: ولد سبقث کامتا لیا مایت ٭ م کم الْمنصورون ٭ ون 
جنا لم وت 4 هذه الایات الکریمات ۳ علی أن الرّسُل -صَلواتٌ الله 
وسّلامه علیهم- وآباعهم: مَنصورون دائمًا على الأعداء بالحَجّةَ والبّیان 
و بالجهاد مَنصورٌ أيضًا بالسّيف والسّنان» والآياتٌ الدَالَة علی هذا 
وا من ذعا ای ال عر وجل من آنباع الوْسل علیهم الصَّلاة 
والسَّلامٌ بان لهم العَلبةَ كما قال تعالی ۳ ۲ ره واف وله مرک بیرک ۱۳۹ 
[المنافقون: ۸ ]. 

یئ قوله تعالی: و قد سبقَت كلمئنا لاوا لْمَرسَلِينَ ٭ ف2۷" 
هدید آعداء الرْسل» ونیم لوالو لا ت۱۵ کی ت٭0 للرّسول کرٹ 
الخذلانُ لأعدائی!“ 


۳- ےت کا ٹسل ٭ م کیم المنص وو # ون نكا 
ثم ی إن قیل: بے دو کو 
۲ 2 و 

(۱) ینظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۷۲). 
(۲) ینظر: ((آضواء البیان)) للشنقيطي /٦(‏ ۳۲۱). 


(۳) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۷۰). 
)٤(‏ پنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 سس ان ص 
#الرسورة الصافات - الآيات (۱۸۲-۱۷۱) 2 ب 8 


فالحوات من أوجه: 
منها: أن الغلبة و وت وإن وقع في غضون الأمر 
حلاف ذلك ابتلاء وامتحاتًاء فمعنی ورا رو 4€ و(غالبون): آي في آکثر 


الاحوال» وباعتبار العاقبة؛ فلا ينافي آنهم لبون نادراء ثم تکون لهم العاقبة 
وكقى بعشاهد سول الله صلی ال علیه وس والحفاء ء الراشدین مكلا بُحتدڌى 


عليهاء وعبّرًا يعتبَرٌ بها 
ومنها: أن یقال: إِنَّ النصرٌ المطلقّ هو نصر الآخرة» أمّا نصرٌ الدنيا فليس 
ومنها: أن المراة بالنصر انتصارٌھم بالحجة وظهورٌ ما جاژوا به لا الغلبة 
الحسية» وقيل غير ذلك7©. 


4 - في قوله تعالی: ق ام در 4 دلالةٌ على آنه لا يُمكنٌ آن دب 
اد إلا بعد إبلاغه» وهل يكفي بُلوعٌ الحُجّة أو لاب من هم المّة؟ لاب من 
فهم اجه ولھذا قال ال تمالی: رب لجو # ففرا لهم ما 
ان وہ مرک &[الشعراء ۸۰ء لأنّهم لا یفهموته وإذا لم يُؤمنوا 
به عم فهمهم فهُم مَعذورونَ وقال الله تعالى: کت 
٣ھ‏ تہ ى 07 يک ے هم 6؛ فلا بد 
8322 


-٥‏ قال الله تعالی: 3 سحل ری رب مرو عَم يصِفُوت ٭ وسکم عل الس ٭ 


(۱)ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (1/ 3۷)» ((تفسیر الرسعني)) (۲/ 80 66» ((تفسیر آن عاشور)) 
(۲۳/ ۱۹۵ ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: .)۳٥۷‏ 
(۲) ينظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۷۸). 
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4 ص کک : رح 
ہو EES‏ 


ذکر تنزیهه لتفسه عم لا ليق بجلاله ثم سَلامّه على رُسُلهء وفي اقتران السّلام 
علیهم بتسبيحه لته سر عظيمٌ من أسرار القُرآنه ین لد على كل بطل 
ومبتدع؛ فإنه ره تفسه نها مُطلقَاء » كما ر َه عمًا قول له فيه ثم 
۰ المُرسَلین وهذا يَققّضي تلامتهم من کل ما يقول لبود لهم 
و سَلموا من کل ما رماهم به آعداوهم لزع لام کل ما 
جاؤوا به من الکذب والفساد وأعظَمٌ ما جاؤوا به التّوحِيدٌ ومَعرفةً الله تعالی» 
ووّصفه ہما یی بجلاله مما وَصّفَ به تسه على آلسنتهم؛ وإذا سل ذلك من 
الکذب والمُحال والفَساد فهو الحق لد ہوا عاد دعو ت2 وال 
والمُحال". ۱ 1 1 


-٦‏ قال الل تعالى : 2۶ ستل رک وب لسع نوت ٭ سكم عل لْمْرسَتَ 
کے کر ود E‏ 
على المُرسَلينٌ؛ لسّلامة ما قالوه من الافك والشرك وحمد نفسه؛ إِذ هو سُبحاتّه 
لی للحمد بما له من الأسماء والصفات ت وبّدیع المخلوقات؟ 

۷- يُستحَبٌ للدّاعي أن قول في آخر عائه كما قال أهل الجنّة: :موا 
دوه أن امد ار « ۰ وحن أن ۳ خر 
الصَافات: 3# سکن ريك رت مره عَم یصفوت ٭ وسكم عل الْمْرْسَاِيت ٭ ود 


دوم م 


و رت الملییت 46 [الصافات: ۲ فا با سيدق سک الارت تال 


للد 


عم نس وله والتَسليمٌ على المُرسَلينَ» والحَتمَ بالکمد لله رب العالّمِينَ”". 


(۱) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۱۷۱). 
(۲) يُنظر: ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: ۱۰-۹). 
(۳) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)۳۱٣/۸(‏ 
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ىت سس ان 2 
#الرسورة الصافات - الآيات (۱۸۲-۱۷۱) 2 ج 8 


بلاغة الآيات: 
-١‏ ا 2 ۷۳ لقد سبقت کامتنا لعبادنا مرس ۳ ِنَم هم الْمصَورُودَ # ون نكما 
ماوت 4 استتناف مقر للوعید. وتصدیره ِالقَسَم؛ لغاية الاعتناء بتحقيق 


مھ اي وال لقذ سب سا اف وال 
ا سا ھی و از 0 یہ ہیں سر ہھ 6 
و یرت ہج تی مہ ےتا 
بو # [الصافات: »]11٠١‏ وبيانٌ لبعض الوعيد الذي في قوله: صوف 
ہہت ۶ 021 
- و(الکلمة) في قوله ۰ تاه زوم مرا با لد مب 
عن الگلام بكلمة؛ إشارةً إلى أنه مُنتظمٌ في معتّی واحد دال على المقصود 
َلالةً سريعةء فيه بالكلمة الواحدة في سُرعة الذُلالة وإيجاز اللفظء وت 
الكلمة -علی قول في التفسير- بجملة زم م ت » أي : الكلام 
لمتضمن وغدهم پان ينصرهم م اله على الذي كذبوهم و وهذه 
بشارةٌ لب صلی الله عليه وسلّمَ عَقَبَ تسليته؛ له داحل في موم 
ھ۰ 
- وووَّصَفَھم الله بالعٌبوديّة قبل الرسالة في قوله: لیا تست که مع أن 
2 1 7 5 مه س ح 2 1 7 2 یں 0 
الرّسالة شرف عظیم؛ لان كونهم عباذا لله عز وجل آشرّف واعظم". 
(۱) يُنظر: ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۲۱۰ ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش (۸/ ۳۲۱). 
(۲) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۹۶ ۱۹۵). 
(۳) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰۱۳۱ ((تفسیر أبي السعود)) 


(۷/ ۲۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۵). 
)٤(‏ پنظر: ((مجموع فتاوی ورسائل العثیمین)) (۹/ ۳4). 
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< ص کک : رح 
OE‏ را سیر سر رد سے ليه 


۰" : همم المتصوروت 4 لم يبن م من لاصو لیکون هذا أشْمَل؛ قال الله تعالى: 
هو ال بترم میت 6 [الأنفال: 3 
- ول CL‏ عطف على ما له وفیه بشارة للمُؤْمِنِينَ؛ 
فان المؤمنينَ جُندُ الله» أي : آنصازه» لأنّهم نَصَروا ديئه» وتَلَقَوا کلامه ل 
#۳ قوله تعای: قلعن حكن ٭ وم نوت روت تَسلیة لين صلی 
ا 
- وقول  :‏ کول بح حون 4 مغر رم على التّسلية التي تمتها ول :ود 
بت متا 4 [الصافات: 17١‏ ]. والّوّي 84" واستعمل هنا 
للّلالة على عدّم الاهیمام بما يقولوته» ودرك لکد من |عراضهم") 
۶۶۶۶۵ ۰۹و 
سس ۱ 
ا :طلا ون رت تھدیڈ ووعد للمُشركينَ» کانه قال ان 
على أسوأ حال» وأفظع تکال عل بهم من القتلِ والأشر" . وذلك على قول. 
- وصينة لام ني ره N‏ اد 


- وأيضًا قوله: ويرم عبر عن ترب نزول الوعید بهم بفعل الابصار؛ 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثیمین- سورة الصافات)) (ص: ۳۷۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۵). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰0۸ ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۱۳۱). 

.)۱۹۱۰۱۹۵ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٤( 

(۵) ینظر: ((تفسیر الزمخشری)) (4/ 1۸ ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱۹٦/۲۳(‏ 

.)۲۱۱/۷( يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 ((تفسير آبي السعود))‎ )٦( 
.)۱۹/۲۳( پنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )۷( 
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یه لدم o‏ ص 
ج لار سور ة الصافات - يات (۱۸۲-۱۷۱) 2 BENS‏ 


0 000و 
بالنصر ب رف إلى مُلولہ فکان ذلك ناي عن تحققه وفربه؛ لا تحدیق 
ضسر لا کرد الا الی شَيء آشرّف علی الخلول» أو كأنّها قَدَامَ ناظرّیه 
والمعتی: إِنّما أمَر الله نيه صلواث ال وسلامّه علیه- بقوله: یسم ه 
والمُبِصَرٌ نظ یمه للدّلالة على أن ود ال الات بمنزلة الكائن ن؛ استحضارا 
لتلك الحالة الآتية”") كول امعان نكن يي لي الگ ناو 
إلى سره اَل على ونیم ولیس الا الط إلى تیم لكن إلى 
آحوالهم أي: تل أحوالهم کر كيف نك علیهم. وخذف ما یلق به 
الابصاز من حال أو مفعول معه بتقدیر: وأبصزهم مأسُورينَ مَقتولينَ أو: 
وأبصزهم وما يُقضّى به علیهم م من أشر وقتل؛ لدّلالة مت من قوله: تب 
َم الْمَصْورُوتَ * و جككا هم الي 4 [الصافات: ۲ ۳ علیه؛ إذ لیس 
الما ذو اتهم وهذا من دلالة الاقتضاء”". 

دی نينب رت لانذارهم بعید قریب 
على شارب هل ذلك المُبصرَ يد ال صلی الله عليه سل 
ويرد اعدا قفي الكلام اکتا كانه قيل: أبصزهم ومایزلبهم فسوف 


مر ما دنك ولیّصروا ما یتزل بهم فسوف يُبِصرُونه. راقو 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ 1۸ ((تفسیر البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۰)۲۲۱/۱۳ ((تفسیر أبي حیان)) (۹/ ۰۱۳۱ ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۰۲۱۱ 
((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۱/۲۳). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۲/۲۳). 
ولال الاقتضاء: هي لاله لفط على مقصود محذوف لا بد من تقديره؛ لتوفّف الصّدق أو 
الصّحة علیه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الامل)) لابن الأمير (ص: ۵ ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: ۲۸۳). 
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يد ص کک 1 رح 
568 وس سس ےھ 


يبوت #؟ لدّلالة ما لت عليه دلالة الاقتضاء”". 


> 8ہ 


۷ھ وم ید یرت ه آعاقهفي فوله: ل ور هو مروت 

[الصافات: ۱۷٩‏ ]؛ تأکیدا آو لان الأول في الدشاء والثاني في الآخرة”". 

- وآیضا قال تعالی: فلا ِم شود یروت 4 وقال بغده: پل ویر سوک 

یروت 6 [الصافات: ۹ء فعَدٌی هذا الفعل الارّل وهو: :3 وم ہیں 

وحذت ما تعلی إليه (بصر) في یه ور نز موك نی روت + 

وذلك لان هذا دما بَشَّرَاللهُ تعالى به عبادّه» حت قال : وقد قد سبقت کمنتا 

لیا رسای ٭ تب لصو هوک نت [الصافات: ¥ 

۳ء ومعناه: إل المُسَلينَ ومن تبعهم من المؤمنينَ إذا حارّبوا أعداء لله 

بام اب فإنَ اله قذ حكم لهم ال وا في عاقب أمورهم ون كان بغ 

مد ران :چ کول ل عمو حو مک ون 4 [الصافات: ۹٤‏ آي : أعرض عن 

سر لسن تو یم کي ارت 

و له 

الذي ” تنص فيه عليهم» صوف برو مھ فَهْرَكم م وذلهم. 

فف (هَم) في (صز) ان فلذكرها في الأولى» ولا هناك معاني 
آخری تَضَمٌ إلى ذكرهم» فر ذكر المفعول شرع افع إلى تلك المعاني 
کل وین ذلك في الجواب عن فائدة تكرار العامل» وهي ا و ول 
عم ق ین 4 [الصافات: 4 ۱۷] میراد يه حا نی ناه وهو الوقث الذي 
يُنصَرٌ فيه المسلمون عليهم ویقهُرون بأيديهم. 

و 

E‏ :ل وول عنم حجن # ویر فسوی مروت 4 [الصافات: ۱۷۸ء 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) .)۱۹٦/۲۳(‏ 
(۲) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585). 
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یه سس o‏ ص 
ج ار سور ة الصافات - يات (۱۸۲-۱۷۱) 2 همه 


۹ء أي: بعد آن تُنصَرٌ عليهي» قتهلكوافي ان ومیل بهم في الأخری؛ 
و أن که هناك وآنواع الَذاب التي نب علیهم» وعمَل الا فيهم. : ثمّ مالهم 
فيها ِن البقاء الود ومع تبدیل الجُلود وسائر مدا تعالى للكفار في 
عذاب انان فقوله: زور مُودَعٌّ فيه کل ذلك: 0ھ ۶×" 
لهمء أي: سوف ین ما أَوعَدَ اله به آهل معصيته من أليم ُقوبته”. وذلك 
على قول في التفسير. 

۳- قوله تعالی: ما عجو علو 4 

- تقرغ على التاجيل المذکور في قوله و ہے [الصانات” ]؛ 

إن ذلك لما رهم بعذاب يحل بهم ُو هم سيقولونَ على بل 

الاستهزاء : أرنا العَذابَ الذي تُحَوّفُنا به وعَجلهُ لنا. آو آنهم قالوم رظ 


ذلك وفرّع عليه استفهامٌ تعجبىٌ من استعجالهم ما في تأخيره والظرة به؛ 


رأفةً بهم» واستبقاءً لهم حيئًا”". 
- والاستفهام في قوله: 35 عدا تلود یوت # استفهامتوبیخ » أو للتهدید 
والوعید". 
- قوله تعالی : دا رک ایم کے صاخ ال ٦‏ 
- الفاء في قوله: 3# َإدَا رک سوم ...م4 فاءُ الفصيحة أي: إِنْ کانوایستعجلون 


(۱) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۰۱۰۹۹-۱۰۹ ((أسرار التکرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ۱۵ ۰)۲ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (۲/ 4۱۳۰6۱۲ ((بصائر ذوي 
التمییز)) للفيروزابادي (۱/ ۰۳۹۷ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4۸4). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۷). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۳۱/۹). 

.)۳۲۳ /۸( يُنظر: ((إعراب القرآن وبیانه)) لدرویش‎ )٤( 
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3 OE 


م و گر AS‏ 
بالعذاب» فادا نزل بهم فبئسّ وفت نزوله". 


لي 


لر التفسيرالمحرر للقرآن العريى) 5 


9 سم موہ ے ی 3 
- وفي قوله: هاه صَبَاخ اسر # مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذْرُوه 


فأنکروه بجیش أَنذرَ بهجومه قَومّه بعض نضّاحهمء فلم يَلتَفتوا إلى انذاره» 


و 1 ےک عور ۳ 2 17> 5 ره > 
ولا آخذوا أَهْبَتهم» ولا دبروا آفرهم تدبيرًا ينجيهم» حتی آناخ بفنائهم بختف 
O,‏ و کین ی وه ہر وه 5 ۶2 3 
فشن عليهمٌ الغارة وقطعَ دابزهم. وما فصَحَت هذه الآية» ولا کانث لها 

۳ 2 ا لے‎ ECT 

الرّوعة التي تحس بهاء ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها 

علی طريقة الما (. 

کی 9 د 7 ۶ ا 80-07 e‏ 2 
- قوله: ر ماحیم 4€ آي: غلب علیها؛ لأن ذلك شأن النازل بالشیء 
من غير إذن صاحبه» ولا يَغْلبُ علیها إلا وقد غلب على آهلها فبرك عليهم 
اروك لد رون مها الیو لح تلك الكاخة هی الب الا هد 

e ۶‏ 0 م2 ۳ 55 و 
الأبنية كأنّه مُتحث القوم» ومَوضمٌ راحتهم» في أي وقت كان بُروكه من 

ليل أو تھار'''. 

م2 2 9 ۳ 

- وخصص الصباح بالذکر؛ لانه كان من عادة العرب ال غارة في الصباح؛ 

فسمّیّت الغارة صباخا؛ لأنّها تم فيه عادة ولأنّه من عَلائق الهيئة المع 

بها؛ فان شأنَ الغارة أن تكونَ في الصَّباح؛ ولذلك كان نذيرٌ المَجيء بغارة 

عَدُوٌّ ثنادي: يا صباحاة! نداء ندبة وتَفججَع؛ ولذلك جعَل جواب (إذا) قوله: 

طف صَبَاخ لد #» أي: ہٹس الصٌباحٌ صَباحهم؛ ولهذا استفصح العرب 
)١(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۷). 

(۲) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (38/5)» ((تفسير البيضاوي)) (٥/۲۱)ء‏ ((تفسير أبي حيان)) 

(۱۳۱/۹)ء ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۰۲۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۹۷ ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرویش (۸/ 5 ۳۲). 
(۳) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۳۱۰/۱۲). 
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5 سس o‏ ص 
ج سور ة الصافات - الآيات (۱۸۲-۱۷۱) 2 هه 


هذه الآية. 


٣ھ‏ ٌ۰ "مت 
2ھ اتاتب والذین رھ تی عنة الغارة هم سرت 
ام فاٍذا تزل بساختهم کانوا مَعْلوبِينَ. وهذا الیل قابل این 
آجزانه في النّشبيه؛ بان ُب الَذابُ بالجیش, وخلولهبهم یئُرولِ الیش 
بساحة قومء ومایلحقهم ین ضر العذاب بضر الهزیمة» ووقْ نزول العذاب 
بهم بتصبيح لوح وم 

- وأيضًا في اختيار هذا لمشيل دیع معنّی بديعٌ؛ من إيماء إلى أن العَذاتَ 
الذي وعدوه هو -علی قول- ما أصابَهم یوم بدر من قتل وأشر على طريقة 


کے وب سی سو و اس 
ومُقتضی الاق أن یقول: «فاذا رل بساحتهم فساء ہہ لکنّه قال: 
ا وی سم الظاهر مقام المد لمُضمَرء وهنا إقامة الظاهر مقامَ 
ا فا لفظية ومعنوية فاللفظية هی: مراغاءٌ فواصل الات آنا 

1 1 و 1 و 0 
المعنوية فهي میم وانطباق الصف عليهم» وإقامة الحُبَةَ على هؤلاء 
۰ ی ۰ 0 of‏ و 0 

الذين نَّل العذابٌ بساحتهم؛ وهي آنهم قد آُذروا ولم يكن لهم عذن 

(۱) ينظر: ((تفسیر الزمخشری)) (۶/ 1۸ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۲۱)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۰۱۳۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۰۲۱۱ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۰۱۹۷ ((إعراب 
القرآن وبیانه)) لدرویش (۳۲۵/۸). 

(۲) تقدم تعریفه (ص: ۱۹۸). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۷). 


.)۱۹۸/۲۳( پنظر: ((المصدر السابق))‎ )٤( 
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يد ص کک 1 رح 
EES 568‏ 


7 ھ "9ئ ل الله عر وجل قا صَبَاح در 44 . 


4 قوله تعالی: وت عنم عق یو #وآنیز نوک یڑوک‎ -٥ 
قوله: همع ين 4 عطف على جملة وق رک مایم 4 الآية‎ - 
[الصافات : ۷ لأنّ معتی المَعطوف عليها بها: الوعد بأن الله سم منهم؛‎ 
فعطف عليه أمرّہ رسولّه صلی الله عليه وسلَّم بالا َه بعنادهم» وهذه نظیر‎ 
التي مها المُفبّعة بالفاء؛ فلذلك يَحصّلٌ منها تأكيدٌ نظیرتها» على أنه قد‎ 
کون هذا التو عير الأوّلء وإلى حين آَحَرَ وإبصار كر فالظاهر أله تول‎ 
عمّن ییقی منّ المُشركينَ بعد خلول الَذاب لق استعجلوه فیحتمل أن‎ 
یکت حينا من آوقات الڈُناء فهو نژ بفتح مك ویحتمل يكو إلى‎ 
جين من أحيان الآخرة وإنّما یل ذلك غايةً تولي ال صلی الله عليه‎ 
وبل عنهم؛ ان مولي الذاب عنهم خی لتو الي صلی الله عليه وسلم‎ 
عنهم؛ ؛ ان وله عنهم مُستيرٌ إلى بوم القیامة؛ فان لحاق اي صلی الله‎ 
عليه وس رف الأغلى لما كان صله بت وی عنهم جلث تلك اه‎ 
نها ظرف ري ينتهي بحين احضارهم للعقاب» کون قوله: عق‎ 


جين 46 مر ادا به الابد(. 


- وکوّر الأمرٌ باَولي؛ تأنيسًا له عليه الصَّلاةٌ والسَلام ولیکون ذلك تسلية 
علی تسلی وتأکیدا لوقوع المیعاد إلى تأکید. 


(۱) پنظر: ((تفسیر ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ۳۹6). 

(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۸). 

(۳) بنظر: ((تفسیر ال زمخشري)) (4/ ۰1۹۰1۸ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰6۲۱ ((تفسیر آبي حیان)) 
(۹/ ۰۱۳۱ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۲۱۱). 
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کک س o‏ ص 
ج ار سور ة الصافات - الآيات (۱۸۲-۱۷۱) 2 OE‏ 


0 
-٦‏ قوله تعالى: 3# سبح ریک رب مرو عَم يصِفُوت ٭ وسكم عل امرس 
رت مد tat E Sa‏ 3 و این 0 رو 5 e‏ 5 
* ومد یو رب العلمیت 6 الخطاب للنبيَ صلی الله عليه وسلم تذييلا لخطابه 


المُبتدَأبقوله: ‏ فا کته ايك البكاث ‏ الآية [الصافات: ٩] ١٤۹‏ فإنَّه خلاصة 


جامعة لما حَوَنْهِ من تنريه ال وتأييده رسله. وهذه الآية فَذْلَكة”© لما احتَوّتْ 
عليه السورة منّ الأغراض؛ جِمَعَتٌ تنزية الله وَالثَّناءَ على الرّسل والملائکت 
وحَمْدَ الله على ما سبق ذکزه من نمه على المُسلمِينَ؛ من هُدّی» ونّصرء وفوز 
بلنّعيم لیم ۳ 0 
- والتّدّضٌ لعُنوان الوّبوييّة المُغربة عن الربية والتكميل والمالكيّة الكلية 
مع الإضافة إلى ضمیره صلى الله عليه وسل تشریفا له باضافته وخطابه 
لا والی العرَّة انیّاه كأنّه قیل: سبحان من هو مرك اك ومالك 
العزّة واللبة على الإطلاق عّا يَصفه المُشرکون به منّ الأشياء التي منها 
رك ُصرتكَ علیهم» كما یل عليه استعجالهم بلعذاب ۳ وأيضًا في إضافة 
الوب الیه وإلى العرّة إشارة إلى اختصاصه صلی الله عليه وسل وكل من 
وافقّه في آمُره عن جمیع الخلق بالعرّت تن ری في ظاهر الأمر غيرٌ ذلك2. 
- وأضيف رب إلى العرّة؛ لاختصاصه بهاء معاوصیف بصفات الككمال. 
ویجوز أنْ راد: آنه ما من عرّة لأحد منّ الملوك وغیرهم لا وهو ربا 


(۱) تقدم تعریفه (ص: ۲۰۰). 

(۲) يُنظر: ((تفسیر آبي حیان)) (۹/ ۰۱۳۲ ((تفسیر آبي السعود)) (۷/ ۱۲ ۲)» ((تفسیر ابن عاشور)) 
(۱۹۹۰۱۹۸/۲۳). 

(۳) يُنظر: ((تفسیر أبي حیان)) (۱۳۱/۹)ء ((تفسیر أبي السعود)) (۷/ ۲۱۲). 

.)۳۱۹/۱۲( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )٤( 
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ومالکها؛ كقوله تعالی: وير من اه 4 [آل عمران: ۲۲](. 

- و(رَبْ) هنا بمعتّی: مالك ومعتی ونه تعالی مالك العرّة: أنه منفرد بالعرّة 
الحقيقيّة» وهي العرّة التي لا يَسُويُها افتقاژ؛ فإضافة رب یہ إلى امد 4 
على معتّی لام الاختصاص كما يُقالٌ: صاحبٌ صدق. لمن اختُصّ بالصّدق 
عر یه والّعریف في َة هو تعریفُ الجنس؛ فيقتضي انفرادّه 
تعالی به؛ لذن مایت یره من ذلك الجنس كالعدّم”". 

- قوله: ومع ارک 4 تعميمٌ سل بالتُسلیم؛ بعد تخصیص 
بعضهم"؟ رف ریت لهم علیهم اسلا رتو بشانهم» رابنا بهم 
سالمونَ عن كل المكاره؛ فائزونَ بججمیع المآرب*. 

- وتتکیر (سلام) للّمظیم. ووصف رف سا الأيياة والقلافکة 
مان ترفن الیو بان )ٗ۹ ۹ ۷ئ 
مر الله( . 

و ا وس ور العتییت 6 آي: والحمد لله على ما آفاض علیهم 
وعلی مَن عم منَّ الم وخسن العاقبة+ ولذلك أَحرّه عن السليم. ولعل 
توشيط الیم على ار سل ین تسبیحه تعالی وتحمیده؛ لخثم الشوزة 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الز مخشری)) (5/ ۰41٩‏ ((تفسیر البيضاوي)) (٥/۲۱)ء‏ ((تفسیر أبي حیان)) 
(۹/ ۰۱۳۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۳/ ۱۹۹). 


(۲) پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۲۳). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۲۱). 


.)۲۱۲ /۷( ينظر: ((تفسیر آبي السعود))‎ )٤( 


.)۲۰۰ ۰۱۹۹ /۲۳( يُنظر: ((تفسیر ابن عاشور))‎ )٥( 
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AOE 
الكريمة بخمده تعالّى» مع ما فيه من الإشعار بأن توفیقه تعالى للتّسليم‎ 
عليهم من جُملة العم المُوجبة للحمد؛ وذلك أنه َمّا كانت الوس وان‎ 
تفاوتَت في مراتب الکمال لا تسم من نقص أو خيرةء كانت في حاجة إلى‎ 
ھی رئا مَراتبَ الكمال بإرشاد الله تعالى» وذلك بواسطة الوسل‎ 
رو لاس وبواسطة ا من الماد إلى الاب وکانث غاب ذلك‎ 
هي بُلوعٌ الکمال في الدّنياء والفورٌ بالنّعيم الذّائم في الآخرة» وتلك نعمةٌ‎ 
عوجت على النّاس خمد اله تعالى على ذلك؛ لأن الحمد يَقتّضي الصاف‎ 
المحمود بالفضائل» وإنعامّه بالمٌواضلء وَأَعْظمُھا نعمة الهداية بواسطة‎ 

الرسل؛ فهم اا إرشاد الله إلى الخلق(). 


108 سم ود 


- وفي قوله: 3# سبح ريك رب رو عما يفوت ٭ وَسَكمٌ عل امرس * 


مرا جح ہے س محر ےم ق لے 7 3 7 2 
ود یه رب الحلییت 4 إشارة إلى وَصفه عزَّ وجل بصفاته الكريمة الثبونيّة 


بد اتبيه على اتصافه تعالى بجمیم صفاته السّلبية» وإيذانٌ باستتباعها 
للأفعال التجميلة اي من مها إفاضته عليهم من فون الكرامات ات 
والكمالات الدينّة انیت واسباغه عليهم وعلى مَن تم صُنوف 
اتّحماء الظاهرة والباطنة» المُوجبة لکمده تعالی. وإشعار بان ما عنه صلی 
له علیه وسلْم من النْصوة والَلِة قد تفت والمرا: تب المومنی علی 


م7 
5 


E:‏ ۔‫ 7 7 3 و 
كيفيّة تسبيحه تعالی وتحميده» والتسليم على رُسله الذين هم وسائط بینهم 


(۱) يُنظر: ((تفسیر الزمخشري)) (4/ ۰7٩‏ ((تفسیر البيضاوي)) (9/ ۲۱) ۰0۲۲ ((تفسیر أبي السعود)) 
(۷/ ۰۲۱۲ ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۲۳). 
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لي 


۳ 3 5 - ص 
2 کرت جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 
4 5 1 

1 ہی ۔ ۾ ےم ۰ 7 7 2 
- وأيضًا في وله تعالی: لب کیت 4 عم ال تفه بعد أن 


و 


نزهها في قوله: له سبح ریک رت یرو ما يفوت 46+ لأن في الحمد كمال 


یوب بالسبیح. وبينَ إثبات الکمال بالکمد؟ فالسبیخ لَمّا كان تضهن 
التنزية ٣‏ افص بل المُطابقة» ويّستلزمٌ اثبات الکمال» كما أنَّ 
الحمد یل على [ثبات صفات الکمال مُطابقة» ويستلزمٌ التنزية منّ التّتقص؛ 
رن بیٔنھما في هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن". 

و از تر ہے شر رت 
إيذان بانتھاء السُورةء على طريقة براعة الحم مع كونها من جوامع الکلم!''. 
- وقد اشتملت هذه السُّورةٌ العظيمة على ذكر ما قاله المُشرکونٌ في الله 
ونَسَبوا إليه مما هو مسر عنه» وما عاناةً المُسَلونَ من جهتهم» وما خولوه 
في العاقبة منّ النُصرة عليهم, فختمها بجوامع ذلك؛ من نريه ذاته عم 


2 صور م 


وصفه به امش کون والتسليم على المرسَلین» و والسند ور العنلييت 4 


(۱) ینظر: ((تفسیر الزمخشري)) (5/ ۹ ((تفسیر البیضاوی)) (۵/ ۰0۲۱ ((تفسیر آبي السعود)) 
(۷/ ۲۱۲). 


(۲) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثیمین (۱/ ۱8۰). 
(۳) يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (870/۷). 
)٤(‏ پنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۹۹/۲۳). 
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ےچچ ےجس سے 
ا سورة الصَافات - الآيات 01۷( 


4 


ONE 
ا کے ماع م2‎ m~ یں“‎ 
على ما قيّض لهم من خسن العواقب. والغرض: تعليم المؤمنينَ آن یقولوا‎ 
ذلك. ولا پُخلوا به ولا یلوا عن مُضَمّنات کتابه الکریم» ومُودّعات قرآنه‎ 

الم ر 


تمّ بحمد الله المجلذ السّابعُ والعشرونَ 
ویلیه المجلذ الاس والعشرونٌ 


ae‏ 5 و 


(۱) نظر: ((تفسير الزمخشري)) »)1٩ /٤(‏ ((تفسير البيضاوي)) (۵/ ۰6۲۱ ((حاشية الطيبي على 
الکشاف)) (۱۳/ 5 ۲۲)»((تفسیر آبي حيان)) (۹/ ۰۱۳۲ ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹۹/۲۳). 
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55-7 صى شس نہ لس ا 
اسا ال 1 00000011 
بيان المكّيٌ والمَدَنيٌ 000121 0 0 0 ا 0 ااا 
قاد السووة ل لت ا 
موضوعات السورة ہو ہج سسجت a‏ 

۱ N al )۱۲-۱( الآيات‎ 


تَفسیر الایات سس سس سے ینک 
لاد ربب سس وی و سس هم سر تک 
لاد الع ولاف ااا ہیر 
بلاغ الآيات حرف تح ےت ےت ےل ےت 
الآيات (۱۹-۱۳) مت ام نت تس تی سحا5 
غریب الكلمات SRE‏ لہ یہ یم ON‏ 
السا بای ى سس سب سڈ 
تفسیر الایات O DED 1 RRR‏ 
الفوائد التَرَبَويَة o‏ 
امراك العم واللطافت oe‏ 
بلاغة الآيات ا 141 1[ 1 1 E O‏ 6ا 


بح 


2 


AOS,‏ تی ل التفسيرالمحرر للقرآن الكريم 


۳٣ 


الایات (۲۷-۲۰) 116 مصسلسمصسصبمدمسحصسمجت ۷۳۴ا 
غریب الگلمات 15 سے سم سس سم ۱ 
الجا ESS‏ 
تسیر الایات اص ا ا 
الفوائد الکربَویڈ 0001 00 
ااال العاف سس سس سح سس تا 
بلاغة الآيات 01 00 
الآيات (۳۲-۲۸) 00000000 ہی 
غریت الكلمات ARRAS‏ وه ام ب ا 
مُشْكِلٌ الاعراب E‏ 
ال الما )صيصىعو سس سح سم سستہ [ [ [ [ 1010111 
سب الایات Oo aE‏ 
الو ائد التربوية سس 10 
لاد العلميّهُ والْلَطائفُ کو وھ سی 
بلاغة الایات وو ڈوو وو و وو وو وو وس ل ۱۳ 
الایات ٦٢٢ ٰہٰہٰہ٦!ہ+ہہ٦ہ 5 )۳٠٣-۳٣(‏ 
غريت الکلمات ا ل وا لوا م اق اف تھا ا ا NO‏ 
المعنی الاجماليٌ SEERA‏ 
تفسیر الآيات ره ا 
الو ائد التربوئة 1011 00000011111 
لاد العلميّة واللّطائِفُ سے مس مسبت 


ا انرس چا ا ان 


تَفسیر الآيات عانق تن ننم امي بن كان ی ا 
الا لق ولاف 7 0مھ 
بلاغة ال یات لاہ مسنٌہ-ےشٰسسشسشسمست کت 
الآيات )٤٤-٤١(‏ جس میا درا اھر سب ھت ھا 
فرت الکلیات وک ہن 
ال ااا O E a‏ 
شس الایات ریس E E O OR‏ ھا 
الفوائد التَرَبَويَة 00000 
ااا واا 1111012119 O‏ 
بلاغة الآيات ae e‏ ھت انا 
الآيات )٤۷-٤٥(‏ ا ا ل ل N O O‏ ا 
قالخا حم E E‏ 
تفسیز الآيات AMSA EI AE‏ 
الفوائد التَرَبَوية SSE‏ ا 
الفَوائِڈُ العلمية واللطائفُ O‏ 
بلاغة الآيات ۴9 000 
الآيات (/05-5) aa‏ وو یور ی VRS‏ 


بح 
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AOS,‏ تی لأ التفسيرالمحرر للقرآن الكريم 


الس الا جال A SES‏ 
تَفسیر الایات یہ نعف اام ل O‏ ھت 
القوائد التَرَبويَة مٗمیس ےک یسک سسشكشس 1۳۹۹ 
القوائد العلمة واللطائف مج 11[ OEE‏ 
بلاغ الآيات ا سج 1[ E EOE‏ 
الایات (۵۸-۵۵) ا ا وا ا و ا ا ا ا ا ا ای 
غریث الکلمات گان ی ی رسای عم وش ۱2 


سس الایات سلفم سح ۱[ 
لاد الع واللطائف و 
بلاغة الآيات سس سس سس ۱ 
الآيات )٦۷-٦٥(‏ ی وس ہو سی 
غریث الکلمات رم سے سے سح سن ےس تس 
ای ایا مس حسم سن س نت 
تل الایات O‏ ی کی مس A‏ 
الفوائد التَرَبَوية 00010 ااا 
الفَوائِڈُ العلمية واللطائفُ A‏ 
بلاغة الایات سے نس کت 
الآيات )۷۰-٦۸(‏ 000000 0 0 0 تئویو ہو 


الا الك ولاف 


سا امه 00۴ 
٤ھ‏ م 00 


بح 
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ار انتفسیرانمحّر للقرآن الكريم 


۶۳۳ 


کا یر 00 و ا ×× 
عات الو فجٌچوک ا 
الآيات (۱۰-۱) 00 ا 
غریب الکلمات E EOE‏ 
شک الاعراب EES‏ مھ ودج مممد ہت سنا کت 
المغتن الاخفالی BS SESS‏ 1 
تَفسیرُ الایات 0 ذ 
لاد العلميةٌ ولاف ا ۱۲۰۱ 
بلاغة الآيات ا ا 
الایات (۲۱-۱۱) کر اہم اھ مد ساٹ 
غریب الگلمات وس نس ھت اک ہ۴٢۴۲‏ 
المعنی الا تال ا رد 
تفسيرٌ الایات ہس نم سس سس سن تک 
الفوائد التَرَبَويَة سم مس سس و نت 
اال واللطاف تم مم ہس تا 
بلاغة الآيات سرملئٗ سض ا ۱۳۰۵ 
الآيات (۳۶-۲۲) O DOD‏ اا 
غریب الگلماتِ اب 0 کا 
المعنى الإجماليٌ 0 
تفسيرٌ الآيات O ES‏ ا 
الفوائد التَرَبَوية 000102121 0 0 00 


O 
> 2ے الفهرس ل‎ 2 


ٍ 1 بی ا ا تسس تس تد موم موه 
الفوائد العلميّة واللطائف ک7 


2 1 7 موم و ںہ 
الفُو ائِد العلميّة واللطاتف - 


بح 
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اوت تی ل التفسيرالمحرر للقرآن الكريم 


۶۳٣ 


الآيات (۸۲-۷۵) وو ا ا 
الف ای و 
تفسیر الایات سے ی ی ا ی سس ےت 
الفوائد الترويّة 00001511 E E‏ 
الموائد الما واللطاف ES ERE‏ 00000 
بلاغة الآيات سےسسسمس اا سس ےنات 

الآيات (۹۸-۸۳) ارم ےم ےم ےت سے سس ھت 
غريب الگلمات کی کا ا ای رٹ سس رہ تمہ تر ن 2۱9 
مُشْكِلٌ الاعراب E‏ تا 
اتی ااا ا 
سی الایات 001 CAE‏ 
الفوائد الترَبَوية و 0 تاکز 
لاد العف بلاطا [ 1[ O‏ 
بلاغة الآيات 0000000 11 0 اہی 

الآيات (۱۱۳-۹۹) م ‏ ح ےت مم مم اة 
ريثت الکلمات تننظ نانس نت ادي اق اواو مھ سس ھا 5:1۷۷0 
ال ال تال ص مسصست ل 
سب الابات دیس یت ی ی ی ا ل ا 
الفوائد التربوية سس سھ مس 1 1[ یب 
لد العلميةٌ واللطائف 1111 1 a‏ 
بلاغ الایات 7 وو .بب" 


بح 
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AOS,‏ تی لأ التفسيرالمحرر للقرآن الكريم 


۶۳٣ 


تفسیر الأيات صا سد سا تی ساس سا جج ھتاہ 
الو اد التَربَويَة ساس ااا 
العَوايَدٌ العلمية والَطائف او سج ۔سصحتھف”' 
بلاغة الایات 0+ 4+  +-+ٔ‏ 7 7 9 1 "۶ 
الآيات (۱۲۱۳-۱۹) EAS‏ 
غر الكلمات بھرم ا امس حو تو ماج سو VAS RS RRS‏ 
مُشْكِلٌ الإعراب 11 0 . 
ال الا ا I O O‏ 
یں الایات او کی رظ ا ور سس 1[ 200010 
الفوائد الترَبَوية ہے 1 1 1 1 ااا 
ماد الع بلاطا 10[ 00000 
بلاغة الآيات ہے سس مس سس نگ 
الآيات )١7١-1١515(‏ 11 1 1[ 0 
غریث الکلمات SSSR SSS‏ 1 اھ1 
مُشْكِلٌ الاعراب 2 جو رر 
الع ال خمالی ہم لستو 0 سمش ۱19 
تفسیر الایات ااا ھ7 
الو اد التربوية سس اا اذ[ مس اڈ 
ال اه الع واللطائف سسسمفه‌ِدی سج جےےهےھشسس ھت" 
بلاغة الآيات la‏ ۶۶۶-۶ وو 


تم الصف والاخراجع في مؤسسة 


الدرر السزیت 


۷۰۷۷۷ . ل‎ ٥٢ ٢٦٣ 


@nashr@dorar.net ۰ 


